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AVERTISSEMENT  DE  U  SECONDE  PARTIE 


La  première  partie  de  cet  ouvrage  était  imprimée  en 
août  4880.  C'est  en  quelque  sorte  une  seconde  édition  de 
mémoires  que  j'avais  déjà  publiés,  sauf  quelques  expériences 
inédites,  et  diverses  considérations  relatives  surtout  aux  phé- 
nomènes de  succion  de  Teau  en  mouvement.  Depuis  cette 
époque  j'ai  eu  occasion  de  faire  dans  Tarsenal  du  port  de 
Cherbourg,  des  expériences  sur  les  ondes  et  sur  le  mouvement 
de  Teau  dans  les  tuyaux  coudés.  Leur  place  aurait  été  dans  la 
première  partie,  si  elles  avaient  été  faites  avant  l'impression 
de  celle-ci.  On  les  trouvera  pages  535  à  552  et  pages  901 
à  916. 

Quant  à  la  seconde  partie  de  cet  ouvrage,  il  a  été  nécessaire 
de  la  rédiger  de  nouveau  presque  en  entier.  Elle  contient 
beaucoup  de  choses  inédites.  Elle  commence  par  un  mémoire 
de  216  pages  sur  mon  système  d'écluses  de  navigation,  qui 
était  imprimé  en  juillet  1881.  Depuis  celte  époque,  j'ai  trouvé 
des  moyens  d'obtenir  une  marche  entièrement  automatique  de 
ce  système,  sans  bassin  d'épargne^  ni  soupape,  ni  cataracte»  On 
en  trouvera  la  description  à  la  fin  de  l'ouvrage, pages  541  et 
suivantes.  Je  dois  dire  que  si  j'avais  fait  plus  tôt  cette  modifi- 
cation essentielle,  j'aurais  pu  ne  pas  donner  autant  de  dé- 
veloppements à  quelques  détails,  quoiqu'il  soit  d'ailleurs 
intéressant  d'en  conserver  la  trace. 
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Un  autre  fascicule^  qui  était  imprimé  en  juillet  1882,  ren- 
ferme la  description  et  la  théorie  de  divers  systèmes  de  ma- 
chines hydrauliques  à  colonnes  liquides  oscillantes  automa- 
tiques, les  unes  motrices,  les  autres  élévatoires  ou  à  faire  des 
épuisements,  divers  systèmes  de  pompes  reposant  sur  des 
principes  analogues,  et  des  appareils  à  compression  d'air. 

Le  dernier  fascicule  renferme  des  expériences  précitées  sur 
les  ondes,  des  recherches  sur  des  roues  hydrauliques  à  co- 
lonnes liquides  oscillantes,  un  mémoire  sur  la  marche  auto- 
matique de  l'écluse  de  TAubois,  et  des  expériences  sur  une 
application  récente  de  mon  appareil  élévatoire  automoteur  à 
tube  oscillant. 

Je  me  proposais  d'entrer  dans  plus  de  détails  quant  à  mes 
recherches  sur  les  ondes,  mais  je  publierai  sur  ce  sujet  un 
travail  spécial,  ayant  occasion  de  faire  des  expériences  sur 
une  très  grande  échelle. 

Dans  cet  ouvrage  je  me  suis  souvent  servi  des  termes  de- 
puis longtemps  usités  de  perte  de  force  vive.  Il  est  à  peine 
nécessaire  de  rappeler  que,  m'étant  occupé  moi-même  de 
considérations  relatives  à  la  nouvelle  théorie  de  la  chaleur, 
(voir  p.  368  et  suivantes  de  la  première  partie),  je  n'emploie 
pas  ces  expressions  dans  le  sens  absolu  qu'elles  avaient  au- 
trefois, connaissant  la  manière  dont  on  admet  aujourd'hui  la 
transformation  de  la  force  vive  en  chaleur. 

La  première  partie  contient  les  principes  et  les  expériences 
qu'il  est  essentiel  de  connaître  pour  bien  comprendre  la 
seconde. 

Versailles,  18,  rue  de  rOrangerie.  —  2  Juin  1883. 
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EXPERIENCES  ET  CONSIDÉRATIONS  THEORIQUES 


SUR   UN 


NOUVEAU  SYSTÈME  D'ÉCLUSES 


DE  NAVIGATION 


Dans  cette  seconde  partie,  je  ne  suivrai  pas  l'ordre  des 
dates  des  inventions  diverses  qui  y  sont  décrites.  Je  commen- 
cerai par  mes  recherches  sur  les  écluses  de  navigation 
parce  qu'on  s'occupe  en  ce  moment  de  les  appliquer  sur  une 
très  grande  échelle. 

Je  vais  d'abord  reproduire,  avec  quelques  modifîcations, 
un  mémoire  publié,  en  1867,  dans  le  Journal  de  Mathémati- 
que de  M.  Liouville.  Une  planche  a  été  jointe  à  ce  mémoire 
dans  la  Revue  universelle  de  M.  de  Guyper,  année  1869.  Des 
tableaux  d'expériences,  qui  devaient  y  être  ajoutés  dans  des 
recueils  spéciaux,  ont  été  perdus  à  Versailles  où  mon  appar- 
tement a  été  occupé  pendant  les  événements  de  1870-1871, 
ils  avaient  été  conservés  longtemps  par  une  Commission 
d'inspecteurs  généraux  des  ponts  et  chaussées.  On  trouvera 
dans  ce  mémoire  un  extrait  officiel  de  leur  rapport  daté  du 
22  mai  1866. 

Je  donnerai  ensuite  quelques  détails  sur  les  expériences 
faites,  beaucoup  plus  en  grand,  à  Técluse  de  l'Aubois,  dé- 
pendant du  canal  latéral  à  la  Loire.  Mais  il  m'a  semblé  utile  de 
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conserver  les  résultats  publiés  dans  ce  mémoire  déjà  ancien, 
parce  qu'il  n'a  pas  toujours  été  possible,  à  cette  écluse,  de 
se  servir  de  mesures  aussi  rigoureuses.  On  a,  d'ailleurs, 
employé  à  celle-ci  des  moyens  satisfaisants  pour  se  rendre 
compte  des  effets,  ainsi  que  cela  est  expliqué  dans  un  rap- 
port fait  à  l'Académie  des  Sciences,  le  18  janvier  1869,  par 
MM.  Combes,  Phillips,  de  Saint-Venant,  rapporteur,  et  dans 
un  rapport  fait  au  Ministère  des  travaux  publics  par  M.  Vallès, 
inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  dont  un  extrait  de 
56  pages,  avec  planche  détaillée,  est  inséré  dans  les  Annales  des 
ponts  et  chaussées  (Cahier  de  septembre  1880).  Je  donnerai  ul- 
térieurement divers  extraits  de  ces  documents  officiels,  c'est 
d'ailleurs  à  l'écluse  de  l'Aubois  qu'on  a  pour  la  première 
fois  disposé  un  ajutage  divergent,  afin  de  diminuer  la  perte 
de  force  vive  à  l'entrée  de  l'eau  dans  le  sas,  ce  qui  change 
l'état  de  la  question. 


Principes  du  système. 

Cet  appareil  a  pour  objet  de  remplir  un  sas  d'écluse  de 
navigation,  en  tirant  une  partie  de  l'eau  du  bief  inférieur,  et 
de  le  vider  en  relevant  une  partie  de  l'eau  au  bief  supérieur. 
Il  se  compose  (planche  VI)  : 

1^  D'un  grand  tuyau  de  conduite  fixe  ABCDEF,  débou- 
chant par  une  extrémité  dans  l'enclave  des  portes  d'aval  de 
l'écluse  GH  et  traversant  par  l'autre  extrémité  un  réservoir  R 
en  communication  avec  le  bief  d'amont,  et  un  réservoir  R'  qui 
est  en  communication  avec  le  bief  inférieur  parle  fossé  de  dé- 
charge IK  dont  la  section  sera  la  plus  grande  possible  suivant 
les  localités; 

2*  De  deux  tubes  verticaux,  ouverts  à  leurs  extrémités, 
DC,  EF,  mobiles,  et  mettant  alternativement  le  tuyau  de 
conduite,  percé  de  deux  orifices  horizontaux,  en  communica- 
tion avec  le  bief  d'amont  par  le  réservoir  R,  et  avec  le  bief 
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d'aval  par  le  réservoir  R'.  Chacun  de  ces  tubes  mobiles  est 
manœuvré  à  Taide  d'un  balancier.  On  reviendra  plus  loin 
sur  les  détails  relatifs  à  ces  tubes  :  il  ne  s'agit  d'abord  que  du 
principe. 

Pour  remplir  l'écluse,  on  lève  le  tube  vertical  DG  qui  est 
dans  le  réservoir  précité  d'amont  ;  l'eau  s'écoule  de  ce  réser- 
voir dans  l'écluse  par  le  grand  tuyau  de  conduite.  Quand 
une  certaine  vitesse  est  acquise,  on  laisse  ce  tube  vertical 
retomber  sur  son  siège,  de  sorte  que  la  communication  est 
interrompue  entre  le  grand  tuyau  de  conduite  et  le  bief 
d'amont.  L'eau,  en  se  dirigeant  vers  l'écluse,  tend  à  baisser 
dans  le  grand  tuyau  de  conduite;  mais,  quand  elle  est 
suffisamment  descendue  dans  le  premier  tube  vertical  ouvert 
à  ses  deux  extrémités,  et  dans  lequel  l'air  extérieur  entre 
librement  par  le  sommet,  on  lève  l'autre  tube  vertical  EP 
pour  établir  la  communication  avec  le  bief  d'aval,  dont 
l'eau  entre  dans  le  tuyau  de  conduite  pour  remplir  le  vide 
que  (end  à  y  faire  l'eau  qui  se  dirige  vers  l'écluse  en  vertu 
du  mouvement  acquis.  Quand  ce  mouvement  s'est  éteint, 
ou  baisse  le  tube  mobile  d'aval,  on  lève  celui  d'amont,  et 
ainsi  de  suite,  tant  que  l'appareil  peut  marcher  assez  uti- 
lement. 

Pour  vider  l'écluse,  il  n'est  nécessaire  de  manœuvrer 
qu'un  seul  des  tubes  mobiles,  celui  d'aval  EF,  l'autre  pou- 
vant rester  baissé  pendant  toute  l'opération  de  la  vidange. 
On  lève  le  tube  mobile  d'aval,  l'eau  de  l'écluse  s'écoule 
au  bief  inférieur  par  le  grand  tuyau  de  conduite.  Quand 
une  vitesse  convenable  est  acquise  dans  ce  dernier,  on 
baisse  ce  tube  EF.  En  vertu  de  la  vitesse  acquise,  l'eau, 
après  s'être  élevée  au  niveau  de  celle  qui  est  dans  l'écluse, 
monte  plus  haut  et  se  verse  aux  sommets  des  deux  tubes 
mobiles;  elle  peut,  à  la  rigueur,  ne  se  verser  que  par  le 
sommet  du  tube  mobile  d'amont,  l'autre  pouvant,  si  Ton  veut, 
se  prolonger  assez  haut  pour  que  cet  effet  se  produise  de 
cette  manière. 
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Dans  les  expériences  en  grand,  faites  à  Ghaillot,  le  tuyau 
de  conduite  ayant  un  mètre  de  diamètre  intérieur,  le  verse 
ment  se  faisait  par  le  sommet  des  deux  tubes  verticaux. 
Celui  d'aval  était  entouré  à  son  sommet  d'un  tuyau  fixe, 
attaché  au  fond  d'un  réservoir  supérieur  en  communication 
avec  le  bief  d'amont.  On  conçoit  qu'il  peut  se  perdre  de 
l'eau  entre  ce  bout  de  tuyau  fixe  et  le  tuyau  mobile  d'aval; 
mais  les  extrémités  de  ces  deux  tubes  sont  disposées  de 
manière  que  cette  perte  se  réduise  à  très  peu  de  chose,  un 
rebord  extérieur  du  tube  mobile  pouvant  approcher  de  très 
près  du  sommet  du  tube  fixe  sans  que  cela  empêche  la  fer- 
meture du  tube  mobile  sur  un  siège  annulaire  fixe,  convena- 
blement disposé  au-dessous  de  celui-ci. 

Les  sections  transversales  n'étant  jamais  bouchées,  des 
tuyaux  de  grand  diamètre  très  fragiles,  en  très  vieille  tôle  ou 
même  en  zinc,  n'ont  point  été  endommagés  par  le  jeu  d'im- 
menses colonnes  liquides. 

Les  orifices  du  grand  tuyau  de  conduite  sur  lesquels  les 
tuyaux  mobiles  verticaux  viennent  alternativement  s'appuyer 
pour  interrompre  la  communication  du  système,  soit  avec 
le  bief  d'amont,  soit  avec  le  bief  d'aval,  soit  avec  l'un  et  l'au- 
tre de  ces  biefs,  doivent  être  disposés  le  plus  près  possible 
l'un  de  l'autre.  La  partie  du  tuyau  de  conduite  sur  laquelle 
ils  se  posent  traverse  une  cloison  M  qui  sépare  les  deux  biefs, 
c'est-à-dire  les  réservoirs  en  communication  avec  l'un  et 
l'autre  de  ces  biefs,  un  des  tubes  verticaux  étant  en  amont 
de  cette  cloison,  et  l'autre  étant  en  aval.  On  conçoit  donc 
qu'une  cloison  en  fonte,  du  moins  sur  une  certaine  hauteur, 
vaut  mieux  qu'un  mur  pour  la  séparation  dont  il  s'agit.  Il  est 
en  eflTet  facile  de  voir  que  plus  il  y  aura  de  distance  entre  ces 
deux  tubes  mobiles,  plus  il  y  aura  de  force  vive  perdue  dans 
la  colonne  comprise  entre  eux.  Cependant  il  faut  que  le  li- 
quide ait  autour  de  ces  tuyaux  l'espace  libre  nécessaire  pour 
entrer  ou  sortir. 

Je  me  suis  occupé  des  moyens  de  faire  marcher  cet  appa- 
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reil  de  lui-même,  c'est-à-dire  de  manière  que  Téclusier  n'eût 
à  intervenir  que  pour  la  mise  en  train.  Mais  je  me  suis  aperçu 
que  si  le  tuyau  de  conduite  a  une  longueur  développée  assez 
grande,  le  nombre  de  périodes  de  Tappareil  peut  être  telle- 
ment diminué,  qu'une  marche  entièrement  automatique  serait 
sans  importance. 

Il  résulterait  d'ailleurs  de  la  suppression  des  dispositions 
employées  pour  ce  point  secondaire,  que  l'éclusier  aurait 
beaucoup  moins  d'efforts  à  faire  pour  manœuvrer  les  tubes 
verticaux  mobiles,  parce  que  le  diamètre  de  ces  derniers 
peut  alors  ne  pas  différer  bien  sensiblement  de  celui  du  grand 
luyau  de  conduite,  et  même  à  la  rigueur  ne  pas  en  différer 
du  tout.  J'ai  montré,  page  318,  comment,  en  élargissant  un 
tube  vertical  au-dessus  d'un  anneau  inférieur  de  même  dia- 
mètre que  la  conduite,  on  obtenait  un  mouvement  automa- 
tique. J'ai  exécuté  une  disposition  semblable  pour  le  tube 
mobile  d'aval  de  ce  système  d'écluses  pour  la  vidange,  et 
j'ai  obtenu  ainsi  une  marche  automatique  d'une  manière  très 
simple  dans  les  dernières  périodes.  Mais  il  en  résulte  que 
pour  les  premières  périodes  l'éclusier  a  plus  de  peine  à  lever 
ce  tube,  à  cause  de  la  pression  de  la  colonne  liquide  verti- 
cale qu'il  contient  sur  son  anneau  inférieur  de  même  dia- 
mètre intérieur  que  la  conduite.  Je  reviendrai  ultérieurement 
sur  les  détails  relatifs  à  la  marche  automatique. 

Si,  au  contraire,  on  réduit  la  pression  intérieure  à  ce  qui 
peut  être  commode  pour  maintenir  la  fermeture  du  tube  mo- 
bile sur  son  siège,  il  sera  évidemment  beaucoup  moins  diffi- 
cile de  le  lever.  Si  même  on  supprime  entièrement  cette 
pression  intérieure  en  donnant  au  tube  mobile  le  même  dia- 
mètre qu'à  la  conduite,  pour  ne  lui  faire  presser  son  siège 
inférieur  qu'en  vertu  de  son  poids  d'ailleurs  plus  ou  moins 
équilibré,  on  pourra  au  besoin  assurer  la  fermeture  dont  il 
s'agit,  quand  l'appareil  ne  marchera  pas,  en  appuyant  sur 
son  sommet  au  moyen  d'une  pièce  articulée  facile  à  ôter  lors- 
qu'on voudra  le  faire  marcher. 
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Il  faut  cependant  remarquer  que  si,  pour  le  tube  d'amont, 
il  n'est  pas  indispensable  de  prendre  des  précautions  afin 
qu'il  s'appuie  sur  son  siège  en  vertu  d'une  pression  du  li- 
quide autour  de  son  pied,  garni  au  besoin  d'un  rebord  exté- 
rieur, il  y  a  une  raison  pour  laquelle  il  est  utile  de  conserver 
une  partie  de  cette  pression  pour  le  tube  d'aval.  En  effet,  si 
l'on  ne  veut  pas  ajouter  un  clapet  au  système  pour  faire  en- 
trer de  l'eau  du  bief  d'aval,  quand  il  y  aura  une  certaine 
vitesse  acquise  dans  le  tuyau  de  conduite,  il  faudra  que  le 
tube  vertical  d'aval  se  lève  avant  que  l'eau  en  mouvement 
soit  trop  descendue  dans  la  conduite,  où  il  est  évidemment 
plus  qu'inutile  d'introduire  de  l'air.  Or,  si  ce  tube  a  un  dia- 
mètre plus  grand  que  son  anneau  inférieur,  quand  l'eau  qu'il 
contient  sera  descendue  assez  bas  en  suivant  celle  du  tuyau 
de  conduite  pour  ne  plus  presser  aussi  fortement  cet  anneau, 
il  pourra  se  lever  de  lui-même  au  moyen  d'un  contre-poids, 
sans  que  Ton  ait  à  craindre  une  distraction  de  l'éclusier. 

Si  le  versement  se  fait  en  même  temps  au  sommet  des 
deux  tubes  verticaux  pour  l'eau  qui  rentre  au  bief  supérieur, 
il  devrait  y  avoir  plus  d'avantage  que  si  le  versement  se  fai- 
sait au  sommet  d'un  seul  pour  un  assez  long  tuyau  de  con- 
duite. Mais  pour  celui  de  Gbaillot^  qucmd  l'expérience  a  été 
faite  en  versant  l'eau  élevée  par  un  seul  tube  avant  que  celui 
d'amont  fût  posé,  l'effet  utile  en  eau  relevée  n'a  pas  été  sen- 
siblement moindre  qu'après  la  pose  de  ce  second  tube.  Cela 
dépend  des  pertes  quelconques  résultant  de  ce  qu'à  chaque 
période  les  deux  tubes  verticaux  doivent  se  vider,  et  surtout 
de  ce  que,  dans  les  premières  périodes,  les  oscillations  en  re- 
tour étant  loin  de  les  vider  jusqu'au  bas,  le  reste  de  ce  qu'ils 
contiennent  d'eau  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'aval  tombe 
dans  ce  bief  sans  être  utilisé. 

Plus  le  tuyau  de  conduite  sera  long,  plus  cet  avantage  indi- 
qué par  la  théorie  devra  être  appréciable,  parce  qu'il  y  aura 
moins  de  périodes  ;  de  sorte  qu'il  est  probable  qu'on  pourra 
diminuer  la  perte  de  force  vive  en  ajoutant  dans  le  réservoir 
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d'amont  un  tube  vertical  fixe  ayant  seulement  pour  but  de 
diminuer  les  vitesses  de  sortie  du  liquide  versant  dans  le  bief 
supérieur  à  cette  époque  de  l'opération,  comme  si  ce  verse- 
ment se  faisait  par  un  orifice  évasé,  quoiqu'il  faille  ici  tenir 
compte  de  Teffet  des  coudes. 

Sans  entrer  encore  dans  ces  détails,  je  dois  rappeler  que 
des  expériences  sur  un  modèle  de  cette  écluse  ont  été  l'objet 
d'un  premier  rapport  favorable  au  Conseil  général  des  ponts 
et  chaussées  en  1849,  par  M.  Bélanger,  ingénieur  en  cbef  des 
ponts  et  cbaussées.  La  Commission  dont  il  était  rapporteur 
avait  constaté  que  ce  système  épargnait  environ  les  trois  cin- 
quièmes de  l'éclusée.  En  1851,  des  expériences  furent  faites 
plus  en  grand,  mais  seulement  sur  une  écluse  de  petite  navi- 
gation. Comme  il  ne  s'agissait  que  d'un  es3ai  très  provisoire, 
on  se  servit  des  matériaux  qu'on  avait  à  sa  disposition.  De 
sorte  que  les  tuyaux  de  conduite  d'un  diamètre  intérieur  de 
0",625  à  0*^,63  n'étaient  faits  qu'avec  des  feuilles  de  zinc, 
d'environ  deux  millimètres  d'épaisseur. Ces  expériences  confir- 
mèrent avantageusement  celles  qui  avaient  été  faites  en  petit 
et  montrèrent  que  de  grandes  colonnes  liquides  pouvaient 
ainsi  fonctionner  sans  inconvénient  dans  des  enveloppes  aussi 
fragiles.  Elles  confirmèrent  d'ailleurs  en  grand  un  phénomène 
de  succion  décrit  dans  la  première  partie.  Elles  furent  l'objet 
d'un  rapport  favorable  par  feu  M.  Méquet,  inspecteur  général 
des  ponts  et  chaussées.  Des  expériences  beaucoup  plus  en 
grand  ont  été  faites  depuis  sur  ce  système,  et  elles  ont  été 
l'objet  d'un  rapport  favorable  dont  un  extrait  officiel,  revêtu 
de  la  signature  de  M.  Dumoustier,  chef  de  division  au  minis- 
tère des  travaux  publics,  est  joint  au  présent  mémoire.  Mais 
il  est  intéressant  d'ajouter  aux  chiffres  notés  par  la  Commis^ 
sion  le  simple  énoncé  du  résultat  obtenu  quand  l'appareil 
était  encore  en  meilleur  état,  ayant  été  longtemps  abandonné 
par  suite  de  causes  de  force  majeure  entièrement  étrangères 
à  l'état  de  la  question. 

Le  rendement  avait  été  augmenté  quand  l'appareil  était 
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neuf,  et  quoiqu'il  soit  prudent  de  s'en  tenir  à  des  chiffres 
moins  élevés  dans  la  pratique,  il  est  intéressant  de  conserver 
la  trace  des  principaux  résultats  obtenus. 

Dans  les  petits  modèles  ou  dans  les  appareils  pour  les- 
quels le  tuyau  fixe  n'est  pas  assez  long  par  rapport  à  la 
chute,  il  est  beaucoup  plus  difficile  de  régler  les  périodes, 
parce  que  l'inertie  de  Feau  qui  se  met  en  mouvement  dans 
ce  tuyau  de  conduite  n'en  laisse  pas  le  temps.  Il  en  résulte 
qu'on  laisse  l'eau  acquérir  trop  de  vitesse,  notamment  dans 
les  première  périodes,  où  agit  la  plus  grande  partie  de  la 
hauteur  de  chute. 

Cela  était  facile  à  voir  dans  certains  cas,  à  l'époque  où 
l'écluse  se  vidait,  en  jetant  de  l'eau  par  le  sommet  d'un 
tuyau  vertical.  Dans  les  nouvelles  expériences,  le  tuyau  de 
conduite  fixe  a  1  mètre  de  diamètre  intérieur  et  environ 
42  mètres  de  long.  La  chute  étant  d'environ  i",60,  et  ayant 
même  été  notablement  plus  grande  dans  diverses  expérien- 
ces, on  a  mieux  saisi  le  temps  nécessaire  pour  lever  chaque 
tuyau  mobile,  en  un  mot,  pour  faire  les  manœuvres  de  manière 
à  ne  pas  laisser  échapper  à  chaque  période  plus  d'eau  qu'on 
ne  le  voulait;  aussi,  en  vidant  l'écluse,  on  a  relevé  les  deux 
cinquièmes  environ  de  l'éclusée.  Il  est  vrai  que  dans  ce  cas 
on  avait  notablement  augmenté  le  nombre  des  périodes. 

La  seconde  partie  de  l'appareil,  nécessaire  pour  remplir 
l'écluse,  en  tirant  une  partie  de  l'eau  du  bief  d'aval,  ne  fut 
pas  alors  essayée  en  grand,  à  cause  de  difficultés  locales  résul- 
tant des  dispositions  des  anciens  bassins  de  Ghaillot,  qui  étaient 
sur  le  point  d'être  démolis  ;  mais  il  résultait  des  phénomènes 
suffisamment  étudiés  dans  les  expériences  sur  un  modèle, 
que  l'effet  utile  de  cette  seconde  opération  ne  pouvait  pas 
différer  beaucoup  de  celui  de  la  première,  d'autant  plus  que 
pour  le  modèle  dont  il  s'agit,  l'effet  utile  quant  à  la  vidange 
différait  assez  peu  de  celui  qui  a  été  constaté  par  la  Commis- 
sion pour  la  vidange  faite  au  moyen  du  plus  grand  appareil. 

De  sorte  que  l'épargne  totale  résultant  des  deux  opérations 
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ne  pourrait  pas  être  moindre  probablement  que  les  quatre 
cinquièmes  environ  de  Téclusée,  si  Ton  voulait  multiplier  les 
périodes  dans  le  cas  où  Ton  en  aurait  le  temps.  QuantàTeffet 
utile  maximum  de  Topération  faite  en  grand  dans  ces  condi- 
tions, je  n'ai  pas  cru  devoir  m'en  rapporter  à  moi-même  ;  il  a 
été  vériûé  en  mon  absence  par  M.  Briquet,  conducteur  princi- 
pal des  ponts  et  chaussées  en  retraite,  très  estimé  dans  ce 
corps,  qui  m'autorise  à  m'appuyer  sur  son  témoignage.  Mais 
il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  ne  s'agit  pour  ce  maximum  que  du 
cas  exceptionnel  où,  dans  les  conditions  précitées,  les  pério- 
des pourraient  être  assez  nombreuses. 

Dans  le  système  tel  que  je  l'avais  présenté  d'abord,  l'eau 
relevée  au  bief  supérieur  ne  devait  sortir  que  par  un  seul 
orifice.  J'ai  déjà  fait  quelques  essais  d'une  manœuvre 
nouvelle  au  moyen  du  versement  au  sommet  des  deux  tubes 
verticaux,  et  j'espère  encore  résoudre  ainsi  une  difficulté  très 
bien  comprise  dans  le  savant  rapport  de  M.  l'ingénieur  en 
chef  Bélanger. 

Il  paraît  utile  en  principe  d'évaser  l'extrémité  d'aval  du 
tuyau  de  conduite,  destiné  à  recevoir  un  tuyau  vertical  mo- 
bile rejetant  alternativement  de  l'eau  au  bief  supérieur,  à 
l'époque  où  l'écluse  se  vide.  Mais  on  se  demandait  si  l'aug- 
mentation de  diamètre  qui  en  résulterait  pour  ce  tube  mo- 
bile, etc.,  n'augmenterait  pas  la  difficulté  de  la  manœuvre. 
Maintenant  l'eau  peut  sortir,  non  seulement  par  le  sommet 
de  ce  tube,  mais  par  le  sommet  d'un  autre  tube  disposé  sur 
le  tuyau  de  conduite  fixe,  dans  une  capacité  remplie  d'eau 
en  communication  avec  celle  du  bief  supérieur;  et  quoique 
jusqu'à  présent  cela  n'ait  point  paru  conduire  à  un  effet  utile 
plus  grand,  il  y  a  lieu  d'espérer  que  cela  y  conduira  quand 
on  aura  encore  diminué  le  nombre  des  périodes  par  une  aug- 
mentation de  longueur  de  tuyau  de  conduite. 

Une  grande  longueur  a  jusqu'à  présent  été  une  cause  d'aug- 
mentation de  l'effet  utile,  et  j'en  ai  tenu  compte  dans  les 
derniers  projets  que  j'ai  soumis  à  l'administration  des  ponts  et 
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chaussées.  Cependant  je  ne  propose  pas  encore  un  troisième 
tuyau  vertical  entièrement  fixe,  dont  j'ai  cru  devoir  dire 
quelques  mots  ci-dessus  parce  qu'il  est  intéressant  de  conser- 
ver la  trace  de  cette  idée,  abstraction  faite  même  de  son 
utilité  immédiate. 

Mais  avant  d'entrer  dans  plus  de  détails,  je  vais  donner  les 
résultats  principaux  des  expériences  faites  sur  le  système  ré- 
duit à  sa  plus  simple  expression,  auxranciens  bassins  de  Chail- 
lot,  par  une  Commission  d'inspecteurs  généraux  des  ponts  et 
chaussées.  On  avait  disposé  les  choses  de  manière  à  opérer 
comme  si  l'on  avait  eu  à  sa  disposition  une  écluse  de  naviga- 
tion d'une  section  analogue  à  celle  des  écluses  du  canal  du 
Centre. 

Résumé  du  Rapport  adressé  à  S.  E.  M.  le  Ministre  de  ragricoltare 

du  commerce  et  des  travaux  publics 

sur  le  fonctionnement  d'une  machine  hydraulique 

présentée  par  M.  de  CaUgny  et  ayant  pour  objet  : 

1**  Pendant  la  vidange  des  écluses^  de  faire  remonter  dans  le 
bief  diamant  une  partie  des  eaux  du  sa^  ; 

2®  Pendant  le  remplissage^  de  se  servir  dans  une  certaine 
proportion  des  eaux  du  bief  d'aval  pour  coopérer  à  ce  remplis- 
sage, 

«  Le  Rapport  dit  au  début  quelles  ont  été  les  dispositions 
prises  dans  les  bassins  de  Chaillot  pour  y  faire  une  applica- 
tion du  mécanisme  inventé  par  M.  de  Caligny  ;  il  donne  ensuite 
la  description  de  ce  mécanisme  et  s'explique  sur  la  manière 
dont  il  faut  le  faire  fonctionner;  il  constate  qu'eu  égard  aux 
dimensions  des  bassins,  aux  volumes  d'eau  employés,  à  la 
longueur  et  au  diamètre  de  la  conduite  qui  fait  communiquer 
le  bief  d'amont  avec  celui  d'aval,  les  résultats  des  expériences 
peuvent  être  considérés  comme  étant  très  sensiblement  les 
mêmes  que  ceux  qu'on  obtiendrait  dans  la  pratique  ordi- 
naire. 
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«  Il  rend  compte  ensuite  des  expériences  faites  sous  les 
yeux  de  la  Commission. 

«  Eu  égard  aux  dispositions  locales  adoptées  pour  ces 
expériences,  la  chute  de  Tamont  à  Taval  doit  être  considérée 
comme  ayant  une  valeur  de  i™,58. 

«  Le  nombre  de  périodes  employé  pour  faire  fonctionner 
Tappareil  a  été  de  douze  ;  la  durée  moyenne  de  chacune  a  été 
de  32  secondes,  la  durée  totale  du  fonctionnement  a  été  de 

c  Pendant  ce  temps,  le  niveau  de  J'eau  dans  le  sas  s'est 
abaissé  de  i",16. 

«  La  quantité  d'eau  relevée  a  été  de  82  mètres  cubes,  celle 
de  l'eau  dépensée  200°"',30,  de  sorte  que  le  rapport  de  Tune 
à  l'autre  est  de  41  p.  100. 

«  Le  fonctionnement  de  l'appareil  a  été  aiTêté  après  la 
douzième  période,  parce  qu'en  ce  moment  la  quantité  d'eau 
relevée  a  été  jugée  à  peu  près  insignifiante,  et  que  si  l'on 
avait  voulu  continuer  la  vidange  par  ce  moyen,  il  aurait  fallu 
prolonger  la  durée  de  l'opération  dans  une  proportion  incon- 
ciliable avec  les  besoins  d'un  service  de  navigation. 

«  Il  suit  de  là  que,  pour  une  chute  de  1",58,  la  considéra- 
tion de  temps  ne  permet  pas  de  se  servir  de  la  machine  au- 
delà  de  l'abaissement  de  i",16.  C'est  pour  cet  abaissement 
seulement  que  l'effet  utile  est  de  41  p.  100;  mais  pour  que  le 
sas  soit  complètement  vidé,  il  faut  encore  écouler  une  tran- 
che de  1"*,58— 1",16,  soit  0",43,  qui  représente  un  volume  de 
74  mètres  cubes,  lequel,  ne  pouvant  plus  être  utilement 
extrait  par  l'appareil,  devra  s'écouler  par  les  moyens  ordi- 
naires. 

«  En  résumé,  l'éclusée  totale  se  trouve  composée,  savoir  : 
1®  De  la  quantité  d'eau  ci-dessus  vidée  pen- 
dant le  fonctionnement  de  l'appareil.     .     .    200°'',30 
2*  De  celle  évacuée  à  la  fin  par  les  moyens 

ordinaires 74"'',00 

Total,     274»%30 
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«  En  conséquence^  le  rapport  définitif  de  Teffet  utile  à 

82 
reffet  total  est  mesuré  par  la  fraction  -^=j-^  ,  soit  30  p.  100. 

«  La  Commission  exprime  Tavis  que  ce  chiffre  doit  être 
considéré  comme  un  minimum,  parce  que  des  pertes  d'eau 
évidentes  existent  dans  l'appareil  construit  depuis  trois  ans, 
dans  des  conditions  d'exécution  assez  grossières. 

«  M.  de  Caligny  ayant  exprimé  l'opinion  qu'il  y  aurait  de 
l'avantage  à  prolonger  la  durée  de  chaque  période,  il  a  été 
procédé  sous  les  yeux  de  la  Commission  à  une  nouvelle  expé- 
rience :  la  chute  de  l'amont  à  l'aval  a  été  de  1",38. 

«  Le  nombre  de  périodes  a  été  de  sept  dont  la  durée 
moyenne  a  été  de  37  secondes  ;  le  temps  total  employé  a  été 
de  4", 19".  Le  niveau  de  l'eau  dans  le  sas  a  baissé  de  1°,18; 
le  débit  total  est  donc  de  202"*,96,  et  comme  on  a  relevé 
76"«,14  d'eau,  il  s'ensuit  que  le  rapport  de  l'effet  utile  à  l'ef- 
fet total  est  de  37  p.  100.  Si  Ton  a  égard  à  ce  que  la  chute 
était  moindre  cette  fois  que  la  première,  on  trouve  qu'à  con- 
ditions égales  les  mesures  des  effets  seraient  sensiblement 
équivalentes. 

«  Maison  a  sensiblement  gagné  au  point  de  vue  du  temps, 
puisqu'on  n'a  employé  que  4", 19*  au  lieu  de  O^jâO"  pour  un 
abaissement  qui  même  a  été  un  peu  plus  grand  dans  le  second 
cas  que  dans  le  premier. 

«  On  a,  en  outre,  gagné  en  ce  que  la  tranche  de  fond  à 
évacuer  par  les  moyens  ordinaires  n*a  été  que  de  0",20  de 
hauteur  au  lieu  de  0",43. 

«  Somme  toute,  l'éclusée  complète  représente  cette  fois 

237^^36;  l'eau  élevée  est  de  76'»%14  :  l'effet  utile  a  donc  pour 

76  14 
mesure  la  fraction    ^^_'  _  ,  soit  32  p.  100. 
237,36 

«  En  résumé,  en  prolongeant  la  durée  des  périodes,  on  a 

eu,  même  pour  une  chute  moindre,  un  effet  utile  plus  grand, 

et  on  a  sensiblement  abrégé  la  durée  de  l'opération,  ce  qui 

confirme  l'opinion  exprimée  par  M.  de  Caligny. 
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«  Relativement  au  remplissage  du  sas,  la  commission  n'a 
pu  rien  constatera  cet  égard,  parce  que  les  conditions  prises 
à  Ghailiot  ne  le  permettaient  pas. 

«  Mais  d'après  un  rapport  de  M.  Bélanger,  ingénieur  en 
chef,  adressé  à  la  date  du  9  décembre  4849  à  M.  le  ministre 
des  travaux  publics,  l'effet  utile  pendant  l'opération  du  rem- 
plissage serait  de  28  p.  iOO. 

«  Ce  rapport  rend  compte  d'expériences  faites  sur  un  ap- 
pareil de  petit  modèle  dans  lequel  quelques  dimensions  ne 
sont  pas  dans  une  complète  proportionnalité  avec  celle  des 
appareils  établis  à  Ghailiot. 

«  La  Commission  ne  déduit  d'ailleurs  de  cette  absence  de 
proportionnalité  aucune  conclusion  favorable  ou  contraire; 
elle  se  borne  à  la  mentionner  comme  un  fait,  n'ayant  pas  eu 
les  moyens  de  procéder  aux  essais  comparatifs  qui  auraient 
pu  permettre  d'en  apprécier  l'influence. 

«  Conclusions,  —  Sous  la  réserve  exprimée  par  les  obser- 
vations qui  précèdent,  la  commission  pense  que  l'appareil 
de  M.  de  Caligny  est  d'une  conception  ingénieuse  et  simple; 
qu'il  pourrait  offrir  dans  certains  cas  les  moyens  de  ré- 
duire la  consommation  d'eau  sur  les  canaux  de  naviga- 
tion, et  qu'à  ce  titre  il  mérite  de  fixer  l'attention  de  l'admi- 
nistration. 

a  Elle  est,  en  conséquence^  d'avis  qu'il  y  a  lieu  d'engager 
M.  de  Caligny  à  rechercher  sur  un  de  nos  canaux  une  lo- 
calité placée  dans  des  conditions  favorables,  à  se  mettre 
en  rapport  avec  les  ingénieurs  de  ce  canal  et  à  se  concerter 
avec  eux,  soit  sur  les  dispositions  à  prendre,  soit  sur  les 
dépenses  à  faire  pour  l'établissement  de  sa  machine  auprès 
d'une  écluse. 

«  Ce  n'est  que  lorsque  ces  renseignements  lui  seront  parve- 
nus  que  l'administration  sera  à  même  de  se  prononcer  sur 
l'application  qu'il  pourrait  y  avoir  lieu  de  faire  de  l'appareil 
de  M.  de  Caligny  aux  canaux  dans  lesquels  les  moyens  d'ail- 
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mentatîon  sont  insufiisants,  et  pour  lesquels  il  importe  par- 
ticulièrement de  diminuer  la  consommation  d'eau. 

«  Le  rapporteur  de  la  commission, 
«  Signé  :  Vallès. 

«  Pour  copie  conforme  : 
«  Le  chef  de  division, 

«  Signé  :  Dumoustier.  » 

Les  usages  de  Tadministration  n'ayant  pas  permis  de  me 
communiquer  officiellement  le  rapport  entier,  il  me  parait 
utile,  pour  éviter  tout  malentendu,  de  faire  la  remarque  sui- 
vante. Ainsi  que  je  Tai  dit  ci-dessus,  dans  le  cas  où  Ton  ne 
craindrait  pas  d'augmenter  la  durée  des  manœuvres,  il  y 
aurait,  en  général,  de  l'avantage,  quant  à  l'épargne  de  Teau, 
à  multiplier  le  nombre  des  périodes  dans  des  limites  assez 
étendues,  si  ces  manœuvres  étaient  toujours  parfaitement 
exécutées.  Mais  plus  elles  sont  nombreuses,  plus  il  y  a  de 
chances  pour  que  Téclusier  ait  quelque  distraction.  Aussi, 
dans  les .  expériences  que  j'ai  faites  à  Ghaillot,  j'ai  reconnu 
que,  par  exemple,  pour  le  cas  où  le  nombre  des  périodes  de 
vidange  était  de  seize,  il  était  utile  que  la  marche  des  cinq 
ou  six  dernières  périodes  fût  entièrement  automatique^  ce  qu'il 
a  été  facile  d'obtenir. 

Le  diamètre  du  tube  d'aval  était  de  l",iO,  tandis  que  son 
anneau  inférieur  n'avait  qu'un  diamètre  intérieur  d'un  mè- 
tre comme  le  grand  tuyau  de  conduite  en  tôle.  Ainsi  que 
je  l'ai  expliqué,  page  335,  il  y  avait  cinq  lames  courbes  con- 
centriques, à  l'extrémité  du  tuyau  de  conduite,  sur  laquelle 
était  posé  le  siège  du  tube  d'aval.  Le  coude  sur  lequel  était 
ce  siège  avait  un  rayon  de  courbure  extérieure  égal  à  celui 
du  tuyau,  et  n'avait  pas  de  courbure  à  l'intérieur. 
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Etudes  sur  les  oscillations  des  grandes  nappes 
liquides  faites  depuis  le  Rapport  précédent. 

Quand  un  bief  est  extrêmement  court,  il  ne  s'agit  pas  seu- 
lement d'épargner  l'eau  par  l'ensemble  des  deux  opérations 
de  remplissage  et  de  vidange.  Il  faut  que,  pendant  le  remplis- 
sage, la  quantité  d'eau  prise  au  bief  d'amont  n'y  fasse  point 
baisser  le  niveau  de  manière  à  faire  toucher  les  bateaux  qui 
s'^  trouvent,  quand  même  la  quantité  d'eau  restituée  au  bief 
d'amont  pendant  la  vidange  serait  aussi  grande  qu'on  pour- 
rait le  désirer. 

Si  l'on  dispose  à  Textrémité  du  contre-fossé,  près  du  bief 
d'aval,  une  sorte  de  grand  clapet,  pouvant  d'ailleurs  au 
besoin  se  fermer  de  lui-même  au  moment  voulu,  on  peut 
transformer  par  ce  moyen  ce  contre-fossé  en  une  sorte  de 
bassin  d'épargne,  dont  les  parois  sont  supposées  s'élever  au 
besoin  à  une  hauteur  convenable,  même  au-dessus  de  ce 
grand  clapet. 

Cette  disposition  peut  être  utilisée  de  plusieurs  manières  : 
d'abord,  même  dans  le  cas  où  l'on  n'aurait  pas  à  se  préoccu- 
per d'un  bief  d'amont  très  court,  à  partir  du  moment  où  l'ap- 
pareil de  vidange  ne  relèvera  plus  que  peu  d'eau  au  bief  su- 
périeur, on  pourrait  encore  utiliser  en  partie  la  tranche 
d'eau  qui  restera  dans  l'écluse. 

Quand  même  il  n'y  aurait  pas  à  considérer  l'efTet  du  mou- 
vement acquis  dans  le  grand  tuyau  de  conduite  pendant 
qu'on  versera  de  Teau  de  cette  tranche  dans  cette  espèce  de 
bassin  d'épargne,  on  conçoit  déjà  qu'on  pourrait  épargner 
une  portion  de  cette  tranche  pour  la  faire  ensuite  rentrer  en 
partie  dans  l'écluse  quand  on  voudra  remplir  celle-ci. 

Mais  il  est  intéressant  de  remarquer  que  l'écoulement  de 
l'eau  du  sas  ne  peut  se  faire  sans  engendrer  dans  le  grand 
tuyau  de  conduite  de  la  force  vive,  d'où  il  résultera  que  le 
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niveau  baissera  dans  Técluse  au-dessous  de  celui  de  Teau 
entrée  dans  le  bassin  d'épargne. 

Lorsque  ensuite,  après  avoir  fait  sortir  par  les  moyens  or- 
dinaires ce  qui  restera  d'eau  dans  le  sas,  on  voudra  commen- 
cer le  remplissage  de  ce  dernier,  on  obtiendra  du  fossé  de 
décharge  vers  le  sas  une  grande  oscillation  qui  fera  baisser 
Teau  dans  cette  espèce  de  bassin  d'épargne  au-dessous  du 
niveau  de  celle  qui  entrera  dans  le  sas.  Quant  à  Teau  qui  res- 
tera dans  le  contre-fossé  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'aval, 
à  partir  du  moment  où  l'appareil  de  remplissage  fonction- 
nera, on  aura  à  la  puiser  moins  bas  que  le  niveau  du  bief 
d'aval,  dont  ensuite  le  clapet  pourra  au  besoin  s'ouvrir  de 
lui-même  quand  l'eau  sera  suffisamment  baissée  dans  le 
contre-fossé. 

Dans  diverses  circonstances  on  peut  substituer  au  contre- 
fossé  un  bassin  d'épargne  sans  aucune  communication  avec 
le  bief  d'aval.  • 

Au  lieu  de  jeter  dans  ce  dernier  bief  la  partie  de  l'éclusée 
qui,  pendant  le  jeu  de  la  machine  de  vidange,  ne  sera  pas 
relevée  au  bief  supérieur,  on  pourra  la  laisser  tomber  dans  le 
bassin  d'épargne.  On  en  relèvera  moins  au  bief  supérieur, 
par  la  raison  même  que  le  niveau  s'élèvera  dans  ce  bassin 
d'épargne.  Mais  on  pourra  diviser  les  effets  de  manière  à  avoir 
beaucoup  moins  d'eau  à  tirer  du  bief  supérieur  pendant  la 
durée  de  la  partie  de  l'opération  consacrée  au  remplissage  du 
sas,  à  cause  de  la  quantité  d'eau  qu'on  trouvera  dans  ce  bas- 
sin latéral. 

Il  faut  d'ailleurs  remarquer  qu'on  peut  y  faire  élever  l'eau 
plus  haut  que  dans  le  sas,  parce  qu'à  partir  de  l'éqoque  où 
l'appareil  de  vidange  ne  marchera  plus  utilement,  à  cause  du 
rapprochement  des  niveaux  montant  et  descendant,  on  pourra 
encore  jeter,  d'une  manière  analogue  à  ce  qui  a  été  expliqué 
ci-dessus,  une  quantité  d'eau  considérable  du  sas  dans  ce  bas- 
sin par  une  grande  oscillation. 

Lorsqu'on  voudra  remplir  l'écluse,  l'eau  du  bassin  d'épar- 
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gne  y  entrera  tout  naturellement  avant  qu'on  fasse  marcher 
l'appareil.  Mais  en  y  entrant  elle  engendrera  une  grande 
quantité  de  force  vive  dans  Je  tuyau  de  conduite,  et  il  en  ré- 
sultera, comme  on  le  conçoit  d'après  ce  qui  a  été  dit  ci-des- 
sus, que  Teau  montera  dans  Técluse  à  une  certaine  hauteur 
au-dessus  du  niveau  où  elle  descendra  dans  le  bassin  d'épar- 
gne. Si  l'on  fait  ensuite  marcher  l'appareil  de  remplissage,  il 
faudra  tenir  compte  de  ce  que  l'eau  restée  dans  le  bassin 
d'épargne  se  trouvera  à  un  niveau  plus  életé  que  celui  du 
bief  d^aval,  de  sorte  qu'on  aura  à  la  puiser  de  moins  bas  que 
si  elle  était  tirée  de  ce  dernier  bief. 

Le  bassin  de  communication  entre  le  bief  supérieur  et  la 
tête  de  la  machine  peut  être  utilisé  d'une  manière  intéres- 
sante par  deux  grandes  oscillations,  l'une  de  haut  en  bas  à  la 
fin  du  remplissage  de  l'écluse,  l'autre  de  bas  en  haut  au  com- 
mencement de  la  vidange. 

Quand  l'appareil  de  remplissage  ne  marche  plus  assez  uti- 
lement à  cause  du  rapprochement  du  niveau  qui  s'y  élève,  il 
suffit  de  lever  le  tube  vertical  qui  établit  alternativement  la 
communication  entre  ce  bassin  et  l'écluse,  pour  jeter  encore 
une  quantité  d'eau  considérable  dans  cette  dernière,  sans  la 
prendre  au  bief  d'amont,  si  la  communication  entre  ce  bief  et 
ce  bassin  est  interrompue  en  temps  utile  au  moyen  d'une 
sorte  de  grand  clapet  ou  de  porte  de  flot. 

Lorsque  ensuite  on  voudra  vider  l'écluse,  on  pourra  profi- 
ter de  la  baisse  produite  dans  ce  bassin  intermédiaire  par 
Toscillation  dont  on  vient  de  pwler  pour  obtenir,  avant  de 
mettre  l'appareil  de  vidange  en  train,  une  première  grande 
oscillation  de  vidange  qui  fera  évidemment  sortir  d'autant 
plus  d'eau  du  sas,  qu'elle  aura  trouvé  le  niveau  plus  bas  dans 
le  bassin  dont  il  s'agit. 

On  peut,  au  reste,  modifier  ces  effets  en  considérant  la 
question  de  la  manière  suivante.  On  pourra  achever  complè- 
tement le  remplissage  du  sas  à  partir  du  moment  où  l'appa- 
reil ne  marchera  plus  d'une  manière  assez  utile  au  moyen 
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d'une  seule  grande  oscillation,  si  l'on  ne  ferme  pas  immédia- 
tement la  communication  entre  ce  bassin  intermédiaire  et  le 
bief  d'amont.  On  conçoit  en  effet  que  si  Técoulement  de  ce 
bassin  vers  Técluse  est  entretenu  pendant  un  temps  convena- 
ble et  que  la  communication  entre  ce  bassin  et  le  bief  d'amont 
soit  fermée  à  un  instant  voulu,  les  choses  pourront  être  cal- 
culées de  manière  qu'il  se  fasse  dans  ce  bassin  une  baisse 
considérable  qui  ne  se  terminera  qu'à  l'époque  où  le  sas  sera 
rempli. 

Pour  éviter  tout  malentendu,  je  tiens  à  rappeler  moi-même 
que  ridée  de  vider  un  sas  d'écluse  en  relevant  une  partie  de 
l'eau  au  bief  supérieur  au  moyen  d'un  bélier  non  automatique, 
et  de  disposer  ce  même  bélier  hydraulique  de  manière  à  rem- 
plii'  le  sas  en  tirant  une  partie  de  l'eau  du  bief  inférieur, 
n'est  pas  nouvelle.  Mais  je  supprime  précisément  le  principe 
du  bélier  en  employant  des  tubes  mobiles,  quoiqu'ils  inter- 
rompent alternativement  la  communication  entre  le  grand 
tuyau  de  conduite  et  les  biefs  d'amont  ou  d'aval  ;  de  plus,  je 
rends  l'appareil  en  partie  automatique,  au  moins  dans  les 
limites  pour  lesquelles  il  est  utile  de  se  débarrasser  des  in- 
convénients que  pourraient  avoir  les  distractions  de  l'éclusier. 

M.  le  général  Poncelet  me  conseilla  de  donner  le  nom 
d' anti-béliers  à  Tensemble  de  mes  appareils  dans  lesquels, 
par  divers  moyens,  je  supprime  les  coups  de  bélier.  Il 
m'autorisa  à  dire,  comme  je  l'ai  fait  dans  des  notices 
distribuées  de  son  vivant  aux  membres  de  l'Académie  des 
sciences,  que  c'était  lui  qui  m'avait  donné  ce  conseil. 

Je  ne  trouve  pas  qu'on  ait  jamais  fait  aucun  essai  d'appli- 
cation du  bélier  hydraulique  au  remplissage  et  à  la  vidange 
des  écluses,  sans  doute  à  cause  de  la  difficulté  de  construire 
cette  machine  sur  une  assez  grande  échelle  ;  tandis  que  dans 
les  antt-béliers  on  ne  bouche  jamais  les  sections  transversales 
des  tuyaux,  afin  d'éviter  les  changements  brusques  de  vitesse. 
Le  bouillon  de  sortie  se  redresse,  il  est  vrai,  comme  on  l'expli- 
quera plus  au  long  ultérieurement,  au  lieu  de  passer  dans  un 
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orifice  annulaire  resté  alternativement  libre,  par  la  levée 
d'un  tuyau;  les  filets  liquides  montent  dans  les  tubes 
verticaux,  lorsque  l'écluse  se  vide,  ou,  si  elle  se  remplit,  se 
meuvent  sans  inconvénient  à  Textérieur  du  tube  d'amont 
qu'ils  entourent. 


Application  aux  écluses  multiples,  et  notam- 
ment aux  écluses  doubles. 

L'avantage  de  ce  système  consiste  principalement  en  ce 
qu'il  coûtera  beaucoup  moins  cher  pour  épargner  Teau  dans 
les  écluses  de  navigation  existantes  que  d'autres  moyens  pro- 
posés par  divers  auteurs  ou  par  moi-même.  Il  paraît  d'ail- 
leurs ne  pas  devoir  occasionner  une  dépense  proportionnelle 
au  nombre  de  sas  accolés. 

Il  suffit  que  chaque  sas  se  vide  ou  se  remplisse  en  un  même 
temps  donné,  je  veux  dire  si  les  sas  sont  égaux,  et  si  l'un  ne 
prend  pas  plus  de  temps  que  l'autre  pour  le  remplissage  ou  la 
vidange,  la  vitesse  de  l'écoulement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre 
sera  la  même  pour  chaque  sas,  et  par  conséquent  quelle  que 
soit  la  chute  totale  de  leur  ensemble. 

Il  en  résulte  que  la  moyenne  de  ce  qu'on  appelle  les  hau- 
teurs dues  aux  vitesses  d'écoulement  sera  d'autant  moindre, 
par  rapport  à  la  chute  totale,  que  cette  dernière  sera  plus 
grande.  11  est  vrai,  comme  on  verra  plus  loin,  que  la  longueur 
du  tuyau  de  conduite  sera  augmentée  s'il  y  a  un  plus  grand 
nombre  de  sas  accolés;  mais  il  résultera  de  ce  que  je  viens 
de  dire  une  diminution  dans  la  somme  d'une  partie  des 
pertes  de  force  vive.  Il  y  a  donc  lieu  d'espérer  qu'en  défini- 
tive on  pourra,  dans  certaines  limites,  diminuer,  au  besoin, 
le  diamètre  de  ce  tuyau  de  conduite.  On  n'aura  d'ailleurs 
qu'une  seule  tête  de  machine  pour  tous  les  sas  accolés. 

Je  suppose,  d'abord,  qu'il  ne  s'agit  que  de  deux  sas  accolés; 
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on  pourra  y  appliquer  Tappareil  tel  qu'il  a  été  essayé  pour 
une  écluse  simple,  du  moins  si  les  sas  n'ont  chacun  que  des 
hauteurs  modérées.  Le  réservoir  destiné  à  mettre  Tappareil 
en  communication  avec  le  bief  supérieur  sera  disposé  en 
amont  du  sas  le  plus  élevé,  et  latéralement  comme  pour  une 
écluse  simple.  Ce  réservoir  et  la  tête  de  l'appareil  seront 
d'ailleurs  disposés  comme  si  le  sas  le  plus  élevé  avait  la  hau- 
teur de  la  chute  totale  des  deux  sas.  Les  choses  peuvent  à  la 
rigueur  ne  différer  en  principe  qu'en  ce  que  l'autre  extré- 
mité du  tuyau  de  conduite  devra  se  bifurquer  de  manière  à 
pouvoir  être  mise  alternativement  en  communication  avec 
chacun  des  deux  sas,  l'autre  sas  étant  alternativement  isolé 
par  un  mode  de  fermeture  convenable. 

11  est  facile  de  voir,  au  moyen  de  cette  disposition  générale, 
qu'on  peut  vider  le  sas  supérieur  en  relevant  une  partie  de  l'eau 
au  bief  d'amont  et  remplir  le  sas  inférieur  en  tirant  une  partie 
de  l'eau  du  bief  d'aval.  Dans  lune  et  l'autre  opération,  la  chute 
motrice  sera  bien  plus  grande  que  pour  une  écluse  simple»  à 
cause  de  l'augmentation  de  hauteur  de  chute  provenant  de  l'un 
ou  l'autre  sas;  de  sorte  que  la  fraction  d'une  éclusée  relevée 
au  bief  d^amont  et  la  fraction  d'une  éclusee  tirée  du  bief  d'aval 
seront  Tune  et  l'autre  bien  plus  grandes  que  pour  une  écluse 
simple. 

Il  est  à  remarquer,  d'ailleurs,  que  pour  une  écluse  simple, 
le  système  ne  peut  marcher  utilement  que  pendant  une  frac- 
tion de  la  durée  totale  de  chaque  opération  de  remplissage 
ou  de  vidange,  l'avantage  de  la  continuation  de  l'emploi  de 
l'appareil  serait  plus  que  compensé  par  la  perte  de  temps. 
Or,  pour  les  écluses  à  deux  sas  accolés,  l'appareil  peut 
marcher  utilement,  dans  le  cas  précité,  jusqu'à  la  fin  de 
chaque  opération  pour  chaque  sas,  parce  qu'il  restera  encore 
une  chute  motrice  exprimée  par  toute  la  hauteur  de  l'autre 
sas  ;  de  sorte  qu'il  n'est  pas  même  nécessaire  d'en  achever  la 
vidange  ou  le  remplissage  par  les  moyens  ordinaires. 

C'est  surtout  pour  le  cas  où  un  bateau  monte  en  trouvant 


Digitized  by 


Google 


—  409  — 

les  deux  sas  vides  qu'il  est  utile  d'épargner  Teau;  il  est 
déjà  facile  de  voir,  au  moyen  de  ce  qui  précède  et  des  expé- 
riences faites  sur  une  écluse  simple,  qu'une  écluse  à  deux 
sas  accolés  ne  dépensera  pas  plus  d'eau  qu'une  écluse  sim- 
ple du  système  en  usage,  et  qu'elle  en  dépensera  même  beau- 
coup moins. 

Quant  au  remplissage  du  sas  supérieur,  si  Ton  commence 
avec  l'appareil,  on  sera  obligé  de  s'arrêter  plus  tôt  que  pour 
une  écluse  simple,  parce  qu'il  faudra  que  l'eau  du  bief  d'aval 
commence  par  monter  à  une  hauteur  égale  à  celle  du  sas  in- 
férieur. J'ai  donc  cherché  à  tirer  du  sas  inférieur,  supposé 
plein,  une  partie  de  l'eau  qui  doit  remplir  le  sas  supérieur. 
Un  tuyau  de  conduite  beaucoup  moins  long  que  le  pre- 
mier peut  mettre  en  communication  le  sas  inférieur  avec  un 
réservoir  intermédiaire,  d'une  assez  petite  section,  disposé 
près  de  la  tète  de  Ja  machine.  On  conçoit  que  si  l'eau  du  bief 
supérieur,  en  entrant  dans  le  sas  le  plus  élevé,  a  engendré  de 
la  force  vive  dans  le  plus  long  tuyau  de  conduite,  et  si  l'on 
interrompt  la  communication  entre  ce  tuyau  et  l'eau  du 
bief  supérieur  pour  l'établir  entre  ce  même  tuyau  et  ce 
réservoir  intermédiaire,  l'eau  qui  entrera  dans  le  système, 
en  vertu  de  la  vitesse  acquise  dans  ce  grand  tuyau  de 
conduite,  viendra  du  sas  le  moins  élevé  au  lieu  de  venir  du 
bief  inférieur,  et  sera,  par  conséquent,  puisée  à  un  niveau 
moins  bas. 

L'application  de  cette  disposition  secondaire,  surtout  aux 
écluses  à  plus  de  deux  sas  accolés,  devra  être  étudiée  pat  l'ex- 
périence. Mais  on  conçoit,  d'après  ce  qui  a  été  dit,  que  l'ap- 
pareil pourrait,  à  la  rigueur,  marcher  à  peu  près  comme  s'il 
n'y  avait  qu'un  seul  sas  ayant  toute  la  hauteur  de  la  chute, 
c'est-à-dire  que  si  les  sas  sont  nombreux,  presque  toute  l'eau 
du  plus  élevé  sera  relevée  au  bief  supérieur.  Presque  toute 
l'eau  du  sas  le  plus  inférieur  sera  puisée  au  bief  d'aval.  Les 
sas  les  plus  élevés  ne  tirant  pas  d'eau  du  bief  d'aval,  les  sas 
les  moins  élevés  ne  relèveront  'pas  d'eau  au  bief  d'amont. 
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Ce  n'est  guère  que  pour  les  écluses  à  deux  sas  qu'il  n'en  sera 
pas  ainsi,  sauf  l'emploi  de  moyens  plus  délicats  que  je  me  ré- 
serve d'indiquer  ultérieurement. 

Il  y  a  une  remarque  essentielle  à  faire  pour  les  sas  accolés 
assez  nombreux.  Si,  pour  les  écluses  à  deux  sas,  les  deux 
tubes  verticaux  de  la  tête  de  l'appareil  peuvent  être  mobiles 
en  entier,  comme  pour  une  écluse  simple,  il  ne  doit  pas 
évidemment  en  être  ainsi  pour  les  chutes  dépassant  certaines 
limites. 

Dans  ce  dernier  cas,  ces  tubes  verticaux  ne  peuvent  être 
mobiles,  à  l'exception  d'une  vanne  cylindrique  ou  soupape 
de  Cornwall,  disposée  à  l'extrémité  inférieure  de  chacun 
d'eux.  Il  sera  même  intéressant,  afin  d'éviter  de  faire  par- 
courir à  l'eau  un  chemin  inutile,  pour  des  chutes  assez 
grandes,  de  supprimer  la  partie  de  ces  tuyaux  supérieure  à 
ces  vannes  ou  soupapes.  Mais  alors,  on  bouchera  le  sommet 
de  la  petite  partie  fixe  restante,  et,  par  conséquent,  il  devien- 
dra nécessaire  de  prendre  certaines  précautions  dans  la  ma- 
nœuvre, pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  coups  de  bélier  ;  car  on 
n'aura  plus,  comme  pour  les  écluses  simples  et  les  écluses 
doubles,  cet  avantage  que  les  sections  transversales  ne  puis- 
sent jamais  être  bouchées. 

C'est  donc  principalement  pour  les  écluses  siniples  et  les 
écluses  doubles  que  le  principe  apparaît  plus  spécialement 
dans  toute  sa  simplicité.  Pour  ces  deux  genres  d'écluses  on 
peut  appliquer  de  diverses  manières  les  principes  des  grandes 
oscillations  de  nappes  liquides. 

Ainsi,  il  est  clair  qu'on  pourra  achever  le  remplissage 
du  sas  le  plus  élevé  d'une  écluse  double  au  moyen  d'une 
grande  oscillation  de  haut  en  bas  dans  le  réservoir  de  com- 
munication, entre  la  tête  de  la  machine  et  le  bief  supérieur. 
Quand  on  videra  le  sas  inférieur,  on  pourra  profiter  de  la 
baisse  du  niveau  dans  ce  réservoir  par  suite  de  cette  grande 
oscillation,  le  tube  d'amont  étant  levé  en  temps  utile,  comme 
on  le  verra  mieux  plus  loin. 
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On  pourra  ensuite,  en  faisant  gonfler  Feau,  comme  je  Tai 
expliqué,  dans  la  rigole  de  décharge,  alternativement  trans- 
formée en  bassin  d'épargne,  au  moyen  d'une  grande  soupape 
ou  porte  de  flot,  jeter  par  une  grande  oscillation  une  masse 
d'eau  considérable  qu'on  fera  rentrer  en  partie,  quand  ce 
sas  se  remplira,  par  une  autre  grande  oscillation. 

Quand  Teau  se  verse  au  sommet  des  deux  tubes  ou  seule- 
ment de  Tun  d'eux,  il  se  produit  un  effet  très  curieux  au 
commencement  de  la  vidange  d'une  écluse  simple,  effet  qui 
se  présentera  aussi  en  général  pour  les  écluses  doubles,  au 
commencement  de  la  vidange  du  sas  le  plus  élevé.  Dans  les 
premières  périodes  de  l'appareil  tel  qu'il  a  été  essayé,  no- 
tamment à  Ghaillot,  l'eau  ne  montant  qu'à  une  petite  hauteur 
au-dessus  du  niveau  variable  de  celle  qui  se  trouve  dans 
recluse,  il  s'en  élève  une  quantité  vraiment  énorme  par  rap- 
port à  celle  qui  descend  au  bief  d'aval.  Il  peut  sembler  aux 
personnes  qui  n'ont  jamais  vu  l'appareil  que,  même  pour  la 
première  période,  on  va  avoir  une  sorte  de  mouvement  con- 
tinu. 

Cet  efiTet  a  paru  vivement  impressionner  tous  ceux  qui  en 
ont  été  témoins.  Mais  à  mesure  que  l'eau  descend  dans  l'é- 
cluse, la  quantité  d'eau  élevée  diminue  et  finit  par  être  in- 
signifiante. En  principe,  il  est  facile  de  voir  qu'abstrac- 
tion faite  des  pertes  de  force  vive,  le  travail  disponible 
pouvant  résulter  de  l'eau  qui  reste  dans  l'écluse  diminue 
comme  le  carré  de  sa  hauteur  au-dessus  du  niveau  du  bief 
d'aval. 

Ce  genre  d'effet  ne  se  présentera  pas  de  la  même  manière 
pour  les  écluses  multiples,  du  moins  quand  la  chute  totale 
aura  une  grande  hauteur.  Dans  ce  cas,  il  sera  convenable  de 
faire  verser  l'eau  dans  le  réservoir  en  communication  avec  le 
bief  supérieur  par-dessous,  c'est-à-dire  en  soulevant  une  vanne 
cylindrique  ou  soupape  de  Gornwall,  comme  j'en  ai  déjà  dit 
quelques  mots  ci-dessus.  C'est  pour  ce  soulèvement,  qui  doit 
se  faire  en  temps  utile,  de  manière  à  éviter  toute  chance  de 
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coups  de  bélier,  qu'il  faudra  prendre  des  précautions  parti- 
culières dans  le  détail  desquelles  je  n'entrerai  pas  ici  (4). 


(1)  J'ai  dit  cl-de88U8  qae  le  principal  avantage  que  j'attribuais  à  ce 
Byetème  d'écluses  était  Téconomie  dans  le  capital  de  premier  établis- 
sement. Mais  je  me  suis  aussi  occupé  d'autres  systèmes  d'écluses,  et 
môme  M.  Combes  a  bien  voulu  insérer  une  note  à  ce  sujet  dans  le 
Bulletin  de  la  Société  d'encouragement  pour  Pindustrie  nationale,  année 
1846,  p.  567.  Voici  cette  note  qu'il  a  présentée  comme  extraite  du 
Bulletin  de  la  Société  Philomathique  de  Paris  : 

Moyen  de  faire  fonctionner  sans  soupape  l'écluse  à  flotteur  et  à  double 
compartiment  de  Busby,  par  M.  de  Caugny. 

«  M.  Busby,  ingénieur  anglais,  a  pris,  le  14  avril  1813,  une  patente 
pour  un  moyeu  d'épargner  l'eau  dans  le  service  des  écluses  de  navi- 
gation ordinaires,  en  disposant  latéralement  un  réservoir  circulaire 
en  communication  avec  l'écluse,  et  dans  lequel  un  flotteur  à  double 
compartiment  monte  et  descend  alternativement  pour  faire  monter  et 
descendre  alternativement  l'eau  dans  cette  écluse. 

«  Les  deux  compartiments  de  ce  flotteur  sont  séparés  par  un  plan- 
cber  horizontal.  Quand  le  caisson  flottant  dont  il  s'agit  descend,  l'eau 
du  bief  supérieur  remplit  graduellement  le  compartiment  supérieur  au 
moyen  de  deux  siphons,  et  l'eau  du  bief  inférieur  remplit  en  même 
temps  le  compartiment  inférieur  à  l'aide  de  deux  autres  siphons. 
Quand  le  caisson  flottant  remonte,  l'eau  de  chaque  bief  est  restituée 
par  la  manœuvre,  et  l'eau  baisse  dans  l'écluse. 

«  Ce  système,  qui  a  le  même  but  que  l'écluse  à  flotteur  de  Betan- 
court,  mais  n'a  pas  besoin  d'être  équilibré  de  la  même  manière,  fonc- 
tionne au  moyen  d'une  force  motrice  quelconque  suffisante  pour  sur- 
monter les  résistances  passives  et  l'inertie  de  tout  l'ensemble  des 
masses  solides  ou  liquides. 

«  Il  paraît  que  l'auteur  anglais  n'a  point  saisi  d'une  manière  assez 
complète  toute  la  généralité  du  principe  qui  lui  est  dû^  et  qu'il  s'est 
même  trompé  en  cherchant  à  faire  voir  comment  doit  se  faire  la  ma- 
nœuvre quand  on  veut  que  le  système  fonctionne  sans  le  secours  de 
l'écluaier,  et  cependant  sans  employer  de  soupape.  Il  est  vrai  qne, 
dans  ce  cas^  la  section  du  flotteur  doit  être  différente  de  celle  de 
l'écluse,  en  y  comprenant  la  section  totale  de  la  surface  liquide  conte- 
nue en  dehors  du  flotteur;  mais  il  faut  qu'elle  soit  plus  grande  au  lieu 
d'être  moindre,  comme  dit  l'auteur. 

«  Voici  comment  M.  de  Galigny  reprend  la  question  : 

«  Si  un  cylindre  s'enfonce  dans  un  niveau  indéfini,  il  suffit,  pour 
conserver  l'équilibre,  qu'il  reçoive  une  tranche  d'eau  toujours  égale  à 
celle  qu'il  déplace  ;  mais  s'il  a  de  plus  à  refouler  dans  le  sas  d'écluse 
une  tranche  d'eau  égale  à  cette  dernière,  il  faut  qu'il  reçoive  encore  une 
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Détails  rélatiis  à  une  communication  faite  par 
M.  l'inspecteur  général  Vallès  à  la  Société 
Philomathique  de  Paris. 

Depuis  que  ce  qui  précède  est  écrit,  M.  Vallès,  inspecteur 
général  des  ponts  et  chaussées,  a  communiqué  à  la  Société 


tranche  d*eaa  égale.  Voilà  pour  quelle  raisou  il  ne  suffit  plus  que  l'on 
tire  nue  seule  tranche  d*eau  du  bief  supérieur;  il  en  faut  aussi  une 
seconde,  qui  est  tirée  du  bief  inférieur  et  entre  dans  le  compartiment 
inférieur  du  caisson.  Jusque-là^  ceci  s'accorde  a^ec  le  résultat  de 
Busby;  mais  si  la  section  de  recluse  est  sensiblement  moindre  que 
celle  du  caisson  cylindrique,  la  quantité  de  pression  hydrostatique  à 
refouler  croîtra  plus  rapidement  que  celle  qui  est  introduite  dans  le 
système  par  la  tranche  d'eau  variable  du  bief  inférieur.  Il  en  résulte 
que  récluse  ne  sera  pas  tout  à  fait  remplie  en  vertu  du  refoulement  du 
flotteur,  en  supposant  même  qu'au  commencement  de  la  descente  un 
excès  de  poids  ait  rompu  l'équilibre.  Si  donc  on  fixe,  au  moment  de 
l'équilibre  stable  du  système,  le  flotteur  d'une  manière  quelconque,  et 
qu'on  achève  de  remplir  l'écluse  au  moyen  de  l'eau  du  bief  supérieur; 
quand  ou  voudra  qu'elle  se  vide  après  l'introduction  ou  la  sortie  du 
bateau  qu'il  s'agit  de  faire  passer,  il  n'y  aura  qu'à  détacher  le  flotteur, 
parce  que  la  pression  prépondérante  de  l'écluse,  en  vertu  de  l'addition 
d>au  du  bief  supérieur,  lui  imprimera  un  mouvement  en  sens  inverse 
pendant  la  durée  duquel  chaque  compartiment  rendra  à  chaque  bief 
l'eau  qu'il  a  empruntée,  jusqu'à  ce  que  le  flotteur  soit  remonté  à  la 
hauteur  dont  il  est  descendu. 

«  Pour  bien  comprendre  la  manœuvre,  il  faut  concevoir  que  si  dans 
la  première  période  le  caisson  est  descendu,  c'est  parce  que  son  poids 
était  assez  sensiblement  prépondérant  au  commencement  de  la  des- 
cente ;  on  l'avait  de  même  attaché  d'une  manière  quelconque  et  lâché 
au  moment  voulu,  la  section  de  l'écluse  étant  déterminée  de  manière 
qu'il  ne  s'enfonçât  qu'à  une  profondeur  donnée,  afin  que  Ton  pût  le 
faire  revenir  sur  ses  pas  au  moyen  de  l'addition  d'une  force  motrice 
qui  est  le  poids  de  la  tranche  d'eau  tirée  du  bief  supérieur.  Or,  pendant 
l'ascension  du  flotteur,  la  colonne  liquide  de  l'écluse,  au  lieu  d'être 
à  refouler,  est  au  contraire  la  force  motrice  ;  elle  diminue  plus  vite 
que  la  colonne  restituée  au  bief  inférieur^  et  qui  est  destinée  à  contre- 
balancer la  différence  de  principe  de  ce  système  avec  celui  d'un  flot- 
teur enfoncé  dans  un  bief  indéfini.  Tout  étant,  jusqu'à  un  certain  point, 
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Philomathîque  de  Paris  des  détails  sur  les  expériences  en 
grand  auxquelles  a  été  soumis  en  sa  présence  mon  nouveau 
système  d'écluses.  M.  Vallès  est  le  rapporteur  de  la  Commis- 
sion d'ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  qui  a  rendu  compte 
au  ministère  des  travaux  publics  des  expériences  dont  il  s'a- 
git. Cette  communication  a  été  faite  à  Toccasion  de  l'extrait 
officiel  du  rapport  qui  a  été  présenté  à  la  Société  Philoma- 
thique  et  a  été  imprimé  ci-dessus.  Comme  elle  est  une  sorte 
de  complément  du  rapport  officiel,  voici  un  extrait  de  la 
note  remise  par  M.  Vallès  sur  cette  communication  verbale  : 


inverse  dans  celte  seconde  période,  on  voit  que  l'équilibre  aura  lieu 
lorsqu'il  restera  dans  Técluse  une  certaine  hauteur  d'eau.  Quand  Tas- 
cension  du  flotteur  sera  finie,  ou  raccrochera,  on  videra  ce  qui  restera 
dans  récluse  au  dessus  du  bief  inférieur,  et  ainsi  de  suite  quand  on 
voudra  recommencer  la  manœuvre  pour  le  passage  de  quelque  autre 
bateau.  Si  l'on  n'a  pas  assez  de  force  motrice  pour  faire  remonter  le 
flotteur  à  une  hauteur  convenable,  on  est  libre  d*en  tirer  une  plus 
grande  quantité  du  bief  supérieur  pendant  une  portion  quelconque 
de  la  durée  de  la  descente  de  l'eau  dans  l'écluse. 

«  M.  de  Caligoy  ajoute  qu'il  a  toujours  été  effrayé  de  la  dépense  en 
capital  nécessaire  pour  établir  des  écluses  de  ce  genre,  ainsi  que  des 
difficultés  d'exécution  et  du  peu  de  succès  que  des  systèmes  analo- 
gues ont  eu  dans  la  pratique  ;  mais  il  n'en  était  pas  moins  intéressant 
de  montrer  comment  l'écluse  à  Qotteur  et  à  double  compartiment 
peut  être  conçue  de  manière  à  empêcher  toute  chance  d'accident  dé- 
pendant de  Téclusier.  Le  système  est  alternativement  réduit  au  repos 
en  vertu  de  pr'^ssions  simplement  hydrostatiques,  de  manière  qu'on 
n'ait  pas  à  s'embarrasser  beaucoup  des  difficultés  relatives  au  règle- 
ment des  niveaux.  » 

En  reproduisant  cette  note,  déjà  ancienne,  il  est  intéressant  d'ajou- 
ter que  ce  système  peut  être  appliqué,  quoique  avec  moins  d'avantage 
et  de  généralité,  à  ce  que  M.  D.  Girard  et  M.  le  général  Poncelet  ont 
proposé  pour  les  écluses  triples. 

Au  reste,  mon  principal  but  en  rappelant  ce  système  est  de  montrer 
que  j'ai  étudié  la  question  sous  diverses  faces.  Je  crois  toujours  que 
par  leur  extrême  simplicité,  les  appareils  à  colonnes  oscillantes,  objet 
da  présent  Mémoire,  auront  l'avantage  essentiel  de  coûter  beaucoup 
moins  cher.  Mais  quant  au  rendement,  si  l'on  n'avait  pas  à  se  préoccuper 
du  capital  de  premier  établissement,  les  écluses  à  flotteur  dont  il 
s'agit,  étant  d'ailleurs  au  besoin  plus  ou  moins  modifiées,  épargne- 
raient peut-être  une  quantité  d'eau  plus  considérable. 
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«  M.Vallès,  aprèsavoir  donné  des  détails  sur  la  construction 
et  le  jeu  de  l'appareil  dont  le  principe  est  décrit  dans  les  ex- 
traits des  procès-verbaux  de  la  Société,  a  remarqué  particu- 
lièrement la  facilité  et  la  simplicité  du  jeu  de  ce  système,  dis- 
posé de  manière  que  non-seulement  il  ne  peut  jamais  y  avoir 
de  coups  de  bélier,  parce  que  les  sections  transversales  ne 
sont  jamais  bouchées,  mais  que  les  herbes  charriées  par  les 
canaux  ne  peuvent  jamais  Tobstruer.  La  manœuvre  est  ex- 
trêmement simple,  et  Topération  totale  de  vidange  ou  de 
remplissage  de  Técluse  se  fait  avec  toute  la  rapidité  dési- 
rable. 

«  Si  le  rapport  officiel  a  dû  faire  quelque  réserve  relative- 
ment à  l'opération  du  remplissage,  parce  que  les  dispositions 
prises  à  Ghaillot  au  moment  où  les  anciens  bassins  allaient 
être  démolis  n'ont  pas  permis  de  vérifier  l'efTet  utile  constaté 
par  M.  ringénieur  en  chef  Bélanger  sur  un  petit  modèle, 
M.  Vallès  admet  parfaitement  ce  résultat,  en  comparant  sur- 
tout reflet  utile  obtenu  pendant  la  vidange  parles  expériences 
sur  le  modèle  et  sur  le  grand  appareil  essayé  à  Ghaillot. 
M.  de  Caligny  a  d'ailleurs  fait  observer  depuis  la  rédaction 
du  rapport  que,  selon  lui,  s'il  y  avait  du  désavantage,  ce 
serait,  principalement  à  cause  de  diverses  circonstances,  l'eff'et 
utile  du  petit  modèle  qui  devrait  être  trop  faible.  11  résulte 
d'ailleurs  de  détails  inédits  que  s'il  y  a  quelque  différence  de 
proportionnalité  entre  le  grand  et  le  petit  modèle,  les  ex- 
périences sur  ce  dernier  avaient  été  tellement  variées, 
que  la  proportionnalité  de  la  longueur  du  tuyau  de  con- 
duite à  la  chute  s'était  même  trouvée  quelquefois  en  sens 
contraire,  sans  que  cela  eût  bien  sensiblement  modifié  le 
résultat. 

«  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  bien  avéré,  dit  M.  Vallès,  que 
l'appareil  remplit  toutes  les  conditions  désirables  et  coûte 
d'ailleurs  beaucoup  moins  cher  que  d'autres  moyens  proposés 
pour  épargner  l'eau  dans  les  écluses  existantes.  Un  autre 
ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées  qui  en  propose  Tap- 
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plication,  même  sur  une  écluse  d'un  canal  latéral,  a  remar- 
qué qu'outre  les  avantages  d'épargner  Teau  dans  les  canaux 
qui  ne  sont  pas  assez  bien  alimentés,  ce  système  peut  être 
très  utile  dans  le  cas  notamment  où,  le  bief  d'amont  ayant 
une  très  faible  superficie,  le  produit  de  l'écluse  d'aval  fait 
baisser  le  niveau  de  ce  bief  de  manière  à  faire  craindre  pour 
les  bateaux  chargés  qui  peuvent  s'y  trouver.  Il  peut  l'être 
encore,  selon  le  même  ingénieur,  dans  le  cas  où  une  écluse 
est  précédée  immédiatement  par  une  portion  de  bief  rétrécie 
dans  laquelle  l'éclusée  produit  un  courant  rapide  qui  est  une 
gène  réelle  à  la  marche  des  bateaux  montants. 

«  Quant  à  l'abaissement  du  niveau  dans  le  bief  d'amont, 
lorsque  ce  dernier  est  très  court,  il  faut,  dans  l'état  actuel 
des  écluses,  lorsqu'il  passe  de  suite  plusieurs  bateaux  re- 
montants, faire  perdre  aux  mariniers  un  temps  considérable 
pendant  lequel  l'éclusier  de  l'écluse  supérieure  donne  au 
bassin  l'eau  qui  en  a  été  retirée  par  chaque  éclusée.  On 
conçoit  d'ailleurs  que,  s'il  y  a  quelque  négligence,  il  peut  se 
joindre  à  cette  perte  de  temps  une  cause  de  danger  réel  que 
l'on  n'aura  plus  à  craindre  au  moyen  d'un  système  conve- 
nable d'épargne  de  l'eau. 

«  Quant  à  l'effet  utile  sur  lequel  s'appuie  le  Rapport  offi- 
ciel, il  est  intéressant  de  remarquer  qu'il  a  été  obtenu  avant 
que  M.  de  Caligny  eût  présenté  à  l'Académie  des  Sciences  et 
à  la  Société  Philomathique  divers  moyens  de  l'augmenter  par 
de  grandes  occillatîons  de  nappes  liquides,  étudiées  par  lui 
depuis  cette  époque,  à  l'occasion  de  l'application  proposée 
en  ce  moment  pour  un  bief  d'amont  très  couit.  » 

Cette  communication  de  M.  Vallès  rappelant  plus  spécia- 
lement l'attention  sur  les  expériences  en  petit,  à  cause  de  la 
manière  intéressante  dont  elles  se  coordonnent  avec  les  ex- 
périences en  grand,  il  m'a  semblé  utile  d'ajouter  ici  quelques 
détails  sur  ces  expériences,  qui  furent  répétées  en  présence 
d'une  première  Commission  le  20  août  et  le  20  novembre  1847. 

Voici  un  extrait  du  Rapport  inédit  de  M.  Bélanger,  plu- 
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sieurs  fois  cité  dans  ce  qui  précède,  et  qui  a  été  approuvé  par 
le  Conseil  général  des  ponts  et  chaussées  en  1849  : 

tt  Expérience  constatant  t effet  utile  de  cet  apparet'L 

a  M.  de  Galigny,  honorablement  connu  depuis  assez  long- 
temps par  des  recherches  et  des  expériences  sur  des  appareils 
hydrauliques  de  son  invention,  qui  ont  de  Tanalogie  avec 
celui  qui  fait  Tobjet  de  ce  Rapport,  s'est  livré  à  des  calculs 
qui  lui  permettent  d^espérer  que,  dans  l'opération  du  rem- 
plissage, il  fera  monter  du  bief  inférieur  dans  le  sas  un  tiers 
de  Téclusée,  et  que  dans  l'opération  de  la  vidange  il  fera  re- 
monter la  même  quantité  d'eau  du  sas  au  bief  supérieur.  11 
en  résulterait  qu'après  avoir  tiré  de  ce  bief  deux  tiers  de 
l'éclusée,  on  lui  en  rendrait  un,  de  sorte  que  la  dépense  d'eau 
pour  l'opération  complète  ne  serait  que  le  tiers  de  ce  qu'elle 
est  ordinairement. 

«  Les  expériences  faites  sur  un  appareil  de  petite  dimen- 
sion établi  aux  frais  de  M.  de  Caligny  chez  M.  Barbier, 
plombier,  rue  de  Seine,  ont,  autant  qu'on  pouvait  l'espérer, 
justifié  les  prévisions  de  l'inventeur. 

«  Le  sas  était  représenté  par  un  vase  rectangulaire  en 
plomb,  dont  les  dimensions  horizontales  étaient  1",50  et 
0",80-  Le  bief  supérieur  était  remplacé  par  un  autre  vase  en 
plomb  plus  petit,  près  duquel  était  un  tonneau  de  jauge  qui 
fournissait  l'eau  nécessaire  à  la  dépense  de  ce  bief.  Le 
contre-fossé  supposé  en  communication  avec  le  bief  inférieur 
était  représenté  par  un  réservoir  en  plomb  de  5",20  de  lon- 
gueur et  de  l'^,50  de  largeur.  Le  tube  horizontal  allant  du 
bief  d'amont  au  sas  était  un  tuyau  en  zinc  de  10  mètres  de 
longueur  et  de  1  décimètre  de  diamètre.  Sur  ce  grand  tube, 
et  à  0",215  de  distance  en  aval  du  clapet  d'amont,  était  em- 
branché un  petit  bout  de  tuyau  vertical  en  plomb  de  0",14 
de  diamètre,  au-dessus  duquel  jouait  le  tuyau -soupape. 
Celui-ci  avait  0",16  de  diamètre,  excepté  à  sa  partie  infé- 
rieure, où  le  diamètre  était  de  0",128. 
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«  Les  opérations  suivantes  ont  été  faites  en  présence  du 
soussigné  et  de  M.  l'ingénieur  en  chef  Frimot  : 

«  1°  Vidange  du  sas,  —  Les  deux  vases  représentant  le  sas 
et  le  bief  d'amont  ayant  été  remplis  de  manière  qu'entre 
eux  et  le  bassin  qui  figurait  le  bief  d'aval  il  y  avait  une  dif- 
férence de  niveau  ou  chute  de  0",49,  M.  de  Galigny  a  ouvert 
le  clapet  d'aval  et  manœuvré  le  tuyau-soupape  comme  il  est 
indiqué  plus  haut.  Une  partie  de  l'eau  du  sas  est  descendue 
en  plusieurs  périodes  dans  le  bief  inférieur  ;  l'autre  est  re- 
montée dans  le  bief  supérieur,  d'où  elle  s'est  immédiatement 
déversée  dans  le  tonneau  de  jauge.  En  remettant  ensuite  cette 
seconde  partie  dans  le  vase  figurant  le  sas,  on  a  constaté 
qu'elle  y  occupait  une  hauteur  de  0",142.  Il  en  résulterait  que 
la  fraction  d'éclusée  relevée  du  sas  dans  le  bief  supérieur 

pendant  la  vidange  avait  été  de  -    \        =  0,31. 

0,49 

«  Cette  opération  s'est  effectuée  en  14  périodes,  et  a  duré 
trois  minutes. 

«  2**  Remplissage  du  sas.  —  Le  remplissage  du  sas  s'est  fait 
par  les  manœuvres  qui  ont  été  précédemment  décrites.  A 
mesure  que  le  vase  représentant  le  bief  d'amont  fournissait 
son  eau  au  sas,  cette  eau  était  remplacée  par  celle  qu'un 
ouvrier  puisait  dans  le  tonneau  de  jauge.  Le  remplissage  ter- 
miné, il  a  été  constaté  que  l'eau  élevée  du  bief  inférieur  dans 
le  sas  représentait  un  prisme  de  0™,135  de  hauteur  ou  une 

fraction  d'éclusée  de      '  =  0,28. 

0,49 

«  La  durée  de  cette  opération  et  le  nombre  des  périodes 
de  la  manœuvre  ont  été  à  peu  près  les  mêmes  que  pour  la 
vidange  du  sas. 

«  Ainsi,  dans  cette  expérience  en  petit,  l'épargne  de  l'eau 
pour  le  remplissage  et  la  vidange  du  sas  a  été  les  cinquante- 
neuf  centièmes  de  l'éclusée.  » 

Il  est  intéressant  de  remarquer  que  l'effet  utile  était  un  peu 
moindre  que  ne  l'avait  été  celui  de  l'appareil  pendant  la  vi- 
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dange,  parce  que  le  niveau  baissait  notablement  dans  le  vase 
représentant  le  bief  supérieur  à  chaque  période,  et  que  celui 
du  bief  inférieur  baissait  d'environ  deux  centimètres  pendant 
le  remplissage  du  sas,  ce  qui^  d'une  part,  diminuait  la  pres- 
sion motrice,  et,  de  Tautre,  augmentait  la  profondeur  d'où  il 
fallait  tirer  Teau  du  bief  d'aval. 

Au  contraire,  dans  l'opération  de  vidange,  au  commence- 
ment, le  niveau  de  l'eau  dans  le  bief  d'aval  était  un  peu  au- 
dessous  du  niveau  définitif  pour  l'époque  où  la  chute  était 
de  0°^,49.  Mais  le  petit  avantage  qui  en  résultait  n'était  peut- 
être  pas  même  tout-à-fait  compensé  par  l'élévation  alterna- 
tive de  l'eau  au-dessus  du  niveau  normal  du  bief  supérieur, 
parce  que  l'eau  relevée  devait  ensuite  se  verser  par  une 
gouttière  disposée  au  sommet  du  vase  représentant  ce  bief, 
et  d'où  l'eau  tombait  dans  un  tonneau  de  jauge.  Aussi,  le 
rapport  n'a  pas  mentionné  ce  détail.  Si  j'en  dis  quelques 
mots,  c'est  pour  montrer  avec  quel  soin  les  expériences  ont 
été  faites,  en  tenant  compte  des  plus  petites  choses.  Aussi 
celles  qui  ont  été  faites  en  grand  les  ont  vérifiées  avec  avan- 
tage. 

Quant  à  la  baisse  alternative  dans  le  vase  représentant  le 
bief  supérieur,  elle  était  d'environ  4  centimètres,  ce  qui  di- 
minue sensiblement  la  moyenne  de  la  chute.  Je  n'entrerai 
pas  dans  plus  de  détails  à  ce  sujet,  voulant  seulement  indi- 
quer la  cause  de  quelques  légères  différences  entre  l'effet 
ntile  pendant  la  vidange  et  pendant  le  remplissage. 

En  augmentant  la  durée  de  l'opération,  j'ai  augmenté  no- 
tablement Teffet  utile.  Cependant,  j'ai  rarement  vu  l'épargne 
définitive  s'élever  aux  deux  tiers  de  Téciusée  pour  ce  petit 
modèle.  J'ai  dit  plus  haut  pourquoi  l'effet  utile  a  pu  être 
augmenté  dans  les  expériences  en  grand,  à  cause  de  la  fa- 
cilité de  la  manœuvre. 

Il  faut  tenir  compte  de  ce  que,  pour  cette  chute,  l'appareil 
de  petit  modèle  n'était  pas  dans  son  état  normal,  le  tuyau 
de  conduite  étant  alors  un  peu  trop  court  par  rapport  à  la 
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chute.  L'appareil  avait  d'abord  été  construit  pour  une  chute 
de  20  à  23  centimètres.  Il  a  été  vu  par  la  Commission  dans 
ce  premier  état.  L'effet  utile  était  à  peu  près  le  même;  mais 
il  est  bien  à  remarquer  que  le  nombre  de  périodes  était  seu- 
lement de  six  pour  la  vidange,  et  de  six  pour  le  remplissage. 
Il  pouvait  même,  à  la  rigueur,  être  réduit  à  quatre  ou  cinq. 
La  durée  de  chaque  opération  de  vidange  ou  de  remplissage 
était  de  quatre-vingt-quinze  secondes  ;  elle  pouvait  même  être 
notablement  réduite. 

Pendant  le  temps  qui  s'est  écoulé  entre  les  deux  séances 
de  la  Commission,  j'ai  diminué  la  longueur  du  tuyau  de  con- 
duite, et  les  chutes  ont,  dans  diverses  expériences,  varié  de 
18  à  23  centimètres.  J'ai  constaté  que  la  longueur  du  tuyau 
de  conduite  étant  réduite  à  6  mètres,  l'opération  se  faisait 
dans  le  même  temps,  et  sensiblement  avec  le  même  effet 
utile  que  lorsque  le  tuyau  de  conduite  avait  10  mètres  de 
long,  mais  que  le  nombre  des  périodes  était  sensiblement  en 
raison  inverse  de  la  longueur  de  ce  tuyau.  Or,  si  Ton  admettait 
que  les  dimensions  homologues  dussent  augmenter  comme 
celles  de  l'écluse,  pour  une  hauteur  de  chute  agrandie  dans 
le  rapport  d'environ  5  à  2,  on  aurait  dû  augmenter  la  lon- 
gueur du  tuyau  de  conduite  dans  le  même  rapport,  ce  qui, 
pour  la  chute  mentionnée  dans  le  rapport  de  M.  Bélanger, 
aurait  réduit  le  nombre  de  périodes  à  cinq  ou  six,  comme 
pour  la  chute  d'une  vingtaine  de  centimètres.  Au  reste,  il 
n'est  pas  indispensable  que  le  tuyau  de  conduite  soit  aussi 
long  par  rapport  à  la  chute,  comme  on  Ta  constaté  dans  des 
expériences  en  grand,  je  donnerai  plus  loin  la  théorie. 

Pour  tenir  compte  de  la  résistance  opposée  par  les  ba- 
teauX;  j'ai  construit  avec  des  briques  un  mur  vertical,  disposé 
transversalement  dans  le  vase  représentant  l'écluse,  à  une 
distance  de  la  bouche  du  tuyau  un  peu  plus  grande  que 
le  double  du  diamètre  de  celui-ci.  Je  n'ai  pu  noter  aucune 
différence  sensible  dans  l'effet  utile,  par  suite  de  cette  dis- 
position. 
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Quant  au  bief  d'amont,  j'ai  adopté  une  disposition  sem- 
blable, en  y  construisant  une  enceinte  formée  en  maçonnerie 
de  briques,  noyée  à  une  distance  presque  double  du  dia- 
mètre du  tuyau,  cette  maçonnerie  s'élevant  d'ailleurs  nota- 
blement au-dessus  de  ce  diamètre.  Je  n'ai  pas  remarqué  non 
pins  qu'il  en  résultât  aucune  différence  sensible  dans  TefTet 
alile.  Si  je  fais  cette  dernière  remarque,  c'est  seulement  pour 
rassurer  au  besoin  sur  les  petits  détails  de  construction',  car 
j'ai  modifié  la  disposition  de  cette  extrémité  dans  les  expé- 
riences en  grand,  où  j'ai  complètement  supprimé  toute  espèce 
de  clapets.  Je  ferai  donc  seulement  une  dernière  remarque. 

Dans  la  première  série  d'expériences  en  petit  vues  par  la 
Commission,  l'extrémité  du  tuyau  de  conduite  qui  débouchait 
dans  le  bief  d'amont  était  dun  diamètre  peu  différent  de 
celui  du  reste  de  ce  tuyau  de  conduite.  Dans  la  seconde  série 
d'expériences  vues  par  la  Commission,  le  diamètre  de  cette 
extrémité  du  tuyau  était  de  0™,14.  11  se  raccordait  avec  le 
reste  au  moyen  d'un  évasement  dont  l'angle  était  peu  diffé- 
rent de  celui  de  l'ajutage  divergent  de  Venturi. 

Dans  les  limites  de  ces  expériences  on  ne  put  constater 
l'avantage  résultant  de  cet  évasement.  Il  était  trop  peu  im- 
portant par  rapport  aux  diverses  causes  de  perte  de  force  vive 
et  d'ailleurs  le  clapet  d'amont,  supprimé  dans  les  expériences 
en  grand,  changeait  l'état  de  la  question.  Quoiqu'il  résulte 
maintenant  d'expériences  directes  que  l'utilité  de  cet  ajutage 
divergent  est  incontestable,  tela  avait  été  une  raison  pour- 
ne  pas  proposer  d'abord  d'évaser  l'extrémité  du  tuyau  de 
conduite  qui  porte  la  tête  de  la  machine.  Ainsi  les  expé- 
riences en  petit  peuvent  conduire  à  des  résultats  au-dessous 
de  la  vérité,  notamment  à  cause  des  résistances  d'une  espèce 
particulière  qui  se  présentent  pour  les  petites  vitesses  de 
Teau.  Quant  à  l'extrémité  qui  débouche  dans  l'écluse,  abstrac- 
tion faite  de  l'avantage  résultant  d'un  évasement  graduel 
pour  épargner  la  force  vive,  il  est  important  de  le  prescrire 
et  même  de  l'exagérer,  afin  d'éviter  les  dangers  qui  pour- 
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raient  résulter  de  l'introduction  latérale  de  Teau,  quand  il  y 
a  un  bateau  dans  Técluse. 

Il  ne  paraît  pas  d'ailleurs  indispensable,  quant  à  la  sûreté 
des  bateaux,  de  donner  au  débouché  du  tuyau  de  conduite 
dans  Tenclave  des  portes  d'aval  de  l'écluse  une  section  bien 
plus  grande  que  la  somme  de  celles  des  ventelles  existantes, 
d'autant  plus  qu'il  faut  tenir  compte  d'une  circonstance  inté- 
ressante. L'inertie  de  leau  du  tuyau  de  conduite  ne  permet 
pas  à  cette  eau  de  prendre  la  vitesse  due  à  la  hauteur  de  la 
chute.  Les  vitesses  réelles,  partant  de  zéro,  finissent  par  rede- 
venir nulles.  On  peut  d'ailleurs,  si  l'on  craignait  un  danger 
dans  une  circonstance  particulière,  interrompre  la  commu- 
nication avec  le  bief  d'amont  ou  celui  d'aval,  en  baissant  ce- 
lui des  tuyaux  mobiles  qui  introduirait  l'eau  de  l'un  ou  l'autre 
bief  dans  l'écluse  au  moment  dont  il  s'agirait;  car  il  est  bien 
à  remarquer  que,  même  alors,  les  sections  transversales  ne 
seraient  jamais  bouchées.  Je  reviendrai  ultérieurement  sur 
les  précautions  à  prendre  pour  la  sûreté  des  bateaux. 

Description  des  moyens  d'employer  le  mouvement  acquis  des 
colonnes  liquides  à  faire  ouvrir  d'elles -mêmes  les  portes 
d'écluses  et  à  faire  sortir  de  lui-même  le  bateau  d'an  sas. 
—  Expérience  en  grand  faite  en  Belgique. 

Dans  ce  qui  précède,  j'ai  considéré  le  mouvement  acquis 
des  grandes  colonnes  liquides  seulement  comme  un  moyen 
d'épargner  l'eau  dans  les  éclusee  de  navigation.  Il  peut  aussi 
être  employé  à  accélérer  d'une  manière  remarquable  le  ser- 
vice de  ces  écluses,  abstraction  faite  de  toute  épargne  de 
l'eau.  J'avoue  que  je  ne  pensais  pas  d'abord  à  un  mode  d'accé- 
lération de  la  manœuvre  quand  j'ai  donné  la  description  gé- 
nérale du  système,  notamment  dans  le  Bulletin  de  la  Société 
Philomaihique  de  Paris,  journal  l'Institut,  séance  du  14  dé- 
cembre 1844.  Je  me  suis  aperçu  depuis  que  cette  disposition 
pouvait  servir,  lorsque  la  machine  ne  marchait  pas  et  qu'on 
laissait  des  extrémités  ouvertes,  à  introduire  avec  plus  de  fa- 
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cilité  le  bateau  descendant  dans  le  sas  plein  d'eau,  parce 
qu*en  entrant  il  peut  chasser  de  l'eau  parle  tuyau  de  conduite, 
tel  d'ailleurs  que  j'en  avais  prescrit  la  construction.  Je  dois 
dire  que  cette  dernière  idée  paraît  avoir  été  émise  successive- 
ment par  deux  ingénieurs  avant  que  j'eusse  pensé  moi-même 
à  celle  propriété  de  ma  disposition  générale,  sans  la  réminis- 
cence de  laquelle  d'ailleurs  ils  n'auraient  peut-être  pas  eu  cette 
idée  intéressante.  Je  n'avais  pas  pensé  non  plus  à  la  possibi- 
lité d'employer  le  mouvement  acquis,  si  F  on  arrête  le  jeu  de 
la  machine^  ou  plus  sûrement  si  Ton  ne  prodnit  qu'une 
grande  oscillation  de  remplissage,  à  faire  ouvrir  d'elles- 
mêmes  les  portes  d'amont  et  à  faire  entrer  de  lui-même  le 
bateau  dans  le  bief  d'amont.  Cette  propriété  nouvelle  aug- 
mente l'importance  pratique  de  mon  système.  Elle  m'a 
d'ailleurs  donné  occasion  de  trouver  une  autre  manœuvre, 
pour  faire  ouvrir  d'elles-mêmes  les  portes  d'aval  et  faire  en- 
trer de  lui-même  un  bateau  descendant  dans  le  bief  inférieur. 
Il  est  à  remarquer  qu'un  seul  et  même  tuyau  de  conduite 
peut,  au  moyen  du  jeu  des  tubes  mobiles,  faciliter  l'entrée  et 
la  sortie  des  bateaux  pour  les  deux  biefs  d'amont  et  d'aval, 
comme  on  le  verra  plus  loin. 

Je  con\âens  que  l'ouverture  des  portes  d'amont,  résultant 
du  mouvement  acquis  de  l'eau  dans  un  tuyau  de  conduite,  a 
pu  être  trouvée  indépendamment  de  mon  appareil  d'épargne. 
Cependant  je  crois  pouvoir  me  permettre  de  remaquer  que 
j'avais,  depuis  longtemps,  prescrit  de  faire  déboucher  le 
tuyau  de  conduite  dans  l'enclave  des  portes  d'aval.  Or,  il 
était  plus  avantageux,  quant  aux  effets  dont  il  s'agit,  de 
pousser  le  bateau  à  l'arrière,  et  sans  cela  il  n'aurait  peut-être 
pas  été  jusqu'à  pénétrer  ainsi  dans  le  bief  d'amont  (1). 


(1)  On  Terra  phis  loin  en  quoi  consistent  les  avantages  résultant  de 
ce  que  le  tuyau  de  conduite  peut  déboucher  à  une  autre  place.  Mais 
il  m*a  paru  intéressant  d'appeler  l'attention  sur  une  propriété  de  cet 
emplacement  de  l'embouchure,  tel  que  je  l'avais  depuis  longtemps 
décrit  et  dessiné. 
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Ces  résultats  sont  réellement  une  propriété  de  la  disposi- 
tion générale  que  j'avais  adoptée.  On  peut  le  dire  sans  dimi- 
nuer en  rien  le  mérite  de  l'auteur  de  l'expérience  dont  je 
viens  de  parler.  D'ailleurs,  quand  même  Texhaussement  de 
l'eau  dans  le  sas  ne  résulterait  pas  des  formules  que  j'avais 
depuis  longtemps  établies,  il  eût  été  difficile  d'appliquer  sur 
une  assez  grande  échelle  mon  système  de  remplissage,  sans 
s'en  apercevoir;  c'est-à-dire  qu'à  partir  de  l'époque  où 
j'avais  prescrit  de  ne  plus  faire  marcher  l'appareil,  le  mouve- 
ment acquis  de  l'eau  dans  le  tuyau  de  conduite  devait  né- 
cessairement occasionner  cet  exhaussement,  de  manière  à  in- 
diquer les  effets  plus  puissants  qui  se  présenteraient  si  le  rem- 
plissage de  l'écluse  se  faisait  par  une  seule  grande  oscillation. 

On  savait  depuis  longtemps,  par  l'exemple  du  canal  de 
Briare,  qu'on  pouvait  faire  entrer  l'eau  dans  un  sas  ou  l'en 
faire  sortir  par  des  tuyaux  d'une  petite  longueur  appelés 
larrons.  Mais,  malgré  les  études  faites  à  l'occasion  du  bélier 
hydraulique,  personne,  à  ce  qu'il  paraît,  ne  s'était  aperçu  à 
ce  canal  qu'en  donnant  plus  de  longueur  à  ces  tuyaux,  on  y 
profiterait  de  la  vitesse  acquise  de  l'eau,  tellement  perdue 
dans  ces  anciennes  manœuvres,  qu'on  n'avait  jamais  re- 
marqué qu'il  en  résultât  une  dénivellation  dans  le  sas  à  la 
fin  de  chaque  opération  de  remplissage  ou  de  vidange. 

J'ai  montré  par  l'expérience  et  le  calcul  dans  quelles  li- 
mites il  y  a  de  l'avantage  à  donner  une  assez  grande  longueur 
aux  tuyaux  des  colonnes  liquides  oscillantes  de  vitesses  et  de 
diamètres  convenables.  J'ai  même  eu  quelque  peine  à  le  faire 
admettre  dans  les  premiers  temps  de  mon  arrivée  à  Paris, 
jusqu'à  Fépoque  oii  M-  Goriolis  me  fit  l'honneur  de  vérifier 
par  l'analyse  les  résultats  que  j'avais  d'abord  obtenus  par 
l'expérience  et  la  Géométrie  dans  une  province  reculée  où 
j'avais  fait  moi-même  ma  première  éducation  scientifiqne,  et 
d'où  j'ai  apporté  à  Paris  les  principes  pour  lesquels  l'Acadé- 
mie des  sciences  m'a  honoré  du  prix  de  mécanique  en  1839. 

Personne  ne  me  conteste  les  expériences  dont  il  s'agit; 
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mais  je  croîs  intéressant  de  déclarer  au  besoin  que,  pour 
mes  premières  expériences,  je  pourrais  prouver  légale- 
ment une  date  certaine  par  une  lettre  de  mon  illustre 
ami  Le  Verrier,  pliée  de  manière  à  conserver  le  timbre  de  la 
poste  du  21  mai  1833. 

Un  des  savants  les  plus  distingués  de  la  Belgique,  M.  Maus, 
directeur  général  des  ponts  et  chaussées,  membre  de  TAcadé- 
mie  des  sciences  de  Bruxelles,  a  obtenu  le  résultant  suivant  : 

L'eau  entre  dans  Técluse  d'Herbières  par  un  long  tuyau  en 
maçonnerie  de  4  m.  c,  de  section,  débouchant  par  une  ex- 
trémité dans  le  bief  d'amont,  et  par  Tautre  dans  le  sas  le  plus 
près  possible  des  portes  d'aval.  M.  Maus  n'a  pas  osé  faire  dé- 
boucher ce  tuyau  dans  l'enclave  même  des  portes  d'aval, 
ainsi  que  je  l'ai  fait  pour  l'appareil  considéré  comme  moyen 
d'épargner  l'eau,  par  des  raisons  relatives  à  la  solidité  des 
constructions  dans  un  mauvais  terrain.  Il  en  est  résulté  que 
cette  extrémité  est  plus  gênée  par  la  présence  des  bateaux 
dans  l'écluse  qu'elle  ne  devrait  l'être  dans  d'autres  localités. 

Malgré  cette  circonstance  défavorable,  la  vitesse  acquise 
dans  ce  grand  tuyau  a  fait  monter  l'eau  dans  l'écluse  au- 
dessus  du  niveau  du  bief  d'amont.  Il  en  est  résulté  que  les 
portes  d'amont  se  sont  ouvertes  d'elles-mêmes,  et  que  le  ba- 
teau est  entré  de  lui-même  dans  le  bief  d'amont. 

Gela  permet  de  simplifier  la  manœuvre  des  écluses  de  na- 
vigation, de  diminuer  le  travail  de  l'éclusier,  et  surtout  la 
durée  de  cette  manœuvre.  On  sait  comment  le  passage  du 
bateau  de  l'écluse  dans  le  bief  d'amont  était  une  cause  de 
perte  de  temps. 

Lorsqu'un  bateau  descendant  entrera  ensuite  dans  l'écluse, 
il  faudra  moins  de  travail  et  de  temps  pour  l'y  faire  entrer 
qu'avant  l'existence  du  grand  tuyau  dont  il  s'agit,  et  dans 
lequel  sera  en  partie  refoulée  l'eau  qui  autrefois  était  obligée 
de  passer  sous  le  bateau  et  le  long  de  ses  flancs.  Cela  rendra 
désormais  sans  doute  les  portes  d'amont  plus  solides  et 
moins  coûteuses.  On  pourra  supprimer  leurs  ventelles. 
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Ce  moyen  de  faire  ouvrir  d'elles-mêmes  les  portes  d'amont 
et  de  faire  entrer  de  lui-môme  le  bateau  dans  le  bief  d'amont, 
tel  que  je  viens  de  dire  qu'il  a  été  exécuté  en  Belgique,  à 
recluse  d'Herbièrcs,  est  facile  à  comprendre  quand  on  con- 
naît la  disposition  précitée  du  tuyau  d'introduction  de  l'eau 
dans  l'enclave  des  portes  d'aval  de  Técluse  à  colonne  liquide 
oscillante,  que  j'ai  présentée  à  la  Société  Philomathique  de 
Paris,  le  14  décembre  1844  (voir  le  journal  V Institut^  p.  424), 
et  à  l'Académie  des  sciences  le  3  avril  1848  (voir  les  Comptes- 
rendus,  t.  XXV ï,  p.  409).  Un  extrait  du  Mémoire  inédit  où 
cette  écluse  est  décrite  se  trouve,  avec  plus  d'étendue  que 
dans  les  Comptes-rendus^  dans  un  Mémoire  intitulé  :  «  Résumé 
succinct  des  expériences  de  M.  Anatole  de  Galigny  sur  une 
branche  nouvelle  de  l'Hydraulique,  »  avec  figures,  publié 
dans  le  Technologis  te  ^  année  18o0,  chap.  III,  numéro  de  juin, 
p.  501  et  502,  et  numéro  d'août,  p.  603  et  604,  fîg.  14  et  16, 
p.  8,  9  et  10  des  exemplaires  tirés  à  part,  distribués  en  1850 
à  tous  les  membres  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris.  On 
va  voir  que  ces  idées  peuvent  avoir  d'autres  applications  as- 
sez délicates  relativement  aux  manœuvres  du  bateau  des- 
cendant. 

M.  Maus  a  exécuté  à  l'écluse  d'Ath,  dans  l'épaisseur  des 
bajoyers,  de  longs  tuyaux  ou  aqueducs  en  maçonnerie  ayant 
chacun  2  mètres  carrés  de  section,  ce  qui  fait  environ  4  mè- 
tres carrés  de  section  en  somme  totale,  comme  pour  le  tuyau 
de  l'écluse  d'Herbières,  mais  débouchant  par  une  extrémité 
dans  le  bief  d'aval,  et  par  l'autre  dans  l'écluse,  près  des 
portes  d'amont,  au  lieu  de  déboucher  près  des  portes  d'aval. 
Son  but  était  de  faciliter  l'entrée  et  la  sortie  des  bateaux 
quand  l'écluse  était  vide. 

L'application  des  principes  au  moyen  de  faire  ouvrir 
d'elles-mêmes  les  portes  d'aval  et  de  faire  entrer  le  bateau  de 
lui-même  dans  le  bief  d'aval,  en  vertu  de  la  vitesse  acquise 
dans  un  tuyau  de  conduite,  exigeait  plus  de  recherches  que 
la  manœuvre  relative  au  bateau  montant,  pour  laquelle  11  ne 
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s'agissait  que  de  laisser  agir^  sans  s'en  occuper ,  le  travail 
rendu  disponible  par  le  principe  même  de  V oscillation,  à  partir 
du  moment  ou  F  on  renoncerait  à  se  servir  de  la  machine  pour 
relever  une  partie  de  Véclusée  au  bief  supérieur.  (Voir  la  page 
603  précitée  du  Technologiste.) 

Aussi,  quoique  M.  Maus  ait  trouvé  une  propriété  très  inté- 
ressante de  la  disposition  que  j'ai  dessinée,  à  la  manœuvre 
du  bateau  montant  à  l'écluse  d'Herbières,  il  n'a  rien  signalé 
de  semblable  pour  le  bateau  descendant  à  l'écluse  d'Ath,  où 
les  aqueducs  de  vidange,  ayant  chacun  environ  2  mètres  de 
haut  en  moyenne  sur  1  mètre  de  large,  se  trouvent  ne  pas 
avoir  leur  sommet  assez  au-dessous  du  niveau  du  bief  d'aval 
pour  que  la  force  vive  soit  aussi  convenablement  employée 
qu'elle  pourrait  l'être  si  leur  section  était  plus  large  et  moins 
haute.  Ils  sont  d'ailleurs  étranglés  par  les  bateaux  chargés, 
à  cause  des  endroits  où  ils  débouchent  dans  l'écluse. 

Pour  faire  baisser  le  niveau  convenablement  dans  l'écluse 
au-dessous  de  celui  de  l'eau  dans  le  bief  d'aval,  une  bonne 
disposition  de  ces  tuyaux  aurait  probablement  suffi,  en  vertu 
de  la  vitesse  acquise  mieux  employée  de  l'eau  dans  ces 
tuyaux  ou  aqueducs  de  vidange,  de  manière  que  les  portes 
d'aval  se  seraient  ouvertes  d'elles-mêmes. 

Il  y  a  lieu  d'espérer  que  la  dénivellation,  suffisante  pour 
que  ces  portes  s'ouvrent  d'elles-mêmes  sous  la  pression  du 
bief  d'aval,  sera  trop  faible  pour  qu'il  en  résulte  des  incon- 
vénients sérieux  provenant,  soit  du  mouvement  de  cette  eau 
quand  elle  entrera  dans  l'écluse,  soit  de  ce  que,  pour  empê- 
cher le  bateau  de  toucher  le  fond  de  l'écluse,  à  cause  de  cette 
dénivellation,  il  faudrait  en  général  sans  doute  approfondir 
un  peu  les  écluses  auxquelles  ce  système  serait  appliqué. 

Mais  il  n'est  pas  aussi  facile  de  prévoir  dans  tous  leurs  dé- 
tails les  phénomènes  qui  se  présenteront  quand  on  voudra 
faire  sortir  le  bateau  du  sas  dans  le  bief  d'aval. 
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Etudes  nouvelles  relatives  aux  manœuvres 
précédentes. 

Depuis  la  publication  de  cet  ancien  mémoire  j'ai  fait  des 
études  nouvelles  qui  permettent  d'être  plus  affirmatif,  de 
sorte  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  reproduire  ici  des  considé- 
rations secondaires,  sur  lesquelles,  dailleurs,  j'aurai  occasion 
de  revenir  en  étudiant  un  autre  appareil. 

Quand  les  portes  d'aval  seront  ouvertes,  s'il  n'y  a  pas  de 
bateau  dans  l'écluse,  de  grandes  ondes,  résultant  de  la  dé- 
nivellation, iront  frapper  l'autre  extrémité  du  sas  et  s'y  élè- 
veront au-dessus  de  l'orifice  du  tuyau  débouchant  par  hypo- 
thèse près  du  mur  de  chute.  Elles  se  réfléchiront  contre  celles 
qui  les  suivront.  Il  en  résultera  un  clapotis  dont  il  est  difficile 
de  bien  prévoir  les  effets  sur  la  colonne  d'eau  contenue  dans 
le  tuyau  de  conduite. 

Le  gonflement  provenant  de  ces  phénomènes  occasionnera 
en  définitive  de  l'oscillation  en  retour  parce  que  le  tuyau  de 
conduite  ne  pourra  pas  donner  passage  à  la  masse  d'eau 
ainsi  accumulée  à  l'extrémité  d'amont  de  l'écluse.  On  voit, 
d'après  cela,  qu'il  est  difficile  de  prévoir  l'influence  de  la  dé- 
nivellation de  l'écluse  sur  un  bateau  qu'on  voudrait  faire  en- 
trer du  bief  d'aval  dans  le  sas. 

S'il  y  a  un  grand  bateau  dans  l'écluse,  la  vitesse  avec  la- 
quelle se  propageront  des  ondes  d'une  extrémité  à  l'autre 
dépendra  du  degré  de  chargement  de  ce  bateau.  S'il  est  très 
chargé,  l'espace  rempli  d'eau  au-dessous  de  lui  présentera 
une  sorte  de  tuyau  de  conduite  avec  frottement  assez  nota- 
'ble.  Si  le  bateau  est  vide,  la  section  de  cette  espèce  de  tuyau 
sera  beaucoup  plus  grande.  Dans  tous  les  cas,  même  en  te- 
nant compte  des  mouvements  du  bateau,  il  est  facile  de  voir 
que  l'eau  se  gonflera  très  vite  sur  l'orifice  du  tuyau  de  con- 
duite. 
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Le  jeu  des  tubes  mobiles  permet  de  résoudre  d'une  ma- 
nière pratique  et  simple  des  difficultés  relatives  aux  moyens 
de  faire  sortir  de  lui-même  le  bateau  de  Técluse  au  bief  d'a- 
val, parce  qu'on  peut  interrompre  ou  rétablir  à  volonté  la 
communication  entre  le  tuyau  de  conduite  et  chacun  des 
deux  biefs.  Le  mouvement  des  ondes  précitées  faisant  gonfler 
le  liquide  à  ïarrière  du  bateau  sera  une  première  cause  pour 
le  faire  commencer  à  sortir  de  l'écluse.  On  baissera  alors 
le  tube  d'aval,  d'abord  pour  que  l'eaa  ne  puisse  pas 
continuer  à  s'écouler  de  ce  côté. 

En  levant  ensuite  le  tube  d'amont^  on  introduira  dans  l'é- 
cluse, en  manœuvrant  comme  pour  une  première  période  de 
remplissage,  une  petite  quantité  d'eau  suffisante,  comme  on 
sait,  quand  ce  tube  sera  baissé^  pour  tirer  du  bief  d'aval  un 
volume  d'eau  considérable.  L'autre  tube  se  lèvera  en  effet  de 
lui-même  comme  on  l'a  expliqué  ci-dessus.  Il  en  résultera, 
précisément  derrière  le  bateau^  un  gonflement  qui  le  poussera 
sans  choc  brusque,  et  qui,  étant  même,  comme  on  sait,  un 
certain  temps  à  se  former,  agira  avec  une  sorte  de  continuité 
comme  sur  une  espèce  de  piston  pour  un  grand  bateau 
chargé.  Si  le  bateau  est  vide,  la  dénivellation,  à  son  arrière, 
suffira  probablement  pour  le  faire  glisser  vers  l'aval.  On  sait, 
d'ailleurs,  qu'un  bateau  vide  sort  très  facilement  d'un  sas,  de 
sorte  qu'on  se  préoccupe  très  peu  de  cette  partie  de  la  ma- 
nœuvre. 

Quant  à  un  grand  bateau  chargé,  si  une  seule  période 
de  l'appareil,  produite  comme  pour  le  remplissage,  ne  le 
fait  pas  sortir  de  l'écluse,  on  en  produira  une  seconde; 
et,  dans  tous  les  cas,  il  est  facile  de  voir  comment  le  tube 
d'aval  doit  être  manœuvré  au  besoin  pour  que  la  vitesse  de 
l'eau  dans  le  grand  tuyau  de  conduite,  au  lieu  d'être  un  obs- 
tacle quelconque,  si  l'eau  sortait  par  ce  tuyau  de  l'écluse  au 
bief  d'aval,  favorise,  comme  on  l'a  expliqué  ci-dessus,  la  sor- 
tie du  bateau. 

Il  est  à  peine  nécessaire  de  remarquer,  à  ce  sujet,  en  quoi 
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consisteront  les  mouvements  de  l'eau  dans  les  deux  tubes 
verticaux,  lorsqu'on  baissera  le  tube  d'aval  pour  empêcher 
Teau  de  sortir  vers  le  bief  inférieur  par  le  tuyau  de  conduite. 
Il  est  bien  entendu  que,  relativement  à  cette  manœuvre,  on 
n'aura  pas  à  baisser  le  tube  d'aval  pour  un  mouvement  de 
Teau  dans  le  tuyau  de  conduite  de  Textérieur  à  l'intérieur  de 
recluse. 

Pour  Texpérience  faite  en  Belgique  sur  l'ouverture  sponta- 
née des  portes  d'amont,  le  tuyau  de  conduite  a  une  section 
plus  grande  que  ne  l'aura  ordinairement  sans  doute  celui  de 
mon  appareil  d'épargne.  Cependant  le  frein  hydraulique,  dont 
je  donnerai  plus  loin  la  description,  permettra  d'employer 
des  tuyaux  d'un  bien  plus  grand  diamètre  qu'on  ne  l'espérait 
quand  on  a  construit  l'appareil  d'épargne  à  l'écluse  de  l'Au- 
bois.  Mais,  abstraction  faite  de  cette  nouvelle  considération,  il 
sera  toujours  possible  d'empêcher,  au  besoin,  pendant  quel- 
ques instants  les  portes  d'amont  ou  d'aval  de  commencer  à 
s'ouvrir,  jusqu'à  ce  que  les  changements  de  niveaux  de  l'eau 
dans  l'écluse  suffisent  pour  qu'elles  s'ouvrent  assez  franche- 
ment. 

Abstraction  faite  de  son  utilité  pratique  immédiate,  la  ma- 
nœuvre dont  je  viens  de  parler,  pour  faire  sortir  les  grands 
bateaux  chargés  de  l'écluse  au  bief  d'aval,  me  paraît  mé- 
riter d'être  signalée  comme  un  moyen  rationnel  d'employer 
la  pression  de  l'eau,  au  lieu  de  se  servir  pour  cela,  comme 
on  l'a  fait  sur  certains  canaux,  de  la, pei^ctission  de  l'eau,  qu'on 
faisait  soi-tir  par  les  ventelles  des  portes  d'amont.  Il  s'agissait 
de  trouver  un  moyen  de  pousser  le  bateau  hors  de  l'écluse, 
sans  employer  une  quantité  de  liquide  considérable  qu'on 
tirait  du  bief  d^ amont,  pour  les  anciennes  manœuvres,  quand 
on  était  pressé.  On  voit  donc  déjà  que  le  but  de  mon  système 
n'est  pas  seulement  d'épargner  l'eau,  dans  le  service  or- 
dinaire, mais  qu'il  peut  accélérer  la  manœuvre,  en  perdant 
pour  cela  bien  moins  d'eau  que  les  moyens  connus. 
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Application  faite  à  l'écluse  de  l'Aubois. 

A  recluse  de  TAuboîs,  près  de  Fourchambault,  sur  le  ca- 
nal latéral  à  la  Loire,  l'administration  des  ponts  et  chaussées 
a  fait  construire  mon  appareil  d'épargne.  Je  n'étais  pas  fixé 
comme  aujourd'hui  sur  les  avantages  des  grandes  oscillations 
initiales  et  finales.  On  profita  donc  de  ce  que  la  disposition 
des  lieux  le  permettait  pour  donner  au  tuyau  de  conduite  un 
assez  grand  développement.  Son  axe  en  arc  du  cercle  partant 
de  l'enclave  des  portes  d'aval,  et  l'autre  extrémité  étant  le 
plus  près  possible  des  portes  d'amont,  a  une  longueur  déve- 
loppée d'environ  62  mètres. 

Je  n'en  reproduis  pas  ici  le  plan  parce  que  cette  disposi- 
tion n'est  pas  celle  qui  doit  être  généralement  adoptée.  On 
en  trouvera  d'ailleurs  les  dessins  détaillés  dans  le  rapport 
précité  de  M.  Vallès  et  surtout  dans  le  tome  III,  planches  XV 
et  XVI  du  Cours  de  navigation  intérieure  de  M.  de  Lagrené. 

Je  crois  au  reste  qu'il  sera  convenable,  sans  que  cela  coûte 
trop  cher,  de  donner  de  plus  grandes  sections  au  tuyau  de 
conduite  et  aux  diverses  parties  du  système.  Les  sections  des 
tuyaux  sont  plus  grandes  dans  le  projet  dont  les  dessins  se 
trouvent  planche  VI. 

A  l'écluse  de  l'Aubois  un  tuyau  horizontal  en  maçonnerie, 
d'une  forme  sinon  tout  à  fait  semblable  du  moins  analogue  à 
celle  des  égouts  de  Paris,  ofire  au  passage  des  eaux  une  sec- 
tion mouillée  sensiblement  égale  à  celle  d'un  cylindre 
de  i",40  de  diamètre  intérieur.  Il  est  placé  en  entier  en 
contrebas  du  niveau  des  eaux  du  bief  d'aval  qui  surmontent 
de  1",80  le  point  le  plus  bas  de  sa  section  mouillée. 

Je  n'entre  pas  ici  dans  le  détail  de  la  disposition  des  tubes 
mobiles  et  de  leurs  sièges;  la  seule  différence  essentielle,  qui 
existe  entre  elle  et  ce  que  j'ai  décrit  plus  haut,  consiste  en  ce 
que  le  tube  d'aval,  au  lieu  de  se  trouver  à  l'extrémité  du 
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tuyau  de  conduite,  est  posé  sur  la  partie  horizontale  de  ce 
dernier.  C'est  le  tube  d'amont  qui  est  sur  cette  extrémité 
ayant  au-dessous  de  lui  le  seul  coude  arrondi  qui  puisse  être 
employé  dans  ce  système.  L'eau  relevée  au  bief  d'amont  se 
verse  par  le  sommet  des  deux  tubes  verticaux  mobiles,  celui 
d'aval  étant  entouré  d'une  cheminée  comme  on  l'a  expliqué  ci- 
dessus. 

Il  résulte  de  cette  disposition  générale  que  les  grandes  os- 
cillations de  l'écluse  au  bassin  d'épargne,  ou  du  bassin  d'é- 
pargne à  l'écluse,  se  font  d'une  manière  beaucoup  plus 
désavantageuse  que  si  le  coude  arrondi,  ou  susceptible  de 
recevoir  des  lames  courbes  concentriques,  était  sous  le  tube 
d'aval,  comme  dans  la  planche  VI.  Je  préfère  pour  une  autre 
application  cette  dernière  position  du  coude  arrondi,  même 
dans  le  cas  où  la  manœuvre  ne  se  ferait  pas  en  partie  au 
moyen  d'un  bassin  d'épargne  complètement  isolé  du  bief 
d'aval. 

Si  l'on  se  sert  d'une  soupape  ou  porte  de  flot,  comme  on 
l'a  expliqué  plus  haut,  pour  interrompre  alternativement  la 
communication  entre  la  rigole  de  décharge  et  le  bief  infé- 
rieur, c'est  par  l'orifice  resté  libre  à  cause  de  la  levée  du 
tube  d'aval  que  passera  l'eau  des  grandes  oscillations  ini- 
tiales et  finales.  Je  ne  vois  qu'un  cas  où.  il  serait  convenable 
de  disposer  le  coude  arrondi  sous  le  tube  d'amont,  c'est  celui 
dont  j'ai  parlé  ci-dessus,  pour  lequel  les  grandes  oscillations 
se  feraient  dans  une  rigole,  ou  grande  capacité»  en  communi- 
cation avec  le  bief  d'amont. 
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Dispositions  ayant  pour  but  d'accélérer 
le  service 

Je  reviendrai  plus  loin  sur  les  études  faites  à  l'écluse  de 
TAubois.  Les  indications  précédentes  suffisent  pour  faire 
comprendre  ce  que  je  vais  dire  relativement  aux  manœuvres 
qui  permettent  d'accélérer  le  service  des  écluses  de  navi- 
gation. 

Plus  le  tuyau  de  conduite  est  long,  plus  il  y  a  d'avantages 
à  divers  égards  dans  des  limites  très  étendues,  le  frottement 
étant  d'ailleurs  en  général  peu  important  relativement  à 
Tensemble  des  autres  causes  de  déchet.  Pour  une  écluse  en 
construction,  il  est  possible  de  donner  à  ce  tuyau  sans  beau- 
coup de  frais  une  grande  longueur  développée,  parce  qu'il 
peut  être  disposé  presque  en  entier  dans  les  bajoyers.  Je  sup- 
pose qu'une  des  extrémités  débouche  dans  l'écluse  à  sa  partie 
d'amont  Je  veux  dire  immédiatement  en  aval  du  mur  de  chute, 
il  longera  le  bajoyer,  puis  se  courbera  en  aval  de  l'écluse 
pour  venir  rejoindre  l'autre  bajoyer,  le  suivre  aussi  dans 
toute  sa  longueur  et  finir  par  se  détourner  en  traversant  un 
réservoir  en  communication  avec  le  bief  d'amont,  comme 
dans  la  planche  YI. 

CSette  disposition  offrira  beaucoup  d'avantages  pour  faciliter 
l'entrée  et  la  sortie  de  tous  les  grands  bateaux  chargés.  J*ai 
déjà  vérifié  de  quelle  manière  à  l'écluse  de  TAubois  la  diffi- 
culté de  l'entrée  et  de  la  sortie  de  ces  bateaux,  quand  le  sas 
est  plein,  est  diminuée  lorsqu'on  lève  le  tube  d'amont.  Une. 
des  portes  du  sas  venant  alternativement  se  poser  devant 
Vorifice  de  communication  du  bief  d*amont  avec  le  réservoir 
de  la  tête  de  la  machine,  l'avantage  dont  il  s'agit  est  moindre 
que  si  la  disposition  des  lieux  avait  permis,  comme  cela  se 
pourra  en  général,  de  placer  cet  orifice  plus  en  amont  de 
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recluse.  Cependant  je  me  suis  assuré  que,  même  dans  ces 
conditions,  on  diminuait  beaucoup  la  résistance  à  l'entrée  et 
à  la  sortie  des  grands  bateaux  chargés.  Pour  être  sûr  que  les 
mariniers  n'y  mettaient  pas  de  complaisance,  quand  un 
bateau  chargé  d'une  manière  exceptionnelle  était  en  marche, 
étant  engagé  entre  les  portes  d'amont,  je  n'avÉÛs  qu'à  baisser 
le  tube  d'amont,  pour  les  contraindre  de  s'arrêter,  à  moins 
de  faire  beaucoup  plus  d'efforts. 

Le  cas  ne  serait  pas  tout  à  fait  le  même  si  l'on  faisait  dé- 
boucher le  tuyau  de  conduite  immédiatement  en  aval  du 
mur  de  chute  ou  même  vers  le  milieu  de  l'écluse.  L'eau 
n'arriverait  pas  directement  derrière  le  bateau  quand  il 
commencerait  à  sortir.  Il  ne  paraît  pas  que  cela  soit  d'une 
très  grande  importance,  quant  à  la  résistance  dont  il  s'agit, 
cependant  l'eau  serait  obligée  de  se  détourner  pour  arriver 
derrière  le  bateau.  Mais  il  est  utile  que  le  même  tuyau  de 
conduite  soit  disposé  de  manière  à  pouvoir  diminuer  la  ré- 
sistance, dans  le  cas  où  Técluse  est  pleine  et  dans  le  cas  où 
elle  est  vide.  J'ai  d'ailleurs  expliqué  ci-dessus  comment  on 
peut  s'en  servir  pour  faire  sortir  d'eux-mêmes  les  bateaux 
du  sas  au  bief  inférieur,  tout  en  convenant  que,  pour  faire 
sortir  les  bateaux  du  même  sas  au  bief  supérieur,  l'action  de 
l'eau  s'exercerait  d'une  manière  plus  directe  si  le  liquide 
arrivait  immédiatement  derrière  le  bateau  dès  le  commence- 
ment de  sa  sortie.  Il  y  a  au-dessous  du  bateau,  quand  l'écluse 
est  pleine,  une  grande  épaisseur  de  liquide,  ce  qui  facilite  la 
flexion  du  courant  venant  par  le  tuyau  de  conduite  pour 
remplacer  la  quantité  d'eau  chassée  par  le  bateau  s'il  sort  de 
l'écluse.  S'il  y  entre,  il  peut  repousser  devant  lui  par  la  môme 
voie  l'eau  qui  serait  obligée  sans  cela  de  passer  au-dessous  de 
lui  ou  autour  de  ses  flancs. 

Quand  l'écluse  est  vide,  le  bateau  entrant  ou  sortant  trouve 
les  choses  disposées  de  la  manière  la  plus  convenable  pour 
diminuer  les  résistances  du  genre  de  celles  dont  je  viens  de 
parler,  si  c'est  immédiatement  en  aval  du  mur  de  chute  que 
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le  tuyau  est  en  communication  avec  le  sas,  Teau  n'ayant  plus 
même  à  se  détourner  dans  l'écluse,  comme  on  vient  de  Tex- 
pliquer.  L'avantage  de  faire  déboucher  le  tuyau  de  conduite 
dans  l'enclave  des  portes  d'aval  consiste  surtout  en  ce  que 
le  liquide  trouve  de  la  place  devant  lui  avant  de  passer  sous 
un  bateau  chargé  montant.  Mais  on  peut  le  faire  déboucher  à 
une  autre  place,  en  ménageant  latéralement  une  chambre^ 
qui  produira  un  effet  analogue.  Gela  augmentera  un  peu  la 
section  réelle  de  l'écluse,  l'épargne  est  d'ailleurs  assez  grande 
pour  que  cela  ait  peu  d'importance. 

J'ai  expliqué  ci-dessus  dans  quelles  conditions  les  portes 
d'aval  s'ouvriront  d'elles-mêmes  à  cause  de  la  pression  de 
Teau  du  bief  inférieur.  A  l'écluse  de  TAubois,  la  section  du 
tuyau  de  conduite  n'est  pas  assez  grande  pour  que  les  portes 
d'amont  et  d'aval  s'ouvrent  franchement  d'elles-mêmes. 
Quant  à  celles  d'aval,  Tune  d'elles  venant  boucher  ToriGce  du 
tuyau  de  conduite,  il  est  clair  que  la  position  de  cet  orifice 
est  désavantageuse  relativement  à  cette  ouverture  spontanée. 
D'aiUeurs  le  courant  dans  l'écluse  se  dirigeant  alors  de 
l'amont  à  l'aval  tend  précisément  à  frapper  les  portes  de  ma- 
nière à  s'opposer  à  leur  ouverture.  Malgré  cela  elles  se  sont 
ouvertes  assez  pour  permettre  d'obtenir  facilement  l'ouver- 
ture complète  lorsque,  avant  qu'on  eût  posé  les  engrenages 
qui  y  sont  aujourd'hui,  on  s'appuyait  contre  un  levier  disposé 
horizontalement  comme  pour  les  anciennes  portes. 

Une  des  portes  d'amont  s'ouvre  franchement  tout  en- 
tière quand  l'écluse  de  l'Aubois  achève  de  s'emplir,  parce 
qu'il  s'est  établi  dans  le  grand  tuyau  de  conduite  un  courant 
qui  fait  d'ailleurs  baisser  le  niveau  dans  le  petit  réservoir 
d'amont.  Il  faut  même  prendre  des  précautions  pour  que 
cette  porte   ne' rebondisse  pas  contre  la  maçonnerie. 

Une  partie  des  avantages  dont  il  s'agit  sera  évidemment 
diminuée  lorsque  le  tuyau  de  conduite  débouchera  vers  la 
moitié  de  la  longueur  du  sas.  Mais  cette  dernière  disposition 
a  aussi  son  utilité,  même  abstraction  faite  de  ce  qu'elle  four- 
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nit  un  moyen  d^assurer  la  tranquillité  des  bateaux,  sans 
prendre  les  précautions  dont  on  parlera  plus  loin. 

11  y  a  des  résistances  passives  provenant  du  frottement,  etc., 
sous  les  grands  bateaux  chargés  au  commencement  surtout 
de  leur  ascension,  parce  qu'en  général  ils  n'ont  alors  au- 
dessous  d'eux  qu'une  couche  d'eau  d'une  assez  petite  épais- 
seur. Il  est  intéressant,  pour  plusieurs  raisons,  que  le  courant 
puisse  ainsi  se  diviser  en  deux  parties^  l'une  se  dirigeant  vers 
l'amont,  et  l'autre  vers  l'aval,  quand  un  bateau  chargé 
monte. 

En  général,  quand  on  ne  fera  pas  déboucher  le  grand 
tuyau  de  conduite  dans  l'enclave  des  portes  d'aval,  il  semble 
rationnel  de  le  faire  déboucher  assez  bas,  pour  qu'on  puisse 
disposer  dans  la  largeur  du  radier  de  l'écluse  un  bout  de 
canal  découvert  dans  le  prolongement  de  la  bouche  du  tuyau. 
Il  n'y  aurait  point  d'arêtes  vives  à  ce  canal  dont  les  bords 
seraient  même  inclinés  et  plus  ou  moins  arrondis,  de  manière 
à  diminuer  convenablement  la  contraction  des  nappes  laté- 
rales. L'eau  s'écoulant  à  droite  et  à  gauche  sous  un  grand 
bateau  chargé,  trouverait  une  somme  de  passages  à  peu  près 
double  de  celui  qu'elle  trouverait  si  le  tuyau  débouchait  à 
une  des  extrémités  de  l'écluse.  Gela  diminuerait  d'autant  plus 
les  pertes  de  force  vive,  que  l'eau  n'aurait  plus  à  traverser 
toute  la  longueur  du  sas. 

Des  considérations  analogues  ont  bien  moins  d'importance 
lorsque  l'écluse  se  vide,  du  moins  si  l'on  ne  transforme  pas  en 
bassin  d'épargne  la  rigole  de  décharge,  comme  on  l'a  ex- 
pliqué ci-dessus.  En  effet,  à  la  fin  de  la  vidange  l'appareil  ne 
fonctionne  plus  dans  cette  hypothèse. 

Il  y  a  au  reste  un  moyen  d'empêcher  le  mouvement  de  va- 
et-vient  des  bateaux  (même  sans  prendre  les  précautions 
précédentes,  ni  se  servir  d'un  bassin  d'épargne,  d'où  résulte 
l'emploi  de  grandes  oscillations  qui  se  font  avec  beaucoup 
de  calme),  quand  on  n'a  pas  assez  de  confiance  dans  l'emploi 
des  cordages  de  retenue,  tels  qu'ils  sont  usités,  quoiqu'il 
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sofBse  pour  les  employer  de  prendre  assez  de  précautions.  On 
s'est  longtemps  servi  au  canal  du  Nivernais  de  fortes  tringles 
verticales  en  ferle  long  desquelles  montaient  et  descendaient 
des  glissières  qu'on  attachait  aux  bateaux.  On  a  reconnu  que 
cela  n'avait  aucun  inconvénient,  et  si  Ton  y  a  renoncé  c'est 
parce  qu'on  a  trouvé  que  les  cordages  étaient  plus  com- 
modes. Mais  si,  en  définitive,  on  trouvait  qu'il  fût  utile  de  s'en 
servir  pour  faciliter  l'emploi  des  appareils  d'épargne,  rien 
n'empêcherait  d'employer  ce  système  de  guides. 

Les  mouvements  de  va-et-vient  du  bateau,  qu'il  s'agit 
d'éviter,  proviennent  de  ce  que,  s'il  y  a  beaucoup  de  périodes, 
l'eau  s'accumule  alternativement  aux  deux  extrémités  de 
récluse  d'une  manière  assez  notable.  Or,  si  le  bateau  n'est 
retenu  que  par  des  cordages,  comme  dans  le  service  ordi- 
naire, on  conçoit  que  l'espèce  de  balancement  qui  en  résulte 
dans  le  sens  de  Taxe  de  l'écluse  peut  augmenter  avec  le  nom- 
bre des  périodes.  La  tension  alternative  des  cordages  a  bien 
un  peu  d'inconvénient,  mais  le  plus  essentiel  consiste  en  ce 
que  la  force  quelconque  qui  pousse  le  bateau  dans  un  sens 
ou  dans  l'autre  agit  le  long  d'un  chemin  d'autant  plus  grand 
que  le  cordage  est  moins  court.  11  en  résulte  donc  que  la 
quantité  de  mouvement  acquis  par  le  bateau  est  fonction  de 
la  longueur  du  cordage  ayant  par  conséquent  d'autant  moins 
de  chance  d'être  rompu  quïl  sera  plus  court,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs.  On  voit  qu'il  y  a  plusieurs  rai'jons  pour 
lesquelles  il  est  intéressant  de  pouvoir  réduire  autant  que 
possible  le  nombre  des  périodes,  en  se  servant,  quand  la 
disposition  des  lieux  le  permet,  des  grandes  oscillations  ini- 
tiales et  finales  dont  j'ai  parlé  ci-dessus.  L'expérience  a  mon- 
tré, en  efiffet,  que  ces  grandes  oscillations  n'agitent  pas  sensi- 
blement les  bateaux  qui  montent  ou  descendent  assez 
tranquillement  pendant  qu'elles  se  produisent. 

A  l'écluse  de  l'Aubois,  j'ai  essayé  de  profiter  des  enclaves, 
malheureusement  trop  petites,  des  échelles  métalliques  pour 
cLisposer  des  tiges  verticales  en  fer  avec  anneaux  attachés  au 
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bateau  et  montant  ou  descendant  avec  lui.  Ces  tiges  étaient 
trop  faibles  à  cause  du  peu  de  place  dont  on  pouvait  se  ser- 
vir pour  les  poser  avec  des  anneaux  provisoires  tenant  lieu 
de  glissières.  Mais  on  a  pu  voir  combien  il  était  intéressant 
conformément  à  ce  que  j'ai  dit  ci-dessus,  que  ces  anneaux 
glissières  pussent  être  immédiatement  attachés  au  bateau  sans 
aucune  espèce  de  cordages. 

Ces  considérations  sont  particulièrement  intéressantes  dans 
les  cas  où  Ton  n'emploiera  pas  un  bassin  d'épargne,  afin  de 
produire  les  grandes  oscillations  précitées  et  dans  les  cas  où 
le  tuyau  de  conduite  déboucherait  seulement  à  Tune  des 
extrémités  du  sas.  Il  y  a,  comme  on  voit,  des  raisons  pour 
choisir  remplacement  de  la  bouche  du  tuyau  vers  le  milieu 
de  la  longueur  de  Tôcluse  et  il  y  en  a  pour  le  faire  déboucher 
à  une  extrémité  du  sas.  Il  est  difficile,  avant  d'avoir  employé 
successivement  les  deux  systèmes,  de  faire  un  choix  définitif, 
chacun  ayant  sesavantages  et  pouvant  être  employé  utilement, 
l'un  assurant  plus  facilement  la  tranquillité  des  bateaux,  l'au- 
tre permettant  à  divers  égards  d'accélérer  le  service.  Il  était 
intéressant  de  les  signaler  pour  bien  faire  comprendre  les 
principes  les  plus  essentiels  de  la  manœuvre  dont  il  s'agit. 
Je  vais  indiquer  une  autre  disposition  générale  afin  de  mon- 
trer la  question  sous  toutes  ses  faces. 

D'ailleurs  dans  l'état  actuel  des  choses  à  l'écluse  de  l'Au- 
bois,  l'emploi  d'un  bassin  d'épargne,  qui  n'avait  pas  été 
construit  d'abord,  permet  de  produire  les  grandes  oscilla- 
tions initiales  et  finales,  en  réduisant  à  trois  ou  quatre  les  pé- 
riodes de  remplissage  et  celles  de  vidange  ;  de  sorte  que  les 
précautions  dont  on  vient  de  parler  ne  sont  plus  nécessaires 
pour  y  assurer  la  tranquillité  des  bateaux.  Mais  il  est  inté- 
ressant démontrer  comment  pourront  se  faire  les  manœuvres, 
lorsqu'il  ne  sera  pas  possible  de  construire  un  bassin  d'épar- 
gne ou  qu'on  ne  voudra  pas  en  faire  la  dépense,  quand  même 
on  ne  diminuerait  pas  le  nombre  des  périodes  en  donnant  de 
plus  grandes  sections  au  tuyau  de  conduite. 
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Dans  les  divers  projets  qui  ont  été  faits  pour  épargner  Teau 
dans  les  écluses  de  navigation  au  moyen  de  grands  flot- 
teurs, etc.,  on  a  généralement  proposé  d'établir  la  communi- 
cation des  appareils  avec  le  sas  à  la  moitié  de  la  longueur  de 
celui-ci.  C'est  une  raison  de  plus  pour  appeler  Taltention, 
comme  Fa  fait  M.  Vallès  dans  la  partie  inédite  de  son  dernier 
rapport,  sur  4es  propriétés  de  la  disposition  que  j'ai  proposée 
pour  faire  arriver  Teau  aussi  vers  la  moitié  de  la  longueur  du 
sas. 

Mais,  ainsi  que  je  l'ai  expliqué  ci-dessus,  il  y  a  aussi  des 
avantages,  quant  à  la  rapidité  de  la  manœuvre,  à  pouvoir 
faire  déboucher  le  tuyau  de  conduite  dans  la  partie  d'amont 
de  l'écluse  immédiatement  en  aval  du  mur  de  chute.  11  y 
avait  d'ailleurs  des  raisons  pour  qu'il  fût  utile  de  le  faire  dé- 
boucher dans  l'enclave  des  portes  d'aval.  Or,  il  y  a  une  dis- 
position qui  permet  de  profiter,  du  moins  jusqu'à  un  certain 
point,  des  avantages  résultant  de  chacune  de  ces  positions  de 
l'embouchure  du  tuyau  de  conduite. 

On  peut  faire  entrer  l'eau  dans  l'écluse  ou  l'en  faire  sortir 
par  les  deux  extrémités  d'amont  et  d'aval,  de  manière  à 
modifier  utilement  les  mouvements  de  va-et-vient  des  ondes. 
Il  faudra  encore  tenir  compte  des  effets  de  la  réflexion  aux 
extrémités  du  sas  ;  mais  on  conçoit  que,  les  mouvements  qui 
en  résulteront  étant  en  sens  contraires,  cela  change  l'état  de 
la  question  quant  à  la  tranquillité  du  bateau. 

Gela  serait  d'autant  plus  convenable  que,  pour  une  écluse 
en  construction,  on  pourrait  à  très  peu  de  frais  ménager  dans 
an  des  bajoyers  un  grand  tuyau  de  conduite  débouchant  par 
ses  deux  extrémités  dans  le  sas.  Perpendiculairement  au 
mUieu  de  sa  longueur  serait  disposé  un  tuyau  de  conduite  que 
je  suppose  d'abord  de  même  diamètre,. dont  l'autre  extré- 
mité irait  traverser,  d'après  les  principes  exposés  ci-dessus,  le 
réservoir  établissant  la  communication  entre  la  tête  de  la 
machine  et  le  bief  d'amont.  Ce  tuyau  ne  serait  pas  joint  au 
premier  par  un  coude  à  angle  droit  brusque,  mais  par  une 
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bifurcation  horizontale  à  branches  convenablement  arron- 
dies. 

Chacune  des  extrémités  de  celui  qui  déboucherait  dans 
recluse  n'aurait  pas  besoin  d'être  aussi  évasée  que  dans  le 
cas  où  il  n'y  aurait  qu'un  seul  débouché  dans  le  sas,  parce 
que  la  vitesse  d'eutrée  de  Feau  dans  Técluse  serait  sensible- 
ment moitié  moindre  pour  une  vitesse  donnée  que  dans  le 
tuyau  perpendiculaire  précité.  Gela  donnerait  d'ailleurs  plus 
de  facilité  pour  établir  les  coudes  nécessaires  au  débouché 
dans  récluse. 

On  jouirait  d'un  avantage  analogue  à  celui  qui  résulterait 
d'une  section  double  pour  le  cas  d'une  seule  embouchure, 
quand  même  le  diamètre  de  chacune  des  deux  embouchures 
ne  serait  pas  plus  grand  que  celui  du  tuyau.  On  conçoit  que 
cette  disposition  rendrait  beaucoup  moins  utile  le  travail  plus 
difficile  et  plus  coûteux  indiqué  ci-dessus,  pour  ménager  un 
bout  de  canal  dans  le  radier  de  l'écluse  conmie  une  sorte  de 
prolongement  du  tuyau,  et  que  cela  serait  même  tout  à  fait 
inutile  pour  l'extrémité  débouchant  dans  l'enclave  des  portes 
d'aval.  Quant  à  l'extrémité  d'amont  de  l'écluse,  si  ce  bout  de 
canal  était  très  utile ,  il  aurait  des  dimensions  beaucoup 
moindres  que  si  la  section  de  l'embouchure  était  plus 
grande. 

Cette  disposition  générale  pourra  être  utilisée  dans  la  ma- 
nœuvre indiquée  ci-dessus,  pour  faire  sortir  de  lui-même  un 
bateau  descendant  au  bief  inférieur.  En  effet,  Tessentiel  pour 
cela  est  de  pouvoir  faire  arriver  l'eau  derrière  le  bateau  dans 
la  parlie  d'amont  de  Técluse.  Or,  à  cette  époque,  les  portes 
d'aval  seront  ouvertes,  et  Tune  d'elles  viendra  précisément 
boucher  l'extrémité  du  tuyau  qui  se  termine  dans  son  enclave. 
Il  passera  bien  un  peu  d*eau  de  cette  extrémité  dans  l'écluse^ 
mais  si  cette  porte  est  convenablement  accrochée,  il  n'en 
passera  qu'une  petite  quantité  par  rapport  à  celle  qui  entrera 
à  l'autre  extrémité  du  sas. 

Lorsqu'un  grand  bateau  chargé  viendra  du  bief  d'aval  dans 
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récluse,  en  trouvant  cette  porte  sur  le  même  orifice,  il  cnas- 
sera  devant  lui  de  Teau  par  rextrémité  du  tuyau  de  conduite 
qui  débouchera  immédiatement  en  aval  du  mur  de  chute. 

Quand  Técluse  sera  pleine,  un  grand  bateau  chargé  en- 
trant chassera  devant  lui  de  Teau  par  Tautre  extrémité  de 
récluse.  La  bouche  du  tuyau  près  du  mur  de  chute  aidera, 
da  moins  au  commencement,  à  dégager  Teau  qui  tend  à  être 
refoulée  en  avant  du  bateau.  Si,  au  contraire,  un  grand  ba- 
teau chargé  sort  de  Téclnse,  la  disposition  du  tuyau  de 
conduite  sera  favorable  pour  faire  rentrer  de  Teau  derrière 
lui.  Le  mouvement  de  l'eau  tendra,  il  est  vrai,  peut-être 
moins  à  le  pousser  hors  du  sas  qu'au  moyen  précitée 

J'ai  supposé  ci-dessus  que  les  deux  tuyaux  horizontaux 
évasés  en  forme  de  T  avaient  le  même  diamètre,  afin  de  faire 
comprendre  plus  facilement  certains  effets.  Mais  il  paraît 
convenable  de  donner  à  celui  qui  longera  Técluse  un  dia- 
mètre moindre  que  celui  de  Tautre,  sauf  à  donner  un  dia-* 
mètre  au  moins  aussi  grand  à  ses  deux  extrémités  formant 
embouchure,  car  il  est  bien  entendu  qu'il  sera  bon  que  ces 
extrémités  soient  convenablement  évasées  dans  les  limites 
pour  lesquelles  il  n'en  résultera  aucune  difficulté. 


Moyens  employés  à  Técluse  de  l'Aubois  pour 
amortir  les  percussions  des  tubes  mobiles 
sur  leurs  sièges. 

Ainsi  que  Ta  remarqué  M.  Vallès  dans  son  dernier  rapport, 
les  tubes  mobiles  offrent  un  moyen  d'ouvrir  et  de  fermer  de 
grands  orifices  avec  plus  de  rapidité  que  les  vannes  en  usage; 
il  est  peut-être  plus  facile  de  les  construire  de  manière  à 
garder  Teau  convenablement.  Mais  il  fallait  trouver  des 
moyens  simples  pour  éviter  les  percussions  de  ces  grands 
tubes  sur  leurs  sièges. 
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Gomme  il  faut  que  leurs  anneaux  inférieurs  aient  Tépaisseur 
convenable  pour  garder  l'eau  en  s'appuyant  alternativement 
sur  leurs  sièges^  il  faut  tenir  compte  des  phénomènes  de  suc- 
cion occasionnés  par  le  mouvement  de  Teau^  quand  même 
on  ne  se  servirait  pas  de  ces  phénomènes  pour  obtenir  une 
marche  en  partie  automatique.  Je  me  suis  d'abord  servi  d'un 
système  de  contrepoids  étages,  substitués  pour  chaque  ba- 
lancier à  un  seul  contrepoids.  Ils  forment  une  sorte  de 
chapelet,  dans  lequel  les  moins  pesants  sont  au-dessus  des 
autres. 

Cette  disposition  a  l'avantage  de  faciliter  l'obtention  d'une 
marche  automatique.  En  effet,  la  force  de  succion  qui  ra- 
mène alternativement  chaque  tube  sur  son  siège  augmente 
à  mesure  que  le  tube  descend.  Il  est  donc  plus  convenable  de 
commencer  par  n'avoir  à  soulever  qu'un  petit  poids,  les 
autres  étant  successivement  soulevés  à  mesure  que  la  force 
de  succion  augmente.  Mais,  abstraction  faite  de  la  marche 
automatique,  on  conçoit  que  le  poids  le  plus  lourd  étant  sou- 
levé le  dernier,  peut  contribuer  d'une  manière  convenable  à 
amortir  la  percussion  du  tube  sur  son  siège.  Les  choses  sont 
d'ailleurs  alors  disposées  de  manière  qu'à  l'époque  où  le  tube 
devra  se  soulever,  en  vertu  d'un  effort  qui  agira  principale- 
ment à  l'instant  où  il  quittera  son  siège,  la  somme  des  contre- 
poids pourra  être  notablement  plus  grande  que  si  l'on  en 
avait  un  seul  destiné  à  produire  par  sa  descente  une  quantité 
de  travail  résistant,  égale  à  celle  qui  provient  de  leur  soulè- 
vement. 

L'inconvénient  de  ces  contrepoids  étages  consiste  en  ce  que 
l'adhérence  du  tube  sur  son  siège  peut  être  plus  ou  moins 
diminuée,  précisément  par  la  cause  dont  je  viens  de  parler,  et 
en  ce  que,  si  la  marche  n'est  pas  automatique,  l'éclusier  a 
un  peu  plus  de  peine,  selon  ce  qu'il  a  dit,  à  achever  le  soulè- 
vement du  dernier  contrepoids  ;  de  sorte  que  c'est  principale- 
ment pour  la  marche  automatique  qu'on  peut  recommander 
l'emploi  de  cette  espèce  de  chapelet,  qui  d'ailleurs  n'est  pas 
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indispensable  pour  obtenir  cette  marche  dans  les  limites  où 
elle  est  réellement  utile. 

Je  dois  appeler  bien  plus  spécialement  l'attention  sur  un 
nouveau  système  de  freins  hydrauliques,  au  moyen  duquel  à 
recluse  de  l'Aubois  on  a  supprimé  les  inconvénients  des  per- 
cussions précitées,  dont  on  avait  d'ailleurs  à  se  défier,  même 
pour  une  partie  de  la  manœuvre  du  tube  d'aval,  quand 
on  n'avait  pas  à  considérer  une  force  de  succion.  En  effet,  ce 
tube  à  une  certaine  époque  du  remplissage  de  l'écluse,  sans 
être  ramené  sur  son  siège  par  une  force  de  succion,  qu'on  peut 
d'ailleurs  employer  aussi  pour  cet  effet,  comme  je  l'explique- 
rai plus  loin,  doit  retomber  assez  vite,  de  sorte  qu'il  est  pru- 
dent d'amortir  les  percussions  dans  tous  les  cas. 

On  a  construit  avec  succès  à  l'écluse  de  l'Aubois  les  freins 
hydrauliques  sans  soupape  et  à  corde  ou  chaîne  alternative- 
ment détendue,  dont  j'ai  donné  la  description  dans  le  compte- 
rendu  de  la  séance  de  l'Académie  des  sciences  du  24  février 
1879  (Voir  planche  VI).  Il  n'a  pas  été  nécessaire,  comme  je 
le  craignais,  d'y  ajouter  une  soupape.  Voici  quelques  détails 
sur  la  construction  de  ce  frein  dont  le  mode  d'action  sera 
applicable  à  plusieurs  autres  appareils,  pour  lesquels  il  est 
intéressant  d'avoir  un  moyen  simple  de  supprimer  toute  per- 
cussion sensible  d'un  tube  retombant  alternativement  sur  son 
siège  et  surtout  de  l'empêcher  de  rebondir. 

Un  cylindre  vertical  en  tôle  de  0",50  de  haut  et  de  0",20 
de  diamètre  intérieur  est  attaché  par  des  vis  et  écrous  à  une 
plaque  de  tôle  fixée  solidement  sur  le  sol,  il  est  toujours 
rempli  d'eau  et  contient  à  son  intérieur  une  pièce  mobile 
formée  d'une  sorte  de  tronc  de  cône  en  bois,  traversé  par 
une  tige  verticale  en  fer  qui  y  est  attachée  par  dessous  au 
moyen  d'une  vis  et  d'un  écrou.  La  plus  petite  base  est  à  la 
partie  inférieure.  La  partie  supérieure,  dont  le  diamètre  est 
de  0",195,  est  cylindrique,  sur  0",01  de  haut,  ce  qui  suffît  pour 
ser\'ir  de  guide  d'une  solidité  convenable,  à  l'intérieur  de 
cette  espèce  de  corps  de  pompe  dont  le  sommet  est  recouvert 
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d*une  plaque  de  tôle  percée  au  milieu  pour  le  passage  de  la 
tige  précitée,  qu'elle  sert  aussi  à  guider.  Cette  pièce  de  bois 
a  0™,20  de  haut;  elle  n*est  pas  terminée  tout  à  fait  en  pointe, 
puisqu'il  faut  que  sa  partie  inférieure  reçoive,  comme  je  Tai 
dit,  une  vis  avec  écrou,  le  tout  relié  avec  une  solidité  conve- 
nable. La  partie  supérieure  avait  été  un  peu  creusée  pour 
recevoir  au  besoin  du  plomb,  mais  il  n'a  pas  été  nécessaire 
d'en  mettre  pour  faire  retomber  d'elle-même  cette  pièce  en 
temps  utile.  Il  n'est  pas  indispensable  que  ce  cylindre  soit 
toujours  plongé  dans  l'eau,  parce  que  son  couvercle  forme 
une  sorte  de  cuvette.  Il  en  résulte  que  si  la  pièce  de  bois  tirée 
de  bas  en  haut,  comme  je  vais  l'expliquer  avec  plus  de  détails, 
dans  un  cylindre  toujours  rempli  d'eau,  fait  sortir  quelques 
gouttes  autour  de  la  tige  en  fer  qui  lui  sert  à  la  fois  de  guide 
et  de  lest,  elles  rentrent  d'elles-mêmes  dans  le  cylindre  en 
temps  utile;  de  sorte  qu'on  n'a  à  entretenir  l'eau  à  son  inté- 
rieur que  par  suite  de  l'évaporation. 

Quand  le  balancier  de  chaque  grand  tube  mobile  de  l'ap- 
pareil d'épargne  de  l'écluse  de  l'Aubois  est  sur  le  point  d'a- 
chever sa  course  ascendante,  une  corde  attachée  au  sommet 
de  la  tige  en  fer  dont  je  viens  de  parler,  étant  brusquement 
tendue,  soulève  la  pièce  de  bois  qui  y  est  attachée.  Celle-ci 
éprouve  une  très  grande  résistance,  l'eau  qui  est  au-dessus 
d'elle  étant  obligée  de  passer  au-dessous  par  l'espace  annu- 
laire très  étroit  qui  existe  entre  cette  pièce  de  bois  et  le  cy- 
lindre fixe.  Il  est  bien  à  remarquer  qu'il  n'y  a  aucun  choc 
entre  corps  solides  et  que  le  chemin  parcouru  par  la  pièce  de 
bois  pouvant  au  besoin  être  assez  long,  pourvu  qu'il  soit  assez 
petit  par  rapport  à  la  course  totale  de  l'extrémité  du  balan- 
cier, on  peut  amortir  la  percussion  pour  ainsi  dire  aussi  dou- 
cement qu'on  le  veut.  La  pièce  de  bois  ayant  plus  de  temps 
qu'il  n'en  faut  pour  retomber  d'elle-même  jusqu'au  fond  du 
cylindre,  on  pourrait  diminuer  la  section  du  passage  alter- 
natif de  l'eau  et  amortir  encore  plus  complètement  la  per- 
cussion des  tubes. 
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Mais  aujourd'haî  le  coup  de  fouet  des  longs  balanciers  de 
l'appareil  d'épargne  construit  à  Téclnse  de  FAubois  est  entiè- 
rement supprimé,  sans  que  F  on  diminue  F  adhérence  des  grands 
tubes  sur  leurs  sièges  quand  ils  sont  venus  s'y  poser.  Les  cbocs 
de  ces  tubes  sur  leurs  sièges  sont  tout  à  fait  insignifiants; 
lorsqu'on  ne  prenait  pas  certaines  précautions,  ils  les  faisaient 
autrefois  rebondir,  de  manière  à  être  une  cause  de  déchet,  et 
auraient  pu  à  la  longue  endommager  des  maçonneries.  L'effet 
de  ces  freins  ne  résultant  que  du  mouvement  de  Teau  dans 
un  étranglement,  il  est  clair  qu'à  Tétat  de  repos  rien  ne  s'op- 
pose à  l'adhérence  des  tubes  sur  leurs  sièges,  comme  le  faisait 
le  système  précité  de  contrepoids. 

Le  principe  des  freins  hydrauliques  est  connu  depuis  long- 
temps; il  a  été  employé  d'abord  pour  amortir  les  percussions 
dans  les  machines  à  colonne  d'eau.  Reichenbach  est,  je  crois, 
le  premier  qui  s'en  soit  servi  en  étranglant  graduellement 
des  orifices.  En  1838,  j'ai  proposé,  dans  les  Annales  desMtnes, 
un  moyen  d'amortir  le  choc  de  la  soupape  d'arrêt  d'un  bélier 
hydraulique,  en  faisant  chasser  brusquement  l'eau  d'un  vase 
renversé  fixe  par  le  soulèvement  d'un  va^e  renversé  mobile. 
Depuis  cette  époque,  ces  idées  ont  été  modifiées  de  diverses 
manières  intéressantes.  On  sait  que  la  marine  emploie  des 
freins  hydrauliques  qui  amortissent  des  percussions  bien  autre- 
ment considérables  que  celles  dont  j'ai  eu  à  m'occuper;  mais 
ces  freins  exigent  l'emploi  d'une  soupape  dont  je  suis  entière- 
ment débarrassé,  ce  qui  établit  une  différence  bien  tranchée 
entre  cette  nouvelle  disposition  et  ce  qui  avait  été  proposé 
jusqu'à  ce  jour. 
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Expériences  sur  la  marche  automatique 
partielle. 

Pour  la  vidange  de  Técluse,  on  peut  ne  se  servir  que  du 
tube  d'aval.  Dans  les  premières  périodes,  la  marche  automa- 
tique, telle  qu'elle  a  été  essayée  à  Técluse  de  TAubois,  serait 
si  désavantageuse  qu'il  n'y  pas  à  s'en  occuper.  Les  oscilla- 
tions en  retour  ne  redescendent  assez  bien  pour  produire  cet 
effet  que  si  l'eau  est  suffisamment  bcdssée  dans  le  sas.  Or  il  y 
a,  comme  on  l'expliquera  plus  loin,  un  grand  désavantage  à 
obtenir  cette  baisse  dans  les  premières  périodes ,  du  moins  quand 
le  tuyau  de  conduite  n'a  pas  une  section  plus  grande  qu'à 
cette  écluse.  Mais  pour  les  dernières,  les  conditions  sont  très 
différentes,  à  partir  de  l'époque  où  l'oscillation  en  retour 
descend  assez  bas  pour  que  le  tube  d'aval  se  relève  de  lui- 
même,  en  vertu  d'un  contrepoids,  ou  des  contrepoids  étages 
dont  j'ai  parlé  ci-dessus. 

Quand  l'eau  ne  presse  plus  assez  l'anneau  intérieur  disposé 
à  l'extrémité  inférieure  de  ce  tube,  dont  on  peut  voir  le  dé- 
tail planche  VI,  celui-ci  se  lève  franchement  et  l'eau  de 
l'écluse  s'écoule  au  bief  d'aval.  Il  monte  un  peu  d'eau  dans 
ce  tube  au-dessus  du  niveau  de  ce  bief,  à  cause  de  la  percus- 
sion de  la  nappe  liquide  annulaire  qui  sort  au-dessous  de  lui 
et  la  pression  qui  en  résulte  sur  l'anneau  dont  il  s'agit  est 
une  première  cause  qui  tend  à  le  faire  redescendre.  Il  se  pro- 
duit bientôt  un  phénomène  de  succion  sur  lequel  j'ai  donné 
des  détails  dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage,  p.  318, 
356,  etc.  Ce  tube  est  ramené  sur  son  siège,  en  soulevant  les 
contrepoids  précités. 

La  nappe  annulaire  se  relève.  Mais  ne  rencontrant  que  du 
liquide  devant  elle,  il  n'en  résulte  pas  de  coup  de  bélier, 
comme  si  la  section  transversale  était  bouchée.  Pour  mieux 
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s'en  assurer,  dans  les  expériences  antérieures  précitées  faites 
aux  bassins  de  Ghaillot,  au  moyen  d'un  vieux  tuyau  en  tôle  de 
rebut  de  un  mètre  de  diamètre  intérieur,  on  pria  M.  Loyal, 
conducteur  des  ponts  et  chaussées,  de  descendre  sur  Textré- 
mité  de  ce  tuyau,  près  de  la  tête  de  la  machine,  avant  qu'on 
eût  mis  de  Teau  dans  le  bassin  simulant  le  bief  d'aval.  Il  dit, 
pendant  la  marche  de  Tappareil,  qu'il  n^  avait  que  des 
ébranlements  sans  Importance,  et  ils  pouvaient  d'ailleurs  venir 
de  la  percussion  du  tube  qu'on  ne  savait  pas  alors  amortir 
comme  aujourd'hui  par  les  freins  hydrauliques  précités. 

J*ai  déjà  dit  qu'à  Ghaillot  la  marche  automatique  des  der- 
nières périodes  de  vidange  avait  été  obtenue  avec  avan- 
tage. A  l'écluse  de  l'Aubois  on  l'obtient  aussi  quand  on  veut, 
même  après  les  deux  ou  trois  premières  périodes,  quand  il  y 
en  a  sept.  Mais  les  premières  sont  les  plus  importantes  et  l'on 
a  reconnu  qu'il  pouvait  y  en  avoir  un  assez  petit  nombre, 
pour  qu'on  n'eût  pas  à  s'occuper  sérieusement  de  cette  mar- 
che automatique,  qui  n'est  plus  guère  d'après  cela  qu'un  ob- 
jet de  curiosité.  Cependant  les  forces  qui  tendent  à  ramener 
le  tube  sur  son  siège  peuvent  être  au  moins  considérées 
comme  fournissant  un  indice  utile  pour  avertir  l'éclusier  de 
l'instant  où  il  doit  baisser  ce  tube,  si  ce  dernier  ne  descend 
pas  assez  complètement  de  lui-même.  Pour  un  petit  nombre 
de  périodes,  surtout  quand  on  veut  rendre  automatique  la  se- 
conde ou  la  troisième,  le  rendement  parait  un  peu  diminué 
par  ce  genre  de  manœuvre. 

Pour  le  remplissage  de  l'écluse,  le  tube  d'amont  se  baisse 
de  lui-même,  en  vertu  d'un  phénomène  de  succion  moins 
nouveau,  analogue  à  celui  qui  fait  enfoncer  les  poutrelles 
dans  les  barrages. 

L'eau  descend  alors  dans  les  deux  tubes  verticaux  jusqu'à 
ce  que  le  niveau  soit  assez  bas  dans  le  tube  d'aval,  pour  que 
celui-ci  se  lève  de  lui-même,  comme  je  viens  d'expliquer  qu'il 
le  fait  dans  les  dernières  périodes  de  vidange.  A  cette  époque, 
le  tube  d'amont  est  au  contraire  tenu  appliqué  sur  son  siège, 
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parce  qu'il  porte  à  son  extrémité  inférieure  un  anneau  dis- 
posé extérieurement,  comme  on  en  voit  le  détail  planche  YI, 
et  qui  est  pressé  de  haut  en  bas  par  Teau  en  communication 
avec  le  bief  d'amont.  La  colonne  liquide  contenue  dans  le 
grand  tuyau  de  conduite,  étant  en  mouvement  vers  l'écluse, 
tend  à  faire  baisser  le  niveau  sous  le  tube  d'aval.  Mais  celui-ci 
étant  levé,  Teau  de  la  rigole  de  communication  avec  le  bief 
d'aval  entre  à  la  suite  de  celle  qui  s'écoule  et  dans  laquelle 
l'air  n'a  pas  eu  le  temps  de  s'introduire,  ce  qui  est  un  résultat 
essentiel. 

Quand  le  mouvement  acquis  dans  le  grand  luyau  de  con- 
duite est  éteint,  on  baisse  le  tube  d'aval,  et  il  se  produit  une 
oscillation  en  retour  de  bas  en  haut,  dans  les  deux  tubes. 
Après  les  premières  périodes,  lorsque  l'eau  est  à  une  hauteur 
suffisante  dans  l'écluse,  pour  que  les  oscillations  en  retour 
remontent  à  une  hauteur  convenable,  l'anneau  inférieur  du 
tube  d'amont  est  pressé  de  bas  en  haut  avec  assez  de  force 
pour  que  le  tube  d'amont  se  relève  de  lui-même,  en  vertu  de 
son  système  de  contrepoids.  A  partir  de  cette  époque,  la 
marche  de  ce  tube  est  entièrement  automatique. 

Quant  au  tube  d'aval,  il  paraît  difficile,  pendant  le  rem- 
plissage du  sas,  de  le  rendre  automatique  d'une  manière 
avantageuse,  au  moyen  des  phénomènes  de  succion  précités, 
lorsque  le  tube  d'amont  fonctionne  de  lui-même.  Cependant 
comme  on  pourra  sans  doute  plus  tard  utiliser  des  principes 
encore  peu  connus,  il  n'est  peut-être  pas  sans  quelque  utilité 
de  faire  remarquer  que  cet  effet  a  été  obtenu,  même  avec  ré- 
gularité, quand  l'eau  était  montée  dans  l'écluse  à  une  hau- 
teur telle  que  la  marche  automatique  devenait  sans  impor- 
tance. On  pouvait  même  obtenir  plus  tôt  cette  marche,  lorsque 
la  levée  du  tube  d'aval  était  très  petite.  Mais  je  ne  fais 
qu'indiquer  sommairement  ce  détail  qui,  dans  l'état  actuel 
des  choses,  ne  peut  être  appliqué  avec  avantage.  Il  y  aura 
sans  doute  lieu  d'y  revenir  plus  tard,  du  moins  quand  on 
saura  mieux  quelle  est,  dans  chaque  circonstance,  la  Ion 
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goeur  du  tuyaa  de  conduite  dont  on  peut  se  contenter. 
En  effet,  la  force  de  succion  que  je  vais  rappeler  dépend 
de  la  vitesse  de  Teau,  et  pour  une  quantité  donnée  d'eau 
descendue,  la  vitesse  dépend  de  la  longueur  de  la  colonne 
liquide  que  cette  descente  met  en  mouvement. 

Lorsque  la  vitesse  de  rentrée  de  Teau  dans  Técluse  était 
éteinte,  il  revenait  une  certaine  quantité  d'eau  en' arrière,  et 
cela  occasionnait  sous  le  tube  d'aval  le  phénomène  de  suc- 
cion précité  dont  on  se  sert  pendant  la  vidange  du  sas  pour 
ramener  ce  tube  sur  son  siège.  Il  redescend,  en  effet,  de  lui- 
même,  Toscillation  en  retour  fait  lever  le  tube  d'amont, 
comme  je  Tai  expliqué,  et  les  deux  tubes  fonctionnent  succes- 
sivement d'eux-mêmes.  Ce  résultat  secondaire,  bien  constaté 
d'ailleurs,  a  paru  assez  curieux. 

Quand  on  se  sert  d'un  bassin  d'épargne,  comme  je  l'ai  in- 
diqué plus  haut,  la  marche  automatique  du  tube  d'amont 
devient  plus  intéressante  pour  la  pratique,  parce  que  Téciusier 
n'a  plus  du  tout  à  s'occuper  de  le  faire  marcher.  La  grande 
oscillation  initiale  de  remplissage  élève  en  général  l'eau  dans 
recluse,  assez  haut  pour  que  le  tube  d'amont  fonctionne 
entièrement  de  lui-même. 

Dans  les  premières  expériences  à  Técluse  de  l'Aubois,  le 
bassin  d'épargne  avait  une  section  beaucoup  plus  grande  que 
celle  du  sas,  et  ses  parois  ne  s'élevaient  qu'à  une  petite  hau- 
teur, suffisante  pour  utiliser  l'oscillation  de  décharge,  quand 
il  restait  assez  peu  d'eau  dans  1  écluse  au-dessus  du  bief 
d'aval.  Aujourd'hui,  la  section  moyenne  de  ce  bassin  est  ré- 
duite à  environ  les  deux  tiers  de  celle  du  sas,  elle  pourrait 
être  encore  moindre,  sa  hauteur  est  considérablement  aug- 
mentée. Il  en  résulte  qu'après  la  grande  oscillation  initiale 
de  remplissage,  trois  ou  quatre  périodes  entièrement  automa- 
tiques du  tube  d'amont  suffisent  pour  vider  le  bassin  d'épar- 
gne notablement  au-dessous  du  niveau  du  bief  d'aval. 

Lorsqu'on  emploie  la  marche  automatique  du  tube  d'aval 
pendant  la  vidange,  ou  celle  du  tube  d'amont  pendant  le 
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remplissage  du  sas,  ces  tubes  restent  levés  d'eux-mêmes  en 
temps  ulile,  soit  pour  que  Técluse  achève  de  se  vider,  soit 
pour  qu'elle  achève  de  se  remplir.  Les  choses  peuvent,  en 
effet,  être  disposées  de  manière  que  les  forces  de  succion,  dé- 
pendant de  la  différence  des  niveaux,  qui  tendent  à  faire 
baisser  le  tube  d'amont  pendant  le  remplissage  ou  celui  d'aval 
pendant  la  vidange,  ne  soient  plus  assez  puissantes  pour  le 
faire  redescendre,  à  partir  de  Tépoque  où  il  est  utile  qu'il 
reste  levé. 

C'est  surtout  quant  au  tube  d'aval  pendant  la  vidange, 
comme  on  n'a  pas  à  s'occuper  de  celui  d'amont,  que  cette 
considération  n'est  pas  sans  quelque  utilité  pratique.  En  effet, 
si  la  marche  automatique  des  dernières  périodes  n'a  pas 
beaucoup  d'importance,  elle  peut  cependant  permettre  à 
l'éclusier  de  s'éloigner  de  l'appareil  pour  aller  s'occuper  des 
autres  manœuvres  que  peut  exiger  le  passage  d'un  bateau, 
dans  le  cas  où,  à  cause  de  la  disposition  des  lieux,  on  renonce 
à  employer  toute  espèce  de  bassin  d'épargne, 

Lorsque  l'écluse  est  remplie,  le  tube  d'amont  restant  levé, 
il  est  intéressant  de  montrer,  quoique  cela  ne  soit  pas  très 
important  pour  la  pratique,  comment  on  peut  le  faire  des- 
cendre de  lui-même.  Or,  si,  pour  vider  l'écluse,  on  lève  le 
tube  d'aval,  les  deux  tubes  verticaux  laissent  tomber  l'eau 
qu'ils  contiennent,  à  cause  de  la  résistance  résultant  de  l'iner- 
tie de  la  colonne  liquide  du  grand  tuyau  de  conduite.  L'eau 
descendue  ainsi  du  tube  d'amont,  ne  pressant  plus  de  bas  en 
haut  l'anneau  inférieur  de  ce  dernier,  et  Teau  en  communi- 
cation avec  le  bief  supérieur,  le  pressant  de  haut  en  bas,  il 
redescend  de  lui-même  sur  son  siège.  Sa  descente  est  aidée 
sans  doute  par  un  effet  de  succion,  résultant  de  ce  qu'il  passe 
une  quantité  d'eau  quelconque  de  l'extérieur  à  l'intérieur 
pendant  la  baisse  de  l'eau  dont  je  viens  de  parler.  Mais  à 
l'écluse  de  l'Aubois,  quand  j'ai  fait  cette  expérience,  il  n'a 
pas  été  possible  de  voir  si  la  petite  quantité  d'eau  occasionnant 
cette  succion  a  contribué  beaucoup  à  faire  descendre  ce  tube. 
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Quand  on  produit  la  grande  oscillation  initiale  de  rem- 
plissage, si  le  tube  d'aval  est  baissé  en  temps  utile,  le  mouve- 
ment acquis  de  Teau  dans  le  grand  tuyau  de  conduite  fait  des- 
cendre Teau  des  tubes  verticaux  assez  notablement  au-dessous 
du  niveau  de  Feau  dans  Técluse,  pour  qu'il  y  ait  ensuite  une 
forte  oscillation  en  retour,  faisant  monter  le  liquide  dans  ces 
tubes  verticaux.  Il  en  résulte  que  celui  d'amont  se  lève  de  lui  - 
même  et  que  sa  marche  est  entièrement  automatique,  jusqu'à 
ce  qu'U  reste  levé,  comme  j'ai  expliqué  ci-dessus  que  cela  doit 
se  faire. 

Si  les  détails  précédents  n'ont  pas  encore  une  grande  im- 
portance pratique,  il  est  au  moins  intéressant  d'en  signaler 
les  principes,  d'autant  plus  que  l'emploi  des  nouveaux  freins 
hydrauliques  permettra  de  donner  aux  tuyaux  de  beaucoup 
plus  grandes  sections. 

Quand  la  vitesse  s'éteint  dans  le  grand  tuyau  de  conduite  à 
l'époque  du  remplissage  de  l'écluse,  et  même  un  peu  aupara- 
vant, on  en  est  averti  par  une  espèce  particulière  d'ondes 
décrites  dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage,  p.  317.  Leur 
vitesse  apparente  est  très  commode  pour  avertir  au  besoin 
l'éclusier  de  l'instant  où  il  doit  baisser  le  tube  d'aval.  La  son- 
nette automatique,  dont  je  vais  donner  la  description,  l'aver- 
tit d'ailleurs  aussi  convenablement.  . 

La  fin  des  grandes  oscillations  initiales  et  finales  est  indi- 
quée par  une  sonnette  automatique  dont  le  mécanisme  très 
simple  repose  sur  le  jeu  de  deux  tiges  articulées.  L'une  d'elles 
verticale  est  posée  dans  le  bassin  d'épargne,  devant  l'orifice 
de  communication  entre  ce  bassin  et  la  chambre  du  tube 
d'aval.  Elle  a  la  liberté  de  tourner  convenablement  autour 
d'un  axe  supporté  par  le  mur  de  séparation  de  ce  bassin  et 
de  cette  chambre. 

Si  l'eau  sort  de  l'écluse,  elle  repousse  la  tige  verticale  dont 
il  s'agit,  parce  que  celle-ci  porte  à  sa  partie  inférieure  une 
palette,  d'ailleurs  suffisamment  lestée,  pour  que  cette  tige 
reste  verticale  dans  l'état  de  repos  stable,  et  soit  ramenée 
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vers  cette  position  quand  le  mouvement  qui  Ten  avait  écartée 
n'existe  plus.  Si  au  contraire  Teau  du  bassin  d'épargne  entre 
dans  recluse,  le  bas  de  la  tige  verticale  se  rapproche  du  mur, 
et  quand  le  mouvement  de  Teau  du  bassin  d'épargne  vers  le 
tube  d'aval  cesse,  cette  tige  tend  à  revenir  dans  la  position 
verticale. 

L'autre  tige  à  peu  près  horizontale,  avec  laquelle  elle  est  ar- 
ticulée, fait  fonctionner  en  temps  utile  un  taquet  qui  agit  sur 
une  sonnette,  pour  avertir  de  la  fin  de  Toscillation,  se  diri- 
geant soit  dans  un  sens,  soit  dans  Vautre.  Il  est  à  remarquer 
que  la'  première  tige,  en  vertu  de  son  lest,  tend  à  redevenir 
verticale,  même  un  peu  avant  la  cessation  du  mouvement, 
ce  qui  est  convenable  pour  mieux  assurer  la  manœuvre. 

Cette  sonnette  automatique  n'est  établie  à  l'écluse  de  l'Au- 
bois  que  d'une  manière  très  provisoire,  mais  sufQsante 
pour  montrer  la  précision  avec  laquelle  l'éclusier  peut  être 
averti  s'il  n'est  pas  bien  formé.  Il  est  à  remarquer  qu'elle 
peut  être  utile  aussi  pour  indiquer,  même  pendant  la  nuit  et 
avec  autant  de  sûreté  que  les  ondes  précitées  l'indiquent  pen- 
dant le  jour,  l'instant  où  il  est  convenable  de  baisser  le  tube 
d'aval  à  l'époque  du  remplissage  de  l'écluse. 

Pendant  le  remplissage  du  sas,  on  a  rendu  entièrement  au- 
tomatique le  tube  d'aval  de  la  manière  suivante,  quand  on 
renonçait  à  faire  fonctionner  de  lui-même  le  tube  d'amont. 
Je  suppose  l'écluse  au  niveau  du  bief  d'aval  et  le  tube  d'aval 
levé.  Pour  le  faire  baisser  de  lui-même,  il  suffit  de  lever  le 
tube  d'amont;  une  bouffée  d'eau  d'amont  se  précipite  sous  le 
tube  d'aval  et  occasionne  un  effet  de  succion  qui  fait  baisser 
ce  tube  de  lui-même.  Cette  quantité  d'eau  perdue  au  bief 
d'aval  n'est  pas  très  grande  parce  que,  les  deux  tubes  verti- 
caux étant  très  près  l'un  de  l'autre,  l'inertie  de  la  colonne 
d'eau  qui  est  entre  eux  n'empêche  pas  une  petite  quantité 
d'eau  tombée  d'amont  d'acquérir  une  assez  grande  vitesse. 

Le  liquide  remplit  les  deux  tubes  et  coule  dans  l'écluse, 
jusqu'à  ce  qu'on  baisse  le  tube  d'amont,  alors  l'eau  descend 
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dans  ces  tubes,  et  celui  d'aval  se  lève  de  lui-même  en  temps 
utile,  comme  on  Ta  expliqué  pour  la  marche  ordinaire. 
Quand  le  mouvement  est  éteint  dans  le  grand  tuyau  de  con- 
duite, on  lève  le  tube  d'amont,  el  Ton  recommence  ce  que  je 
viens  de  dire. 

On  a  remarqué  que  la  manœuvre  du  tube  d'aval,  quand 
elle  était  faite  de  cette  manière,  exigeant  que  le  tube  d'amont 
ne  fût  pas  automatique,  rendait  assez  fatigant  le  soulève- 
ment alternatif  de  ce  dernier.  Mais  si,  quant  à  présent,  on 
renonce  à  cette  marche  automatique  du  tube  d'aval,  pendant 
le  remplissage,  il  est  intéressant  de  signaler  des  principes 
qu'on  pourra  peut-être  appliquer  ultérieurement. 

On  augmente  beaucoup  la  force  de  succion  à  contre-cou- 
rant, qui  résulte  du  mouvement  de  Teau  sous  le  tube  d'aval 
convenablement  levé,  en  entourant  l'extrémité  inférieure  de 
ce  tube  d'une  collerette  à  bords  relevés  extérieurement.  J'en 
ai  déjà  parlé  dans  la  première  partie,  et  je  reviendrai  sur 
ce  sujet  à  Toccasion  d'un  autre  appareil.  Au  moyen  d'une 
collerette  semblable,  on  peut  aussi  augmenter  beaucoup  la 
force  de  succion,  résultant  du  mouvement  de  l'eau,  quand  on 
soulève  le  tube  d'amont. 

Il  y  a  lieu  d*espérer  que,  sachant  aujourd'hui  amortir  les 
percussions  des  tubes  mobiles  sur  leurs  sièges,  on  pourra  pro- 
fiter de  ces  collerettes  pour  obtenir  une  marche  automatique. 
Mais  on  les  a  provisoirement  supprimées  à  l'écluse  de  l'Au- 
bois,  à  cause  des  efforts  que  cela  faisait  faire,  pour  lever  les 
tubes  dans  les  premières  périodes,  ainsi  que  des  percussions 
qui  en  résultaient  sur  les  sièges  et  dont  on  sait  d'ailleurs  se 
débarrasser  aujourd'hui. 

Les  principes  sur  lesquels  repose  la  marche  en  partie  au- 
tomatique décrite  ci-dessus  ont  d'ailleurs  un  avantage  pra- 
tique essentiel,  en  ce  qu'ils  donnent  des  moyens  d'assurer  le 
degré  de  précision  avec  lequel  l'éclusier  doit  agir,  pour  ob- 
tenir le  rendement  maximum.  L'expérience  a  montré  au  reste 
qu'il  est  très  facile  de  prendre  l'habitude  de  faire  les  divers 
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mouvements  en  temps  convenable.  Il  y  a  plusieurs  phéno- 
mènes qui  avertissent  Téclusier.  Ainsi  quand  même  la  force  de 
succion  ne  suffirait  pas  pour  faire  retomber  franchement  le 
tube  d'aval  pendant  la  vidange  de  Técluse,  et  quand  même 
elle  ne  donnerait  pas  une  indication  suffisante  par  Teffort  qui 
serait  nécessaije  pour  Tempêcher  de  commencer  à  retomber, 
l'éclusier  serait  averti  par  un  bruit  augmentant  de  plus  en 
plus  jusqu'à  l'instant  où  il  doit  baisser  ce  tube.  Ce  bruit  est 
occasionné  par  le  mouvement  de  l'eau  qui  sort  entre  le  tube 
d'aval  et  son  siège.  Quant  au  moment  où  il  faut  baisser  le 
tube  d'aval  pendant  le  remplissage  on  s'est  d'abord  servi, 
pour  former  un  ouvrier,  de  l'état  de  calme  qui  s'établit  au 
fond  du  tube  d'aval,  mais  on  a  maintenant  d'autres  indices 
dont  j'ai  parlé  ci-dessus. 

Si  l'on  tenait  à  une  marche  entièrement  automatique,  il  se- 
rait facile  de  l'obtenir  au  moyen  d'un  système  de  cataracte^ 
dont  le  seul  inconvénient,  sans  doute,  serait  de  compliquer 
un  peu  l'appareil.  Je  reviendrai  ultérieurement  sur  ce  détail. 
Il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  manœuvrer  le  tube  d'amont 
pendant  la  vidange  de  l'écluse.  Mais  on  peut  le  soulever  al- 
ternativement pour  que  l'eau  rentre  au  bief  supérieur,  au- 
dessous  de  ce  tuyau,  par  un  assez  grand  orifice,  au  lieu  de 
verser  par  les  sommets  des  deux  tubes  verticaux.  Par  ce 
moyen,  on  peut  éviter  de  faire  remonter  l'eau  plus  haut  que 
cela  n'est  nécessaire,  et  il  en  résulte  que  le  niveau  du  bassin 
d'amont  pourrait  varier  dans  des  limites  très  étendues,  sans 
que  cela  diminuât  le  rendement.  Or,  c'est  ce  qui  aurait  lieu,  si 
l'on  était  obligé,  à  cause  de  ces  variations,  de  faire  verser 
Teau  beaucoup  plus  haut  que  pour  l'état  normal  du  nivean 
de  ce  bief.  Ainsi,  il  ne  serait  pas  nécessaire,  comme  on  pour- 
rait le  croire,  de  pouvoir  varier,  au  moyen  d'une  vanne  cylin- 
drique, la  hauteur  du  tube  d'amont,  pour  obvier  à  cet  incon- 
vénient. 

On  conçoit  d'ailleurs  que  l'obligation  de  faire  fonctionner 
ce  tube'pendant  la  vidange  de  l'écluse  compliquerait  un  peu 
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la  manœuvre,  tandis  qu*il  est  bien  plus  simple  de  n'avoir  à 
s'occuper  que  du  tube  d'aval.  Mais  il  est  utile  de  donner  des 
indications,  sur  la  manière  de  faire  les  manœuvres,  pour 
toutes  les  circonstances  exceptionnelles  qui  peuvent  se  pré- 
senter. 

On  comprendra  mieux  maintenant  ce  que  j'ai  indiqué  plus 
haut,  relativement  aux  écluses  accolées  doubles.  Pour  une 
manœuvre  particulière  le  niveau  était  supposé  baissé  dans  le 
réservoir  de  communication,  entre  la  tête  de  la  machine  et  le 
bief  d'amont.  Or,  il  serait  utile,  pour  en  profiter  quand  on 
videra  celle  des  deux  écluses  qui  est  la  moins  haute,  de  rele- 
ver l'eau  en  la  faisant  passer  sous  le  tube  d'amont,  tant  que 
le  niveau  ne  sera  pas  remonté  dans  le  réservoir  dont  il  s'agit 
aussi  haut  que  l'eau  du  bief  supérieur.  Je  dois  dire  que  je 
compte  peu  sur  les  avantages  pratiques  pouvant  résulter  de 
la  manœuvre  particulière,  résultant  de  la  baisse  alternative, 
qui  peut  ainsi  être  produite  dans  ce  réservoir.  Mais  il  est 
d'autant  plus  intéressant  de  présenter  la  question  sous  toutes 
ses  faces,  qu'il  s'agit  d'appliquer  des  phénomènes,  entière- 
ment nouveaux,  que  l'usage  apprendra,  sans  doute,  à  em- 
ployer d'une  manière  plus  pratique. 

On  a  fait  à  l'écluse  de  l'Aubois  quelques  essais  d'une  ma- 
nœuvre assez  curieuse,  à  laquelle  il  est  à  regretter  que  je 
n'aie  pas  pensé  à  l'époque  où  il  y  avait  encore  autour  des 
extrémités  inférieures  des  tubes  mobiles  des  collerettes  dont 
j'ai  parlé  ci-dessus.  Il  est  vrai  qu'à  cette  époque  on  ne  savait 
pas  encore  amortir  comme  aujourd'hui  les  percussions  des 
tubes  sur  leurs  sièges;  or,  ces  collerettes  augmentaient  beau- 
coup ces  percussions.  J'ai  retrouvé  une  note  sur  les  expé- 
riences suivantes,  depuis  que  ce  qui  précède  est  imprimé. 

Après  avoir  équilibré  le  tube  d'amont,  de  manière  qu'il  re- 
monte de  lui-même  quand  il  est  rempli  d'eau,  on  lève  celui 
d'aval  qui  retombe  ensuite  de  lui-même,  en  temps  utile, 
comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus.  L'eau  monte  dans  les  deux 
tubes,  celui  d'amont  se  lève  et  l'eau  rentre  au  bief  supérieur 
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en  passant  principalement  au-dessous  de  lui.  On  conçoit  que, 
si  Feau  est  assez  descendue  à  la  fin  de  la  période,  il  retombe 
de  lui-même,  en  vertu  de  la  succion  résultant  de  ce  qu'il  re- 
vient de  l'eau  d*une  certaine  hauteur  du  bief  supérieur  dans 
récluse.  Quand  il  est  posé  sur  son  siège,  Teau  baisse  dans  les 
deux  tubes  verticaux,  plus  qu'elle  ne  ferait  s'il  n'y  avait  pas 
eu  de  force  vive  engendrée  dans  le  tuyau  de  conduite  par  la 
descente  du  liquide  revenant  ainsi  du  bief  d'amont. 

Si  donc  le  tube  d'aval  est  vidé  suffisamment  pour  être  re- 
levé par  son  contre  poids,  comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus, 
la  marchede  l'appareil  peutdevenir  entièrement  automatique, 
pendant  tout  le  temps  de  la  vidange,  jusqu'à  ce  que  le  tube 
d'aval  reste  levé  comme  on  a  expliqué,  relativement  à  d'autres 
manœuvres,  que  cela  doit  se  faire. 

Il  parait  que  ce  moyen  d'obtenir  une  marche  automatique, 
faisant  redescendre  dans  Técluse  une  partie  de  l'eau  relevée, 
n'est  pas  avantageux  pour  le  rendement,  d'autant  plus  qu'il 
faut,  pour  en  profiter  dans  les  premières  périodes,  qu'elles 
fassent  alors  baisser  l'eau  dans  l'écluse,  plus  que  pour  les 
manœuvres  ordinaires. 

On  a  vu  plus  haut  qu'à  l'époque  du  remplissage  on  pouvait 
aussi  se  servir,  pour  produire  une  force  de  succion,  du  retour 
d'une  partie  de  l'eau  relevée  dans  l'écluse.  Cette  manœuvre 
offre  donc  un  inconvénient  du  même  genre.  Aussi  je  n'entre 
dans  ces  détails  que  parce  qu'ils  ont  conduit  à  des  résultats 
bien  originaux.  Dans  l'application  de  principes  encore  si  peu 
connus,  il  est  intéressant  de  ne  rien  omettre,  ne  connaissant 
pas  le  degré  d'utilité  que  des  combinaisons  aussi  nouvelles 
pourront  avoir  dans  l'avenir,  surtout,  comme  je  l'ai  dit  pour 
les  manœuvres  de  remplissage,  quand  on  sera  plus  complè- 
tement fixé  sur  la  longueur  dont  on  peut  se  contenter  pour  le 
tuyau  de  conduite. 
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Expériences  sur  diverses  manœuvres  faites 
à  récluse  de  TAubois. 


Quand  on  vide  Técluse,  à  cause  de  la  pression  de  haut  en 
bas  sur  Tanneau  inférieur  du  tube  d'aval,  il  faut  d'abord 
faire  un  effort  assez  considérable  ;  mais  il  est  à  remarquer 
que  c'est  seulement  le  lofig  (Tun  chemin  très  court.  Dès  l'ins- 
tant où  ce  tube  est  un  peu  soulevé,  on  voit  s'écraser  la  co- 
lonne d'eau  qu'il  contient,  de  sorte  que  la  pression  exercée 
de  haut  en  bas  sur  cet  anneau  diminue  très  vite. 

On  conçoit  d'après  cela  que,  pour  manœuvrer  l'appareil 
avec  le  moins  d'effort  possible,  il  faut  un  certain  apprentis- 
sage qui  n'offre  d'ailleurs  aucune  difficulté.  Il  faut  tenir 
compte  pour  cet  apprentissage  de  ce  qu'à  l'instant  où  le  tube 
commence  à  se  soulever  il  s'échappe  de  l'eau  avec  une 
certaine  vitesse  entre  l'anneau  inférieur  de  ce  tube  et 
son  siège,  de  sorte  qu'il  est  convenable  que  le  premier  ef- 
fort soit  fait  le  plus  franchement  possible  à  cause  du  phéno- 
mène de  succion. 

Une  remarque  semblable  doit  être  faite  pour  le  tube 
d'amont.  Je  suppose  qu'on  se  serve  du  bassin  d'épargne  seu- 
lement comme  d'une  rigole  de  décharge. 

Quand  on  soulève  le  tube  d'amont  la  longue  colonne  li- 
quide du  tuyau  de  conduite  résiste  par  son  inertie  et  l'eau 
montant  très  vite  dans  les  deux  tubes  verticaux,  la  pression 
de  bas  en  haut  sur  l'anneau  extérieur  du  tube  d'amont  aug- 
mente rapidement.  Il  est  vrai  qu'au  premier  instant,  il  se 
produit  un  effet  de  succion  très  puissant  sous  cet  anneau,  à 
cause  de  la  vitesse  du  liquide.  Mais  l'expérience  a  appris, 
comme  pour  le  tube  d'aval  pendant  la  vidange,  qu'on  di- 
mmue  beaucoup  le  travail  nécessaire  pour  lever  le  tube 
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d*amont  pendant  le  remplissage,  en  faisant  d'abord  un  pre- 
mier effort  le  plus  franchement  possible^  parce  que  Teau  en 
montant  agit  au-dessous  de  Tanneau  de  ce  dernier  tube. 

Dans  Tun  et  l'autre  cas,  après  ce  premier  effort,  le  tube 
achève  de  se  lever  de  lui-môme  en  vertu  du  contrepoids  de 
son  balancier.  Il  y  a,  comme  on  voit,  un  petit  apprentissage 
à  faire  pour  l'un  et  l'autre  tube.  Mais,  dans  l'état  actuel  des 
choses,  on  peut  se  dispenser  de  soulever  avec  la  main  le  tube 
d'amont,  quand  on  se  sert  du  bassin  d'épargne  à  sections  ré- 
duites, comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus.  La  marche  automa- 
tique de  ce  tube,  à  partir  de  cette  levée,  ne  paraît  pas  dimi- 
nuer le  rendement,  quand  Tappareil  est  en  assez  bon  état 
pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  cause  d'arrêt.  Cependant  on  l'a  es- 
sayée jusqu'à  présent  seulement  pour  des  levées  de  ce  tube 
moindres  qu'elles  ne  peuvent  l'être  quand  il  ne  fonctionne 
pas  de  lui-même. 

Voici,  au  reste,  quelques  détails  sur  la  manœuvre,  pour  les 
cas  où  il  n'y  aura  pas  de  bassin  d'épargne.  On  lève  une  pre- 
mière fois  le  tube  d'amont,  et  on  le  laisse  se  baisser  lui-même. 
Le  tube  d'aval  se  lève  de  lui-même  par  suite  de  la  baisse  de 
l'eau  à  son  intérieur,  comme  on  l'a  expliqué  ci-dessus,  et 
comme  cela  est  expliqué  dans  le  dernier  rapport  de  M.  Vallès, 
puis  on  baisse  le  tube  d'aval  en  temps  utile.  Mais  je  dois 
ajouter  que,  dans  tous  les  cas,  il  a  été  trouvé  provisoirement 
utile,  pour  les  premières  périodes  à  l'écluse  de  l'Aubois, 
qu'une  corde  attachée  au  balancier  porte  à  son  extrémité 
inférieure  un  anneau  qu'à  chaque  période  on  accroche  à  une 
cheville.  Cette  corde  est  d'ailleurs  celle  dont  on  se  sert  pour 
faire  retomber  le  tube  d'aval  sur  son  siège. 

On  a  tout  le  temps,  même  dans  l'état  actuel  des  choses, 
d'aller  du  balancier  du  tube  d'aval  au  balancier  du  tube 
d'amont,  pour  lever  celui-ci  en  temps  utile,  jusqu'à  ce  qu'il 
se  lève  de  lui-même.  Cela  sera  encore  bien  plus  facile  quand 
on  aura  rapproché  les  extrémités  de  ces  balanciers,  comme 
je  l'ai  proposé  pour  les  autres  applications  ;  à  partir  de  l'ins- 
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tant  où  il  se  lève  de  lui-même,  son  mouvement  automatique 
est  établi,  et  Ton  n'a  plus  à  s'en  occuper. 

Quant  au  tube  d'aval  pour  les  premières  périodes  de  rem- 
plissage, il  faut  avoir  soin  de  détacher  Tan neau  dont  je  viens 
de  parler,  afin  que  ce  tube  se  lève  de  lui-même.  On  n'a,  au 
reste,  à  s'occuper  de  ce  décrochement  que  dans  les  premières 
périodes.  Pour  les  dernières,  il  n'est  pas  nécessaire  d'accro- 
cher ainsi  le  tube  d'aval  à  cause  des  pressions  résultant 
des  oscillations  remontantes.  Cette  manœuvre,  relative  à  ui\e 
opération  d'ailleurs  secondaire,  dont  on  peut  se  passer  sans 
beaucoup  d'inconvénient,  peut  être  simplifiée  d'une  manière 
intéressante,  quoique  je  ne  la  conseille  pas  encore  pour  la 
pratique. 

Il  suffît,  en  eflet,  afin  de  faire  retomber  le  tube  d'aval  sur 
son  siège,  de  lever  le  tube  d'amont,  ainsi  que  je  l'ai  expliqué 
ci-dessus,  pour  le  cas  où  l'on  veut  obtenir  une  marche  entiè- 
rement automatique  du  tube  d'aval  pendant  le  remplissage, 
ce  qui  a  d'ailleurs,  comme  je  l'ai  dit,  l'inconvénient  d'exiger  un 
certain  effort.  Alors,  il  n'est  pas  du  tout  nécessaire  d'accro- 
cher le  tube  d'aval. 

Je  dois  dire  que  cette  simplification  dans  la  manœuvre  di- 
minue un  peu  le  rendement  des  premières  périodes,  parce  que 
d'abord  il  faut  tenir  compte  de  la  bouffée  d'eau  qui  tombe 
dans  le  bassin  d'épargne  pour  opérer  cette  succion,  puis 
de  ce  que  les  tubes  verticaux  sont  ensuite  remplis  en  entier, 
par  de  l'eau  tombant  du  bief  d'amont^  d'une  hauteur 
moyenne  égale  à  la  moitié  de  la  chute  de  Técluse,  tandis  que 
dans  l'autre  manœuvre,  on  profite,  pour  les  remplir,  de  l'os- 
cillation ascendante  en  retour. 

Quand  on  veut  commencer  un  premier  remplissage  en  ti- 
rant de  l'eau  du  bassin  d'épargne  à  sections  réduites,  l'eau  y 
étant  d'abord  au  niveau  du  bief  d'aval,  ce  bassin  doit  avoir 
assez  de  profondeur.  Il  faut,  en  effet,  qu'on  ne  le  vide  pas  en 
entier  (comme  cela  arrive  en  ce  moment  à  l'écluse  de  l'Au- 
bois,  lorsqu'on  fait  cette  manœuvre  particulière),  bien  avant 
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qu'on  ait  retiré  du  bassin  d'épargne  tout  ce  qu'on  pourrait  en 
retirer  s'il  était  plus  profond.  C'est  surtout  quand  on  fait  un 
premier  remplissage,  qu'on  s'aperçoit  qu'il  aurait  été  à  désirer 
que  la  chambre  du  tube  d'aval  communiquât  avec  le  bassin 
d'épargne  par  un  passage  plus  large. 

Dans  l'état  actuel  des  choses  à  cette  écluse,  on  voit  la  sur- 
face de  l'eau  s'infléchir  dans  ce  passage,  en  général  pour  les 
manœuvres  de  remplissage  ;  de  sorte  que  l'eau  à  épuiser  par 
l'appareil  est  réellement  à  une  profondeur  plus  grande  que 
cela  ne  serait  nécessaire,  si  le  passage  dont  il  s'agit  avait  des 
dimensioDs  plus  considérables,  soit  qu'il  y  ait  un  bassin 
d'épargne,  soit  qu'on  se  serve  d'une  rigole  de  décharge. 

Pour  les  premiers  essais,  il  avait  été  prudent  de  réduire  les 
dimensions  de  ce  passage,  afin  d'augmenter  la  solidité  de  la 
chambre  du  tube  d'aval,  parce  qu'on  ne  savait  pas  comme 
aujourd'hui  modérer  les  percussions  de  ce  tube  sur  son  siège. 

On  a  pris  des  précautions  dont  on  n'aura  plus  à  s'occuper 
pour  des  applications  ultérieures.  On  avait  d'ailleurs  à  varier 
les  expériences  sur  des  phénomènes  nouveaux,  dont  on  ne 
connaissait  pas  bien  la  puissance. 

Quoique  le  coude  arrondi  ne  soit  pas  sou^  le  tube  d'amont, 
comme  il  serait  utile  que  cela  fût  pour  les  grandes  oscilla- 
tions initiales  et  finales,  j'ai  fait  quelques  expériences  sur  une 
manœuvre  pour  laquelle,  pendant  le  remplissage  de  l'écluse, 
on  ne  lève  pas  du  tout  le  tube  cT amont  qu'on  ne  lève  pas  non  plus 
pour  la  vidange.  Le  tube  d'aval  fonctionne  au  commence- 
ment de  la  vidange,  comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus,  pour 
un  bassin  d'épargne,  avant  la  grande  oscillation  finale  de  dé- 
charge. La  seule  différence  consiste  en  ce  que,  au  lieu  d'a- 
chever de  vider  ce  bassin,  quand  on  remplit  l'écluse  au  moyen 
des  périodes  de  l'appareil,  on  se  contente  de  produire  une 
grande  oscillation  initiale  de  remplissage,  puis  on  lève  les 
ventelles  de  la  porte  d'amont.  Dans  l'état  actuel  des  choses, 
les  sections  du  bassin  d'épargne  sont  encore  un  peu  trop 
grandes  pour  que  le  niveau  de  l'eau  y  redescende  jusqu'à 


Digitized  by 


Google 


—  461  — 

celai  du  bief  d'aval  par  cette  grande  oscillation,  sans  doute 
parce  que  le  coude  arrondi  n'est  pas  sous  le  tube  d'aval.  Ce- 
pendant les  différences  de  ces  niveaux  ne  sont  pas  assez 
grandes  pour  empêcher  d'obtenir  un  rendement  qui,  bien  que 
diminué  dans  cette  manœuvre  simplifiée,  n'est  cependant  pas 
sans  importance.  Je  reviendrai  ultérieurement  sur  ce  détail. 
J*estime  que,  pour  le  remplissage  du  sas,  on  doit  épargner 
environ  un  huitième  de  Téclusée  de  plus,  quand  on  emploie 
le  jeu  des  deux  tubes,  au  lieu  de  se  contenter  de  cette  ma- 
nœuvre. Elle  permettrait  au  besoin  de  supprimer  toute  chance 
de  filtration  par  le  tube  d'amont  qui  pourrait  être  fixé  d'une 
manière  définitive  ;  mais  il  faudrait  conserver  les  ventelles 
des  portes  d'amont.  Or,  il  y  a  lieu  d'espérer  qu'il  vaudra 
mieux  pouvoir  supprimer  les  ventelles  ou  les  calfater  de  ma- 
nière à  ne  s'en  servir  que  dans  des  circonstances  exception- 
nelles. 


Expériences  sur  les  deux  tubes  conduits  l'un 
par  l'autre. 

Je  vais  donner  la  description  d'une  manœuvre  qui  peut 
aussi  avoir  ses  avantages  et  a  été  même  remarquée  particu- 
lièrement par  un  ingénieur  des  ponts  et  chaussées.  Les  deux 
tubes  sont  alors  conduits  l'un  par  l'autre.  Pour  cette  ma- 
nœuvre, on  renoncerait  à  se  servir  d'un  bassin  d'épargne. 

J'ai  fai  lever  le  tube  d'aval.  Une  corde  attachée  à  son  ba- 
lancier et  passée  sous  une  poulie  fixe  attachée  à  un  pieu 
enfoncé  au-dessous  de  lui  dans  le  sol,  passait  ensuite  sous  une 
autre  poulie  fixe  attachée  à  un  pieu  enfoncé  dans  le  sol  sous 
le  balancier  d'amont.  L'autre  extrémité  de  cette  corde  a  été 
attachée  à  ce  dernier  balancier,  de  manière  que  les  deux 
balanciers  ont  pu  agir  l'un  sur  l'autre.  On  a  modifié  les  contre- 
poids, de  manière  que  chaque  tube  serait  toujours  de  lui- 
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même  retombé  sur  son  siège,  si  la  corde  passant  sous  ces 
deux  poulies  fixes  n'avait  pas  existé.  Il  en  est  résulté  que 
lorsqu'on  a  levé  un  des  deux  tubes,  l'autre  est  retombé  de 
lui-même  en  tenant  cette  corde  tendue. 

Quand  on  lève  le  tube  d'amont,  le  tube  d'aval  redescend 
ainsi  de  lui-même.  Il  se  présente  alors  un  effet  intéressant, 
dont  j'ai  fait  répéter  l'observation  par  M.  Meunier,  garde  du 
canal.  Quoique  la  colonne  liquide  contenue  entre  les  deux 
tubes  mobiles  n'ait  qu'une  petite  longueur  développée,  cette 
longueur  est  suffisante  pour  résister  par  son  inertie  à  l'eau 
d'amont,  qui  se  précipite  en  bouillonnant  dans  le  tube 
d'amont^  de  manière  qu'on  a  le  temps  de  laisser  baisser  le  tube 
d'aval  complètement  avant  qu'une  bouffée  d'eau  sensible  soit 
passée  au-dessous  de  lui  au  niveau  d'aval.  Il  en  a  été  du 
moins  ainsi  quand  le  tube  d'aval  n'a  été  levé  qu'à  la  moitié 
environ  de  la  hauteur  de  sa  plus  grande  course  qui  était  de 
0",71.  On  n'apercevait  même  alors  aucune  bouffée  d'eau  en 
aval. 

Quand  on  a  répété  l'expérience  avec  une  levée  complète  de 
ce  tube,  M.  Meunier  a  remarqué  le  passage  au  bief  d'aval 
d'une  bouffée  efeau^  d'ailleurs  très  petite  par  rapport  à  celle 
qu'il  avait  observée  pendant  la  marche  automatique  du  tube 
d'aval,  en  remarquant  surtout  l'effet  de  la  première  période. 
Je  ferai  observer  au  reste  que  l'apparition  de  cette  très  petite 
quantité  d'eau  n'aurait  peut-être  même  pas  eu  lieu,  si  la  pou- 
lie fixe,  disposée  au-dessous  du  balancier  d'amont,  avait  été 
mise  où  elle  aurait  dû  être,  inmiédiatement  au-dessous  de  ce 
balancier,  au  lieu  d'être  alors  beaucoup  trop  à  gauche,  ce  qui 
faisait  tirer  la  corde  d'une  manière  désavantageuse.  Je  ferai 
remarquer  aussi  que,  dans  le  cas  où  l'on  ferait  conduire  les 
deux  tubes  l'un  par  l'autre,  il  vaudrait  beaucoup  mieux  le 
faire  au  moyen  (Tun  balancier  intermédiaire  et  supprimer  les 
deux  balanciers  existants. 

Mais  je  me  propose  seulement  de  rendre  compte  de  l'essai 
provisoire  fait  au  moyen  de  ce  qui  existait  à  l'écluse  de  l'Au- 
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bois.  Le  même  homme  a  fait  fonctionner  Tappareil  à  lui  seul 
pour  le  remplissage  et  pour  la  vidange  de  Técluse  ;  il  a  eu 
cependant  plus  de  peine  que  pour  les  manœuvres  précitées  ; 
mais  cela  doit  provenir  en  partie  de  ce  qu'une  des  poulies 
était  mal  posée,  ou  même  de  ce  qu'on  employait  des  poulies 
fixes  au  lieu  d*un  balancier  intermédiaire  pour  faire  conduire 
les  deux  tubes  Tun  par  Tautre. 

Il  est  au  reste  bien  évident  que,  si  les  diamètres  des  tubes 
mobiles  étaient  les  mêmes  que  ceux  des  arêtes  inférieures  de 
leurs  anneaux,  ce  qui  n'aurait  aucun  inconvénient  si  Ton  re- 
nonçait à  toute  marche  automatique,  comme  cela  supprime- 
rait presque  entièrement  la  pression  hydrostatique  à  vaincre, 
sauf  ce  qui  resterait  sur  Ja  petite  bande  de  pénétration  dans  le 
caoutchouc,  la  peine  que  Ton  aurait  à  lever  les  tubes  serait 
considérablement  diminuée.  Il  est  clair  que  pour  cette  ma- 
nœuvre on  n'aurait  pas  à  se  préoccuper  de  l'anneau  employé 
pour  faire  de  lui-même  lever  le  tube  d'aval  directement  con- 
duit par  l'autre. 

Il  restait,  il  est  vrai,  à  examiner  les  effets  de  la  succion  de 
l'eau  sur  les  anneaux  inférieurs  des  deux  tubes^  puisqu'ils 
doivent  se  trouver  en  même  temps  séparés  de  leurs  sièges 
dans  cette  manœuvre.  J'ai  déjà  dit  comment  les  choses  se 
passent  relativement  à  la  première  levée  du  tube  d'amont. 
J'ai  fai  mettre  les  deux  balanciers  horizontaux,  de  manière 
que  les  deux  tubes  fussent  levés  à  la  même  hauteur  au-dessus 
de  leurs  sièges.  Alors  l'eau  du  bief  d'amont  s'est  écoulée  en 
même  temps  sous  les  deux  tubes,  qui  sont  restés  pendant  un 
certain  temps  à  peu  près  à  la  même  hauteur.  Le  tube  d'amont 
a  cependant  fini  par  descendre  un  peu,  en  soulevant  l'autre. 
Je  ne  tire  aucune  conclusion  de  ce  fait  quant  à  la  comparai- 
son des  forces  de  succion,  pour  les  deux  tubes  mobiles,  ce 
résultat  pouvant  provenu*  de  quelques  circonstances  particu- 
lières que  je  n'ai  pas  notées.  En  définitive  il  ne  parait  pas  que 
les  deux  forces  de  succion,  agissant  en  sens  contraire  et  se 
contrebalançant  plus  ou  moins  par  conséquent,  puissent  être 
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un  obstacle  sérieux  à  la  manœuvre,  et  dans  tous  les  cas,  il 
n'en  reste  pas  moins  évident  que  les  efforts  nécessaires  pour 
la  manœuvre  seront  très  diminués,  quand  il  n'y  aura  plus  de 
différence  entre  les  diamètres  des  tubes  mobiles  et  ceux  des 
arêtes  inférieures  de  leurs  anneaux. 

Dans  la  manœuvre  des  tubes,  agissant  ainsi  Tun  sur  l'autre, 
on  perdrait  à  chaque  période  toute  la  quantité  d'eau  conte- 
nue dans  ces  deux  tubes  verticaux,  si  les  choses  étaient  dis- 
posées comme  à  Técluse  de  TAubois  ;  de  sorte  qu'il  n'y  a  pas 
lieu,  en  ce  moment,  d'y  faire  des  expériences  complètes  sur  le 
rendement  de  cette  manœuvre,  il  faudrait  pour  cela  disposer 
dans  chacun  des  tubes  des  pièces  verticales  fixes,  ayant  pour 
but  d'occuper  la  place  d'une  grande  partie  de  l'eau  dont  il 
s'agit,  tout  en  laissant  assez  d'espace  libre  autour  d'elles  pour 
éviter  les  coups  de  bélier  et  pour  qu'il  n'en  résulte  pas  des 
causes  d'engorgement.  Il  est  probable  qu'au  moyen  de  cette 
disposition,  on  augmenterait  le  rendement,  parce  qu'on  sup- 
primerait la  plus  grande  partie  des  oscillations  ei>  retour  qui, 
dans  l'état  actuel  des  choses,  augmentent  d'ailleurs  la  durée 
de  la  manœuvre.  Au  moyen  de  ces  dispositions,  quand  on 
vide  l'écluse,  l'eau  relevée  au  bief  supérieur,  au  lieu  de  ver- 
ser au  sommet  des  tubes,  rentre  au-dessous  du  tube  damont. 
11  y  a  lieu  d'espérer  qu'en  la  faisant  rentrer  ainsi  par  un  grand 
orifice,  il  y  aura  plus  d'avantages  qu'à  la  faire  verser  au 
sommet  des  tubes.  C'est  d'ailleurs  un  détail  à  étudier  par 
expérience. 

Il  faut,  en  définitive,  pour  faire  rentrer  l'eau  au  bief  supé- 
rieur par  un  espace  annulaire,  soit  au  sommet  des  tubes, 
soit  au-dessous  de  celui  d'amont,  donner  à  cette  eau  cer- 
taines vitesses  d'autant  plus  grandes  que  la  somme  des  es- 
paces annulaires  par  où  elle  passera  sera  moindre.  Or,  si  le 
liquide  rentre  seulement  sous  le  tube  d'amont,  ce  sera  par 
un  seul  orifice  annulaire.  Il  est  donc  convenable  que  ce  der- 
nier, s'il  a  le  même  diamètre  que  les  sommets  des  tubes,  ait 
une  hauteur  plus  grande    que  l'épaisseur  de  chacune  des 
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tranches  d'eau  annulaires  qui  sortiraient  au  sommet  des  tubes 
verticaux  dans  la  manœuvre  ordinaire.  On  voit  qu'il  est  utile,  à 
ce  point  de  vue,  que  le  tube  d'amont  ou  la  pièce  qui  en  tiendra 
lieu,  si  Ton  substitue  aux  tubes  mobiles  des  tubes  dont  la 
partie  supérieure  soit  fixe,  la  partie  inférieure  étant  une 
vanne  cylindrique  ou  une  soupape  de  Gornwall,  se  lève  assez 
haut  afin  de  laisser  alternativement  libre  un  orifice  annulaire 
d'une  hauteur  convenable.  11  est  d'ailleurs  à  remarquer,  soit 
qu'on  fasse  verser  Teau  par  le  sommet  des  tubes,  soit  qu'on  ne 
la  laisse  entrer  au  bief  supérieur  que  sous  le  tube  d'amont,  en 
prolongeant  assez  le  tube  d'aval  pour  qu'elle  ne  jaillisse  pas 
à  son  sommet,  que  la  colonne  ascensionnelle  dans  le  tube 
d'amont  sera  employée  plus  ou  moins  bien  à  produire  un 
exhaussement  d'où  résultera  de  la  Vitesse  d'évacuation  laté- 
rale. En  résumé,  l'économie  de  la  force  vive,  dans  cette  éva- 
cuation latérale,  dépendra  de  la  hauteur  à  laquelle  on  pourra, 
dans  la  pratique,  lever  le  tube  d'amont  ainsi  conduit  par  le 
tube  d'aval. 

Il  est  bien  à  remarquer  qu'après  les  premiers  essais,  dans 
les  manœuvres  que  j'ai  fait  exécuter  à  l'écluse  de  l'Aubois 
pour  le  remplissage,  soit  au  moyen  de  la  marche  automatique 
du  tube  d'aval,  soit  en  baissant  ce  tube  à  bras  d'homme,  soit 
en  le  faisant  manœuvrer  en  même  temps  que  le  tube  d'amont, 
ces  deux  tubes  étant  alors  conduits  l'un  par  l'autre,  comme 
je  viens  de  l'expliquer,  j'ai  toujours  tenu  à  ce  que  le  tube 
d'aval  se  levât  en  temps  utile,  indépendamment  du  degré  d'at- 
tention de  r homme  qui  fait  la  manœuvre.  Il  en  est  résulté  que 
l'air  n'a  pu  s'introduire  dans  le  grand  tuyau  de  conduite  ;  de 
sorte  que  des  employés  du  canal,  ayant  été  mis  successive- 
ment en  observation  près  de  la  porte  d'aval  de  l'écluse,  ont 
remarqué  que  l'eau  y  arrivait  comme  par  un  écoulement  or- 
dinaire, il  sufQsaitdès  lors  pour  empêcher  les  bateaux  d'avoir 
un  mouvement  de  va-et-vient  gênant,  dans  le  sens  de  la  lon- 
gueur de  l'écluse,  de  prendre  quelques  précautions  faciles, 
en  resserrant  les  cordages  à  mesure  que  le  bateau  s'élevait 
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dans  le  sas.  J'ai  d'ailleurs  indiqué  ci-dessus  d'autres  moyens 
d'éviter  ce  mouvement.  Quant  à  la  manœuvre  au  moyen  de 
deux  tubes  conduits  l'un  par  l'autre,  il  est  à  remarquer  que 
l'un  doit  toujours,  si  Ton  veut,  rester  levé  quand  l'autre  est 
baissé,  parce  que  si  l'écluse  est  pleine,  le  tube  d'amont  peut 
rester  levé,  et  que,  si  elle  est  vide,  le  tube  d'aval  peut  ne  pas 
redescendre.  Cela  est  même  avantageux  à  certains  égards 
pour  diminuer  la  résistance  à  l'entrée  et  à  la  sortie  des  grands 
bateaux  chargés. 


Expériences  relatives  aux  variations  des  ni- 
veaux dans  le  bief  d'amont  et  dans  le  sas. 


Dans  les  premières  expériences  faites  à  l'écluse  de  l'Aubois, 
les  sommets  des  tubes  verticaux  étaient  à  la  même  hauteur. 
Mais  comme  le  bief  d'amont  est  très  court,  les  variations  du 
niveau  sont  aussi  fréquentes  qu'exceptionnelles.  On  ne  put 
se  contenter,  après  un  certain  nombre  d'expériences,  de  don- 
ner à  ces  sommets  une  hauteur  de  O^jlO  à  0",15  au-dessus 
des  niveaux  les  plus  ordinaires  de  ce  bief.  Il  arrivait  assez 
souvent  que  l'extrémité  supérieure  du  tube  d'aval  était  at- 
teinte par  les  corps  flottants,  qui  venaient  engorger  l'espace 
annulaire  compris  entre  ce  tube  et  sa  cheminée,  de  manière 
à  gêner  la  manœuvre. 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  on  exhaussa  de  0™,30  le 
sommet  des  deux  tubes  et  la  cheminée  du  tube  d'aval.  Par  ce 
moyen,  l'engorgement  fut  diminué  au  point  de  vue  de  sa 
fréquence,  mais  les  variations  de  ce  bief  se  présentent  dans 
des  conditions  tellement  insolites  qu'on  n'en  fut  pas  complè- 
tement débarrassé.  Le  seul  parti  à  prendre  pour  faire  dispa- 
raître cet  inconvénient  consista  à  empêcher  les  corps  flottants 
d'atteindre  le  haut  du  tube  d'aval,  en  tenant  le  sommet  du 
tube  d'amont  plus  bas  que  celui  du  premier.  La  différence  de 
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hauteur  qu'on  adopta  |fut  de  0*^,15.  On  était  d'ailleurs  libre 
de  faire  varier  la  hauteur  du  niveau  dans  le  bief  d'amont,  de 
manière  à  étudier  les  effets  de  diverses  manœuvres. 

Pour  se  rendre  compte  du  rendement  d'une  manière  con- 
venable, quelques  observations  sont  nécessaires.  On  arrive 
en  effet  à  des  résultats  assez  singuliers,  tels  que  celui-ci.  Il 
semble  au  premier  aperçu  qu'on  pourrait  diminuer  bien  plus 
encore  qu'on  ne  l'a  fait  le  nombre  des  périodes  de  vidange, 
en  laissant  écouler  beaucoup  plus  d'eau  au  bief  d'aval  dans 
les  premières  périodes.  Mais  en  abaissant  ainsi  le  niveau 
dans  l'écluse,  on  a  augmenté  réellement  la  hauteur  à  laquelle 
l'eau  devait  être  relevée  au-dessus  du  niveau  où  elle  y  était 
puisée,  et  d'ailleurs  on  a  considérablement  augmenté  le  tra- 
vail en  résistances  passives.  Aussi,  en  débitant  beaucoup  plus 
d'eau  au  bief  d'aval  dans  chacune  des  premières  périodes 
qu'on  ne  l'avait  fait  d'abord  on  n'a  pas  sensiblement  augmenté 
la  quantité  d'eau  relevée  par  chacune  d'elles. 

Il  résultait  déjà  des  expériences  de  M.  l'ingénieur  en  chef  de 
Marne,  faites  en  1869  à  l'écluse  de  l'Aubois,  qu'on  y  augmen- 
tait d'une  manière  sérieuse  le  rendement  en  multipliant 
les  périodes,  du  moins  dans  des  limites  dont  je  parlerai  plus 
loin.  Gela  s'accorde  aussi  avec  mes  recherches  antérieures  et 
avec  le  résultat  théorique,  auquel  j'ai  été  conduit  par  le  cal- 
cul différentiel.  En  augmentant  le  nombre  des  périodes,  on  a 
diminué  la  quantité  dont  le  niveau  de  l'écluse  varie  pour  cha- 
cune d'elles. 

J'ai  essayé  d'augmenter  aussi  considérablement  les  quan- 
tités d'eau  débitées  dans  les  premières  périodes  de  remplis- 
sage. Mais  le  bassin  de  communication,  entre  la  tète  de  la 
machine  et  le  bief  supérieur,  n'a  pas  d'assez  grandes  dimen- 
sions pour  que  cette  étude  puisse  être  variée  comme  pendant 
la  vidange  de  l'écluse.  L'orifice  de  communication  entre  ce 
réservoir  et  le  bief  d'amont  n'est  pas,  à  cause  de  la  disposi- 
tion des  lieux,  aussi  grand  que  je  l'aurais  désiré.  La  partie 
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de  ce  bassin,  où  l'eau  descend  jusqu'au  siège  du  tube  d'amont, 
a  une  section  encore  bien  moindre  que  sa  surface  totale. 

J'ai  observé  un  effet  qui  n'avait  pas  été  prévu  pour  le  cas 
où  le  tube  d'amont  est  resté  levé  trop  longtemps.  Le  tube 
d'aval  s'est  levé  de  lui-même  avant  que  l'autre  fût  descendu, 
ce  qui  était  évidemment  une  mauvaise  condition.  L'eau,  bais- 
sant dans  ce  petit  bassin  supérieur,  la  nappe  liquide  s'inflé- 
chissait sur  la  partie  la  plus  profonde,  dont  je  viens  de  parler, 
qui  entourait  le  tube  d'amont.  Le  niveau  de  l'eau  s'y  trouvait 
par  suite  assez  bas,  pour  que  le  tube  d'aval  se  levât  de  lui- 
même,  comme  s'il  y  avait  eu  une  oscillation  descendante. 

Il  y  a  lieu  de  penser  qu'avec  un  bassin  d'amont  de  dimen- 
sions suffisantes,  on  profiterait  de  l'évasement  graduel  de  la 
bouche  du  tuyau  près  de  l'écluse,  pour  augmenter  pendant 
le  remplissage  du  sas,  bien  plus  qu'à  l'époque  de  la  vidango, 
les  quantités  d'eau  débitées  dans  les  premières  périodes. 
Déjà  il  résulte  des  expériences  faites  à  l'écluse  de  l'Aubois 
que  cet  évasement,  qui  n'avait  pas  été  essayé  dans  les  expé- 
riences antérieures  répétées  par  les  premières  commissions 
d'ingénieurs  des  ponts-et-chaussées,  sur  ce  système  d'écluses, 
change  l'état  de  la  question.  En  effet,  l'épargne  est  devenue 
plus  grande  pour  le  remplissage  que  pour  la  vidange  du  sas, 
ce  qui  était  précisément  le  contraire  avant  ce  perfectionne- 
ment, et  de  plus  le  nombre  des  périodes  a  été  moindre  pour 
la  première  opération  que  pour  la  seconde,  le  bassin  d'épar- 
gne étant  dans  les  deux  cas  employé  seulement  comme  rigole 
de  communication  avec  le  bief  d'aval. 

Je  reviendrai  ultérieurement  sur  Tinfluence  de  cette 
bouche  évasée  dans  les  grandes  oscillations  initiales  et  finales 
et  sur  les  limites  des  quantités  d'eau  qu'il  est  convenable  de 
débiter  soit  pour  remplissage,  soit  pour  la  vidange,  afin  d'ob- 
tenir le  maximum  de  rendement. 
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Disposition  de  l'appareil  ayant  un  seul  tube 
vertical  avec  deux  parties  mobiles  et  un  seul 
coude  qui  est  arrondi. 

Dans  ma  note  précitée  du  14  décembre  1844,  j'avais  conçu 
ces  écluses  à  colonnes  liquides  oscillantes  d'une  manière 
beaucoup  plus  simple.  Il  est  intéressant  de  signaler  cette 
première  forme,  pour  le  cas  où  Ton  reconnaîtrait  que  rem- 
ploi des  grandes  vannes  cylindriques,  ou  des  soupapes  de 
Gornwall,  ne  donnerait  pas  lieu  à  trop  de  difficultés  pour 
Tusage  dont  il  s'agit. 

Il  n'y  aurait  qu'un  seul  tube  vertical,  ayant  deux  parties 
mobiles.  L'une  serait  le  tube  d'amont,  l'autre,  disposée  en 
dessous,  mettrait  alternativement  le  grand  tuyau  de  conduite 
en  communication  avec  le  bief  d'aval.  Le  système  n'aurait 
qa*un  seul  coude,  placé  au-dessous  du  siège  de  cette  vanne 
ou  soupape  annulaire,  tenant  lieu  de  tube  d'aval.  Ce  coude 
pourrait  être  arrondi.  Si  d'ailleurs  on  craignait  d'augmenter 
la  profondeur  des  fondations,  il  pourrait  être  disposé  comme 
celui  du  tube  d'aval  de  la  planche  YI,  et  même  n'avoir 
aucun  arrondissement  intérieur.  On  y  mettrait  au  besoin 
des  lames  courbes  concentriques,  pour  diminuer  la  résistance 
de  Teau^  comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus.  La  section  du 
tuyau  de  conduite  étant  très  grande,  il  ne  parait  pas  qu'on 
ait  à  se  préoccuper  beaucoup  des  engorgements  qui  pourraient 
résulter  des  herbes  sur  ces  lames,  si  elles  étaient  trop  près  les 
unes  des  autres. 

Si  le  tube  d'amont,  comme  celui  que  je  proposais  dans 
l'ancienne  note  dont  il  s'agit,  au  lieu  d'être  d'une  seule 
pièce,  était  formée  de  deux  parties  dont  la  plus  élevée  serait 
fixe,  l'autre  étant  une  vanne  cylindrique  ou  une  soupape  an- 
nulaire, on  pourrait  évaser  la  première,  de  façon  à  favoriser 
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récoulement  de  Teau  au  sommet,  à  peu  près  comme  si  elle 
sortait  par  deux  tubes.  On  jouirait  de  Tavantage  de  ne 
pas  avoir  un  coude  brusque  sous  Tun  des  tubes  précités.  On 
pourrait  d'ailleurs,  pour  éviter  de  perdre  autant  de  force 
vive  après  les  premières  oscillations  en  retour,  disposer  une 
pièce  centrale  fixe  permettant  de  graduer  convenablement 
les  sections.  On  laisserait  au  pourtour  extérieur  du  sommet  Tes- 
pace  annulaire  convenable  pour  le  dégagement  dePeau  relevée 
au  bief  supérieur.  On  pourrait  aussi  profiter  de  cette  disposition 
pour  augmenter  au  besoin,  pendant  la  vidange,  les  pre- 
mières oscillations  en  retour.  Mais  comme  cela  diminuerait, 
pendant  le  remplissage,  les  hauteurs  des  oscillations  remon- 
tantes, je  ne  fais  qu'indiquer  ce  détail  secondaire  pour  le  cas 
où  Ton  se  servirait,  comme  ci-dessus,  d'un  bassin  d'épargne 
facilitant  la  marche  automatique  des  périodes  de  remplis- 
sage. 

Il  est  à  remarquer  qu'au  moyen  de  ces  vannes  cylindriques 
ou  soupapes  annulaires,  on  pourrait  obtenir  une  marche  au- 
tomatique partielle,  en  vertu  des  mêmes  principes  que  pour 
les  tubes  mobiles  précités.  Il  suffirait  de  disposer  à  leur  ex- 
trémité inférieure,  extérieurement  pour  celle  d'amont,  inté- 
rieurement pour  celle  d'aval,  des  anneaux  ayant  les  pro- 
priétés dont  j'ai  parlé  ci-dessus.  Celle  qui  tiendrait  lieu  du 
tube  d'aval  pourrait,  lorsqu'elle  se  soulèverait,  entrer  dans 
l'autre,  un  seul  tube  serait  vidé  ou  rempli. 

La  durée  des  oscillations  en  retour,  si  elles  ne  se  font  que 
dans  un  seul  tube,  comme  je  viens  de  l'expliquer,  sera  dimi- 
nuée selon  les  lois  exposées  dans  la  première  partie  de  cet 
ouvrage.  Il  en  résultera  une  économie  de  temps  et  même  de 
force  vive,  parce  que  les  vitesses  pourront  être  moindres, 
ainsi  que  je  l'expliquerai  plus  loin. 

Cette  disposition  aurait  aussi  l'avantage  de  permettre  de 
supprimer  un  bout  du  tuyau  de  conduite  entre  les  deux  tubes 
verticaux.  L'eau  contenue  dans  ce  bout  de  tuyau  devant 
être  alternativement  mise  en  mouvement  ou  réduite  au  repos. 
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c*est  une  cause  de  perte  de  force  vive  qn^il  serait  convenable 
de  pouvoir  éviter,  quelque  peu  importante  qu*elle  soit.  On 
remarquera  aussi  quHl  en  résulterait  une  simplification  dans 
les  constructions.  On  n'aurait  plus  à  s'occuper  de  tout  ce  qui, 
à  recluse  de  TAubois,  est  relatif  à  la  chambre  du  tube  d'aval 
et  à  sa  cheminée. 

Voici  la  pièce  justificative  de  1844  dont  je  viens  de  parler 
et  où  Ton  indique  plus  spécialement,  d'ailleurs,  comment 
sont  séparés  les  deux  biefs.  Je  la  reproduis  textuellement, 
parce  qu'on  peut  voir,  d'après  ce  que  j'ai  dit  ci-dessus^  en 
quoi  consistent  les  petites  modifications  qu'il  y  aurait  lieu  d'y 
faire.  J'ajouterai  seulement  que  la  vanne  cylindrique,  ou  le 
tube  vertical  mobile  disposé  de  manière  à  éviter  les  coups  de 
bélier  d'une  grande  colonne  liquide,  se  trouve  dans  la  qua- 
trième partie  de  mon  Mémoire  sur  les  oscillations  de  l'eau 
dans  les  tuyaux,  présentée  à  l'Académie  des  sciences,  le  7  sep- 
tembre 1867.  Le  tube  vertical  mobile  a  d'ailleurs  été  signalé 
dans  un  de  mes  Mémoires  publié  en  1838  par  les  Annales  des 
mines.  Il  s'agissait  précisément,  dans  ce  dernier  Mémoire, 
d'un  appareil  que  je  proposais  pour  vider  un  sas  d'écluse,  en 
relevant  nue  partie  de  l'eau  au  bief  supérieur,  appareil  qui  a 
depuis  été  modifié,  comme  je  l'explique  dans  cet  ouvrage. 

c  J'ai  communiqué  à  la  Société  Philomath ique,  le  3  août  et  le 
t\  décembre  1839,  une  machine  élévatoire  à  une  seule  soupape 
dont  j^ai  exécuté  un  modèle  fonctionnant,  qui  est  au  cabinet  de 
TEcole  polytechnique,  et  dont  l'objet  spécial  était  de  vider  un  sas 
d'écluse  en  relevant  une  partie  de  l'eau  dans  le  canal  supérieur, 
ainsi  que  cela  est  bien  spécifié  dans  les  deux  notes  qui  ont 
été  publiées  par  le  journal  ÏInstitut,  Le  19  février  1842, 
j'ai  communiqué  à  la  Société  une  modification  importante  du 
même  appareil  pour  la  soupape  duquel  je  recommande  l'emploi 
d'ane  espèce  de  vanne  cylindrique  ou  soupape  de  Gornwall^ 
qaand  la  machine  a  un  diamètre  considérable.  Une  note  est  éga- 
lement insérée  dans  V Institut,  L'objet  de  celle  que  je  dépose  au- 
jourd'hui est  de  faire  remarquer,  ce  qui  n'a  peut-être  pas  été  assez 
bien  indiqué,  que  le  même  appareil  peut  servir,  pendant  la  rentrée 
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de  Teau  da  canal  supérieur  dans  Técluse,  à  faire  également  rentrer 
la  quantité  d'eau  qui  était  descendue  dans  le  canal  inférieur,  sauf 
les  pertes  de  force  Tive  auxquelles  il  faut  s'attendre,  dans  toute 
espèce  de  système  hydraulique.  Il  suffit  de  prolonger  en  amont  un 
des  murs  latéraux  de  Técluse  à  l'extrémité  duquel  sera  un  mur  de 
barrage.  Je  suppose  que  le  tuyau  horizontal  de  la  machine  parte 
de  l'extrémité  d'aval  du  sas  et  parvienne  jusqu'à  l'extrémité  de  ce 
mur  prolongé,  en  s'enfonçant  sous  Teau  du  bief  inférieur.  A  cette 
extrémité  oii  il  se  relève  verticalement,  se  trouve  la  vanne  cylin- 
drique dont  la  disposition  est  décrite  dans  la  note  du  i  9  février  1842. 
Or,  je  dis  que  cette  vanne  ou  soupape  annulaire  peut  atteindre  le 
double  but  de  soupape  d'évacuation  pendant  que  l'écluse  se  vide  et 
de  soupape  d'aspiration  pendant  qu'elle  se  remplit.  En  effet,  sur  le 
fond  d'une  cloison  conique  disposée  au-dessus  de  cette  vanne  et 
qui  sépare  les  deux  biefs,  se  trouve  une  seconde  vanne  cylin- 
drique ou  soupape  annulaire,  fermée  pendant  tout  le  temp<$  où 
l'écluse  se  vide,  de  manière  à  former  une  partie  de  la  paroi  de  ce 
qui  est  alors  un  tuyau  d'ascension  où  l'eau  monte  en  temps  conve- 
nable^ comme  on  l'a  expliqué,  à  l'époque  où  la  soupape  plongée  se 
ferme  par  un  moyen  quelconque.  Lorsque  l'écluse  est  vidée,  et 
qu'on  veut  la  remplir,  on  fait  le  contraire.  La  soupape  supérieure 
s'ouvre  et  permet  à  l'eau  du  canal  supérieur  de  rentrer  dans 
l'écluse,  jusqu'à  ce  qu'une  quantité  de  force  vive  suffisante  soit 
emmagasinée  dans  le  tuyau  horizontal.  A  cette  époque^  la  soupape 
inférieure  s'ouvre  quand  l'autre  se  ferme,  et  l'eau  du  canal  inférieur 
entre  dans  le  tuyau  oii  elle  est  en  quelque  sorte  aspirée.  Je  dis  en 
quelque  sorte,  parce  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  cela  se  fasse  par 
une  aspiration  proprement  dite.  L'eau  du  large  canal  inférieur 
entre  tout  simplement,  parce  que  sa  pression  latérale  n'est  plus  con- 
trebalancée. Quand  la  rentrée  est  finie,  on  ferme  la  soupape  in- 
férieure par  un  moyen  quelconque,  et  leau  se  balance  sans  percus- 
sion dans  le  tuyau  vertical. 

«  Il  est  essentiel  de  remarquer  que  l'emploi  de  ces  deux  vannes 
ou  soupapes  cylindriques,  qui  ne  sont  à  la  rigueur  autre  chose 
qu'une  partie  des  parois  du  tuyau  alternativement  dérangées  dans 
le  sens  de  l'axe,  rend  impossible  toute  espèce  de  coup  de  bélier, 
quand  même  on  voudrait  en  produire,  parce  que  les  sections  trans- 
versales ne  sont  jamais  bouchées.  » 
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Description  d'un  modèle  loncUonnant  d'une 
autre  disposition  de  l'appareil  sans  tube  mo- 
bUe. 

Je  vais  donner  la  description  d'une  autre  forme  de  Tappa- 
reil,  qui  peut  aussi  avoir  ses  avantages.  Il  est  d'ailleurs  inté- 
ressant, pour  l'avenir,  de  conserver  la  trace  de  toutes  les 
idées  nouvelles  sur  ce  sujet. 

La  pièce  principale  est  un  grand  tuyau  de  conduite  ou 
aqueduc,  pouvant  être  entièrement  horizontal^  débouchant 
par  une  extrémité  dans  le  sas,  et,  par  Tautre,  dans  une  capa- 
cité en  communication  avec  le  bief  d'aval.  Cette  dernière 
extrémité,  pour  la  forme  dont  il  s'agit,  est  alternativement 
fermée  au  moyen  d'une  espèce  particulière  de  clapet,  dont 
l'axe  horizontal  est  un  peu  au-dessus  de  son  centre  de  figure. 
A  une  distance  convenable,  pour  ménager  une  chambre, 
en  amont  de  cette  pièce  mobile,  est  disposé  un  tuyau  verti- 
cal, toujours  ouvert  à  ses  deux  extrémités.  L'une  d'elles  dé- 
bouche dans  le  tuyau  horizontal,  immédiatement  au-dessus 
duquel  ce  tuyau  vertical  s'élève,  celui-ci  peut  même,  si  l'on 
veut,  faire  partie  d'un  barrage,  qui  sépare  une  capacité  en 
communication  avec  le  bief  d'amont  de  la  capacité  précitée 
en  communication  avec  le  bief  d'aval. 

Immédiatement  en  amont  du  tuyau  vertical  se  trouve,  dans 
une  chambre  au-dessus  du  tuyau  de  conduite,  un  autre  cla- 
pet, dont  Vaxe  horizontal  est  parallèle  à  l'axe  du  tuyau  de 
conduite  et  assez  près  du  centre  de  figure  de  ce  clapet.  Il 
faul,  en  effet,  qu'on  puisse  l'ouvrir  sans  trop  de  difficulté, 
quand  l'eau  du  bief  d'amont  le  presse  par  dessus  aux  épo- 
ques où  elle  n'est  pas  contre-balancée  par  de  l'eau  remplis- 
sant, à  certaines  époques,  le  tube  vertical.  L'axe  de  ce  cla- 
pet est  cependant  assez  éloigné  de  ce  centre  de  figure  pour 
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que,  aux  époques  où  la  pression  inférieure  sera  plus  forte 
que  celle  de  Teau  d'amont,  le  clapet  se  soulève  de  lui-même. 
Je  suppose  qu'on  veuille  remplir  Técluse.  On  ouvre  d'a- 
bord le  dernier  clapet  dont  je  viens  de  parler,  pour  permettre 
à  Teau  d'amont  d'entrer  dans  le  tuyau  vertical  et  de  faire 
pénétrer  une  certaine  quantité  d'eau  dans  le  sas.  Quand  il  y  a 
une  vitesse  suffisante  dans  le  grand  tuyau  de  conduite,  on 
laisse  se  refermer  de  lui-même  le  clapet  d'amont.  L'eau  du 
tuyau  vertical  descend,  et^  bientôt,  en  vertu  de  la  vitesse  ac- 
quise^ sa  surface  se  trouve  au-dessous  du  liquide  du  bief  d'a- 
val. Alors,  la  pression  de  ce  dernier  ouvre  le  clapet  d'aval,  et 
l'eau  de  ce  bief,  entrant  dans  le  système,  contribue  au  rem- 
plissage de  l'écluse.  On  a  pu  alors  regarder  par  le  sommet 
du  tube  vertical,  et  les  mouvements  de  l'eau  ont  paru  se  pré- 
senter d'une  manière  bien  continue. 

Lorsque  la  vitesse  acquise  dans  le  tuyau  de  conduite  est 
éteinte,  le  clapet  d'aval  se  referme  de  lui-même,  soit  à  cause 
du  poids  de  sa  partie  inférieure,  soit  à  cause  de  l'oscillation 
en  retour,  qui  tend  à  se  faire  de  Técluse  vers  le  tuyau  verti- 
cal. On  recommence  la  même  manœuvre  jusqu'à  ce  que  l'é- 
cluse soit  remplie  à  une  hauteur  convenable.  Il  est  d'ailleurs 
à  remarquer  que,  dans  les  dernières  périodes,  l'oscillation  en 
retour  s'élevant  au-dessus  de  l'eau  du  bief  supérieur,  le  cla- 
pet d'amont  peut  s'ouvrir  de  lui-même  ;  de  sorte  que  la  mar- 
che peut  devenir  entièrement  automatique  pendant  les  der- 
nières périodes  de  remplissage  du  sas. 

Mais  l'essentiel  est  d'avoir  bien  constaté  que  la  marche  du 
clapet  ([aval  est  entièrement  automatique  pendant  toute  la  du- 
rée de  ce  remplissage^  ce  qui,  comme  on  va  le  voir,  était  loin 
d'être  évident,  de  sorte  qu'on  n'a  à  s'occuper  que  d'un  des 
deux  clapets. 

Cet  efTet  paraît  dû  à  ce  que  le  clapet  d'aval  n'est  pas  immé- 
diatement dans  le  prolongement  de  l'arête  du  tube  vertical, 
surtout  pour  le  cas,  qui  semble  rationnel,  comme  on  le  verra 
plus  loin,  où  la  section  de  ce  tube  ne  serait  pas  circulaire.  Il 


Digitized  by 


Google 


—  475  — 

y  a  lieu  de  penser  que,  s'il  n'y  avait  pas  une  chambre  entre 
cette  arête  et  ce  clapet,  la  partie  supérieure  de  celui-ci,  qui 
doit  s'ouvrir  de  dedans  en  dehors,  pourrait  être  retenue  par 
quelque  phénomène  de  diminution  de  pression  résultant  du 
mouvement  de  Teau.  Or,  sa  partie  inférieure,  qui  doit  s'ou- 
vrir de  dehors  en  dedans,  serait  peut-être  retenue  par  des 
tourbillons  provenant  du  mouvement  de  'l'eau  dans  l'angle 
formé  par  le  clapet  avec  l'arête  inférieure  du  tuyau  de  con- 
duite. 

Pour  vider  l'écluse,  on  ouvre  d'abord  le  clapet  dont  je 
vieus  de  parler,  ce  qui  n'exige  pas  un  grand  effort,  son  axe 
horizontal  passant  assez  près  de  son  centre  de  figure.  Quand 
une  vitesse  suffisante  est  acquise  par  l'eau  venant  de  l'écluse, 
on  le  laisse  se  refermer  de  lui-même.  Or,  il  est  essentiel  de 
remarquer  que  le  tube  vertical,  au  bas  duquel  l'eau  est  en 
mouvement  pendant  l'écoulement  en  aval,  permet  à  la  co- 
lonne Hquide  de  trouver  au-dessus  d'elle  un  espace  libre  suffi- 
sant pour  éviter  un  coup  de  bélier  à  l'instant  où  le  clapet  d'a- 
val se  referme/ 

L'eau  monte  ensuite  dans  ce  tube  vertical  un  peu  au-dessus 
du  niveau  de  Teau  du  bief  supérieur,  de  sorte  que  le  clapet 
d'amont  s'ouvre  de  lui-même.  L'eau  relevée  rentre  ainsi  dans 
ce  bief,  sans  être  obligée  de  se  verser  au  sommet  du  tuyau 
vertical.  Or,  cela  est  surtout  à  remarquer  pour  le  cas  où  le 
niveau  de  ce  bief  serait  très  variable;  parce  que,  s'il  fallait 
que  l'eau  se  versât  par  le  sommet  de  ce  tuyau,  il  y  aurait  des 
circonstances  où  elle  retomberait  inutilement  de  hauteurs  as- 
sez notables. 

Quand  la  vitesse  acquise  est  éteinte,  le  clapet  d'amont  se 
referme  de  lui-même,  et  il  y  a  une  oscillation  en  retour  du 
tuyau  vertical  vers  l'écluse.  On  profite  du  moment  où  elle  est 
descendue  le  plus  bas  pour  ouvrir  le  clapet  d'aval,  et  l'on 
continue  la  même  manœuvre  jusqu'à  ce  que  l'écluse  soit  con- 
venablement vidée  dans  les  limites  pour  lesquelles  on  l'a 
expliqué,  relativement  aux  autres  formes  de  l'appareil. 
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Dans  les  dernières  périodes  de  vidange,  les  oscillations  en 
retour  descendent  au-dessous  du  niveau  de  Teau  du  bief  in- 
férieur ;  de  sorte  que,  le  clapet  d'aval  pouvant  s'ouvrir  de  lui- 
même,  la  marche  de  l'appareil  peut  devenir  entièrement  au- 
tomatique à  la  fin  de  cette  vidange.  Mais  l'essentiel  est 
d'avoir  vérifié  par  expériences  que,  soit  pendant  le  remplis- 
sage, soit  pendant  la  vidange  du  sas,  on  n  a  jamais  à  s'occuper 
en  même  temps  que  d'un  seul  des  deux  clapets,  ce  qui  est  moins 
embarrassant  pour  l'éclusier  que  pour  d'autres  formes  de 
l'appareil. 

Quant  aux  oscillations  en  retour,  ascendantes  dans  le  tuyau 
vertical  pendant  le  remplissage,  et  descendantes  pendant  la 
vidange  de  l'écluse,  il  est  intéressant,  pour  épargner  le  plus 
d'eau  possible,  de  bien  saisir  l'instant  de  leur  maximum,  afin 
d'ouvrir,  au  moment  le  plus  convenable,  celui  des  clapets 
dont  on  a  à  s'occuper. 

Il  est  intéressant  de  remarquer  que  la  disposition  du  c/eipe^ 
d'amont  lui  permet  de  s'ouvrir  de  manière  à  se  présenter  pa- 
rallèlement à  l'axe  du  tuyau  de  conduite.  11  fait  donc  le  moins 
d'obstacle  possible  à  Teau  qui  doit  passer,  dans  un  sens  ou 
dans  l'autre,  par  l'espèce  de  coude  résultant  de  la  position  de 
l'orifice  qu'il  doit  alternativement  fermer  sans  boucher  trans- 
versalement le  tuyau  de  conduite. 

Le  tuyau  vertical  ayant  pour  but  d'empêcher  les  coups  de 
bélier ,  l'essentiel,  pour  diminuer  autant  que  possible  la  par- 
tie du  déchet  provenant  de  ce  qu'il  est  alternativement  rem- 
pli ou  vidé,  consiste  à  donner  à  sa  section  la  forme  la  plus 
convenable  pour  restreindre  sa  capacité  totale  le  plus  pos- 
sible, sans  gêner  trop  sensiblement  la  veine  liquide  à  son 
passage  du  tuyau  horizontal  dans  le  tuyau  vertical.  Or,  dans 
les  coudes  à  angle  droit  brusque,  l'écoulement  se  fait  surtout 
dans  la  partie  d'aval,  de  sorte  qu'on  peut  rétrécir  sans  incon- 
vénient sérieux  la  partie  d'amont  du  tube  vertical.  Il  y,  a  lieu 
de  penser  qu'on  pourra  donner  à  celui-ci  une  section  à  peu 
près  rectangulaire. 
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Mais  le  modèle,  à  Téchelle  du  dixième^  objet  de  la  note  que 
j'ai  présentée  à  Tlnstitut,  le  15  mai  1876,  a  principalement 
pour  but  démontrer  comment  les  choses  pourraient  être  dispo- 
sées, du  moins  dans  quelques  circonstances  particulières  où  les 
niveaux  des  biefs  sont  extraordinairement  variables  et  où 
Ton  tiendrait  à  diminuer  autant  que  possible  la  profondeur 
des  fondations,  au  moyen  d'un  tuyau  de  conduite  entièrement 
horizontal, 

La  disposition  générale  dont  je  viens  de  donner  la  descrip- 
tion permet  à  la  partie  de  Teau  qui,  pendant  la  vidange  de 
recluse,  doit  sortir  au  bief  inférieur  d'y  passer  sans  rencon- 
trer aucun  coude,  sauf  les  déviations  quelconques  pouvant 
résulter  du  clapet  d'aval.  Par  conséquent,  elle  se  tient  dans 
le  tube  vertical  notablement  moins  haut  que  dans  le  tube 
d'aval  de  l'écluse  de  l'Aubois,  où  elle  est  frappée  par  dessous 
pendant  son  passage  au  bief  inférieur.  Il  y  a  donc  encore 
moins  de  chances  pour  qu'il  y  ait  une  secousse,  d'ailleurs  in" 
signifiante  dans  tous  les  cas,  lorsque  la  veine  liquide  se  relève 
quand  on  interrompt  sa  communication  entre  le  tuyau  de 
conduite  et  le  bief  inférieur,  pour  changer  seulement  de  direc- 
tion. 

Ce  système  n'a  pas  l'avantage  de  supprimer  toute  espèce  de 
soupape,  j'ai  cru  'cependant  devoir  en  signaler  les  principes. 
Sans  entrer  ici  dans  plus  de  détails,  il  est  intéressant  de  faire 
remarquer  qu'à  la  fin  de  la  vidange  et  à  celle  du  remplissage 
Tappareil  peut  fonctionner  par  des  moyens  semblables  à  ceux 
qui  ont  été  essayés  à  l'écluse  de  l'Âubois. 

Dans  le  cas  où  l'on  reconnaîtrait  que  les  grands  clapets 
analogues  à  ceux  dont  il  s'agit  n'auraient  pas  d'inconvénients 
pouvant  provenir,  soit  des  chances  d'engorgement  par  des 
herbes,  soit  de  percussions  qu'on  aurait  des  moyens  d'éviter, 
on  pourrait  en  ajouter  un  au  système  à  tubes  mobiles.  Ainsi, 
pour  le  cas  où  le  tube  d'aval  est  à  l'extrémité  du  tuyau  de 
conduite^  on  pourrait  disposer  dans  ce  tuyau,  entre  les  deux 
tubes,  un  clapet  qui  serait  tenu  ouvert  pendant  toute  la  durée 
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de  la  vidange  de  Técluse.  Pendant  le  remplissage,  il  fonction- 
nerait d'une  manière  entièrement  automatique.  A  cette  der- 
nière époque,  le  tube  d'aval  resterait  constamment  levé  (1).  Il 
y  aurait  même  lieu  d'essayer  de  substituer  ce  clapet  au  tube 
d'aval,  en  supprimant  ce  dernier,  le  tube  d'amont  étant  con- 
servé, et  jouissant  alors,  d'ailleurs  pour  éviter  les  coups  de  bé  • 
lier,  de  la  propriété  du  tube  vertical  fixe  employé  dans  le 
modèle  dont  je  viens  de  donner  la  description  et  qui  a  été 
remarqué  par  plusieurs  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées. 

Mais  en  signalant  diverses  formes  de  Tappareil,  pour  ne 
rien  négliger  de  ce  qui  pourra  être  étudié  dans  l'avenir, 
je  dois  insister  particulièrement  sur  les  avantages  résultant 
de  ce  que  le  système  ayant  deux  tubes  mobiles  'séparés  per- 
met, en  supprimant  toute  espèce  de  clapet,  de  ne  se  préoc- 
cuper, ni  du  mouvement  des  herbes,  ni  des  percussions  que 
l'expérience  a  appris  à  supprimer  pour  la  forme  déjà  essayée. 
Ainsi,  dans  l'état  actuel  des  choses,  les  grillages  ne  paraissent 
même  pas  indispensables,  et  si  l'on  a  à  se  préoccuper  des 
herbes,  ce  n'est  guère  que  pour  les  guides  des  tubes  mobiles. 
Je  reviendrai  plus  loin  sur  quelques  détails. 


Considérations  théoriques  sur  la  détermina- 
tion du  nombre  de  périodes  conduisant  au 
maximum  de  rendement. 

La  durée  de  chaque  opération  de  remplissage  ou  de  vi- 
dange est  réglée  par  les  nécessités  du  service.  Mais  il  est  in- 
téressant de  se  rendre  compte  de  l'augmentation  de  rende- 


({)  Les  propriétés  de  ce  clapet  sont  analogues  à  celles  de  la  sou- 
pape du  bélier  aspirateur.  On  pourrait  donc  en  mettre  un  latéralement 
dans  une  tubulure  convenable^  au  lieu  de  le  disposer  à  l'intérieur  du 
tuyau  de  conduite.  Mais  cela  serait  une  chance  de  tlltration  de  plus; 
tandis  que,  s'il  est  disposé  à  Tintérieur,  il  offre  un  moyen  de  plus  pour 
éviter  les  filtrations  quand  l'appareil  ne  fonctionne  pas* 
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ment  qu'on  pourrait  obtenir  dans  des  cas  de  pénurie  d'eau 
extrême,  si  le  temps  n'était  pas  limité.  Les  pertes  de  travail, 
dont  les  rapports,  susceptibles  d'être  modifiés  dans  des  li- 
mites très  étendues,  peuvent  servir  à  calculer  les  conditions 
du  maximum  de  rendement  dans  plusieurs  appareils  de  mon 
invention,  se  composent  principalement  de  deux  parties. 
L'une  provient  de  chaque  changement  de  période  et  peut  être 
considérée  comme  une  constante.  Son  importance^  relative- 
ment au  travail  de  Teau,  est,  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
en  raison  inverse  de  la  quantité  d'eau  descendue  à  chaque 
période  pour  le  cas  où  la  chute  motrice  ne  varierait  pas. 

La  seconde  partie  du  déchet  vient  des  pertes  de  force  vive 
résultant  de  Técoulement  de  l'eau  par  un  tuyau  de  conduite 
d'une  assez  grande  longueur,  en  y  comprenant  celles  qui  ré- 
sultent des  mouvements  aux  extrémités  de  ce  tuyau.  On  peut 
admettre  qu'elles  sont  proportionnelles  aux  carrés  des  vites- 
ses. S'il  n'y  avait  pas  de  cause  de  déchet,  ces  carrés  seraient, 
pour  chaque  période,  en  raison  directe  du  volume  d'eau  déjà 
descendu  avant  l'instant  considéré  dans  cette  période,  et 
le  chemin  parcouru  serait  proportionnel  au  même  volume. 
11  est  donc  facile  de  voir  que  la  quantité  de  travail  nécessaire 
pour  conserver  les  vitesses,  comme  si  ces  causes  de  déchets 
n'existaient  pas,  serait  en  raison  directe  du  carré  de  la  quan- 
tité d'eau  descendue.  De  sorte  qu'en  définitive,  pour  chaque 
unité  de  volume  descendu,  le  travail  dont  il  s'agit  serait  en 
raison  du  volume  total  descendu  à  chaque  période. 

Ainsi,  l'une  des  causes  de  déchet  qui  influent  sur  la  re- 
cherche dont  il  s'agit  est  en  raison  inverse  de  la  quantité 
d'eau  motrice  descendue  en  aval  à  chaque  période,  tandis 
que  l'autre  est  en  raison  directe  de  la  même  quantité.  D'après 
cela,  il  est  facile  de  voir,  soit  par  le  calcul  différentiel,  soit 
au  moyen  d'un  développement  algébrique  très  simple,  dans 
les  hypothèses  ci-dessus  énoncées,  quelles  sont  les  condi- 
tions nécessaires  pour  que  le  déchet  total  soit  un  minimum 
relativement  au  travail  dépensé  par  la  descente  de  l'eau  mo- 
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irice.  On  va  voir  que  les  deux  quantités  de  travail  qui  seraient 
nécessaires  pour  vaincre  ces  deux  causes  de  déchet  devraient 
être  égales  entre  elles.  Mais  il  faut  tenir  compte  de  ce  que, 
]es  résistances  passives  diminuant  les  vitesses^  le  travail 
perdu  est,  par  cette  raison  même,  moindre  qu'on  ne  vient  de 
l'admettre.  La  conclusion  ne  peut  donc  être  suffisamment 
rigoureuse^  que  si  les  choses  sont  disposées  de  manière  à 
rendre  le  travail  perdu  par  chaque  changement  de  période 
assez  peu  considérable,  pour  qu'une  quantité  égale  de  tra- 
vail perdu  par  les  résistances  passives  dans  l'écoulement  de 
l'eau  par  le  tuyau  de  conduite,  à  cette  période,  n'empêche 
pas  le  carré  de  la  vitesse  d'augmenter  à  peu  près  propor- 
tionnellement à  la  quantité  d'eau  descendue  dans  la  même 
période,  avant  que  le  tube  d'amont  ou  d'aval  soit  baissé. 

Soit  C  la  perte  de  travail  due  à  l'écoulement  de  l'eau  par 
le  tuyau  de  conduite  à  chaque  période.  En  supposant  que  la 
perte  de  travail  provenant  du  changement  de  période  soit 
la  même  pour  chacune  d'elles,  la  perte  totale  sera  égale 
à  2  G.  Si  l'une  de  ces  quantités  G  est  multipliée  par  1  +  K, 
nous  admettons  provisoirement  que  l'autre  est  divisée  par 
1  4"  K.  On  va  voir  ce  qui  en  résulte. 

Nous  avons,  au  lieu  de  2  G, 

1+K    +  C  (1  +  K)  _ ^-ç^ , 

or,  on  a 

2C(1+K) 

la  perte  totale  est  donc  changée  dans  le  rapport 

C-j-C(4+K)«  2C4-2KC  +  K»C 


2C(1+K)  2G  +  2KG 

Les  deux  premiers  termes  du  numérateur  de  la  dernière 
fraction  étant  identiques  à  ceux  du  dénominateur,  la  perte 
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totale  de  travail»  due  aux  pertes  de  force  vive .  pendant  Té- 
coolement  de  Teau  par  le  tuyau  de  conduite,  et  à  la  régula- 
tioo,  augmente  en  définitive  de 


2  K  +  2 


On  voit  que  cette  augmentation  n'est  pas  très  rapide  rela- 
tivement aux  variations  que  Ton  peut  faire  éprouver  à  Tune 
ou  à  Tautre  des  deux  parties  de  la  perte  de  travail  considéré. 

11  est  intéressant  de  se  rendre  compte  de  la  raison  des  cho- 
ses, quand  on  a  été  conduit  ainsi  à  cette  formule  afin  de 
voir  plus  facilement  les  conséquences  qui  en  résultent. 

Après  avoir  déterminé  provisoirement  par  la  règle  précé- 
dente les  conditions  pour  lesquelles  on  aurait  le  meilleur  effet,* 
je  suppose  qu'on  augmente  le  nombre  des  périodes  en  dimi- 
nuant le  volume  d'eau  débité  par  chacune  d'elles.  Si  le  tra- 
vail perdu  est  plus  grand,  c'est  que  la  diminution  des  résis- 
tances passives  provenant  de  ce  que  ce  volume  est  moindre 
à  chaque  période  ne  compense  pas  l'augmentation  de  déchet 
résultant  de  ce  que  les  changements  de  périodes  sont  plus 
nombreux.  Or,  il  est  facile  de  voir  à  cause  de  la  manière  dont 
les  résistances  passives  augmentent  avec  les  vitesses  de  l'eau 
que  les  carrés  de  ces  vitesses  n'augmentent  pas  autant  que 
la  quantité  d'eau  descendue  à  chaque  période.  Il  en  résulte 
que,  si  cette  quantité  d'eau  est  moindre,  le  travail  en  résis- 
tances passives  ne  diminuera  pas  aussi  rapidement  qu'on  l'a 
supposé.  Le  travail  perdu  à  cause  de  l'augmentation  du 
nombre  des  périodes  sera  donc  encore  moins  compensé  par 
la  diminution  du  déchet  résultant  de  ce  qu'il  descend  moins 
d'eau  à  chaque  période. 

Je  suppose,  au  contraire,  que  le  nombre  de  périodes  di- 
minue. Si  le  déchet  est  plus  grand,  cela  résultera  de  ce  que 
la  partie  provenant  de  l'augmentation  de  la  quantité  d'eau 
descendue  à  chaque  période  sera  plus  importante  que  celle 
qui  a  été  épargnée  par  la  diminution  du  nombre  des  périodes. 
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Or,  dans  la  réalité,  les  carrés  de  vitesses  n'augmentant  pas 
comme  le  volume  d'eau  descendu  à  chaque  période,  la  quan- 
tité de  déchets  attribuée  par  la  théorie  précédente  à  Taug- 
mentation  du  volume  d'eau  sera  moindre  que  ne  le  suppose 
cette  théorie. 

Ainsi  que  je  Tai  indiqué  ci-dessus,  on  voit  comment  la 
règle  dont  je  viens  de  parler  pour  obtenir  le  maximum  d'effet 
ne  peut  être  assez  rigoureusement  applicable  que  dans  les 
conditions  où  les  pertes  de  force  vive  ne  sont  pas  trop 
grandes  relativement  au  travail  fourni  par  la  descente  de 
l'eau  à  chaque  période.  Mais  il  est  à  remarquer  que,  si  dans 
ces  conditions  on  augmente  la  quantité  d'eau  descendue  à 
chaque  période,  le  travail  en  résistances  passives  n'augmen- 
tera pas  autant  que  dans  les  hypothèses  sur  lesquelles  repose 
la  formule  dont  il  s'agit.  De  sorte  que  la  diminution  du  ren- 
dement sera  moindre  que  ne  l'indiquerait  le  développement 
de  cette  formule.  Or,  une  erreur  dans  ce  sens  est  souvent 
considérée^  dans  la  pratique,  comme  une  bonne  chose  quand 
il  n'y  a  pas  d'exagération.  J'ai  d'ailleurs  expliqué  ci-dessus 
qu'il  faut  d'assez  grandes  variations  dans  les  rapports  des 
deux  causes  de  déchet  dont  il  s'agit  pour  qu'il  en  résulte  des 
différences  de  quelque  importance.  De  sorte  qu'on  peut 
dans  des  limites  assez  étendues  se  servir  de  la  règle  dont  je 
viens  de  parler  pour  déterminer  les  conditions  qui  conduisent 
au  maximum  de  rendement.  11  est  facile  de  s'en  rendre  compte 
en  faisant  les  calculs  numériques  dans  diverses  hypothèses 
entre  les  limites  où  ces  considérations  sont  applicables. 

Il  s'agit  maintenant  de  montrer  comment  les  principes  gé- 
néraux peuvent  s'appliquer  à  la  théorie  de  l'écluse  de  navi- 
gation. Je  remarquerai  d'abord  qu'ils  peuvent  servir  à  cal- 
culer aussi,  pour  divers  appareils  dont  je  parlerai  plus  loin, 
la  longueur  la  plus  convenable  que  doit  avoir  chaque  tuyau 
de  conduite  d'un  diamètre  donné,  afin  d'obtenir  Je  maxi- 
mum de  rendement.  Je  reviendrai  ultérieurement  sur  l'ap- 
plication de  ces  principes  à  divers  cas  particuliers.  Il  suffit 
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en  ce  moment  d'admettre,  comme  résultat  d'expériences,  que 
le  tuyau  de  conduite  doit  avoir,  en  général,  une  assez  grande 
longueur,  on  verra  qu'elle  ne  sera  pour  ainsi  dire  limitée  que 
par  la  dépense  de  la  construction. 

Soit  pour  le  remplissage,  soit  pour  la  vidange  de  Técluse, 
si  Ton  change  le  nombre  des  périodes  de  l'appareil,  il  résulte 
du  mode  de  distribution  des  diverses  oscillations  en  retour, 
que  la  somme  des  pertes  de  travail  qui  proviennent  de  celles- 
ci  et  de  la  manière  dont  elles  font  perdre  de  l'eau  peut  être 
considérée  comme  à  peu  près  proportionnelle  au  nombre  de 
ces  périodes.  Il  ne  s'agit,  d'ailleurs,  que  du  degré  d'approxi- 
mation suffisant  quant  aux  calculs  relatifs  à  là  pratique. 

On  trouve  d'après  cela  que,  si  cette  somme  est  en  raison  de 
ce  nombre,  et  si  la  quantité  de  travail  perdu  par  suite  des 
autres  résistances  passives  est  à  peu  près  en  raison  inverse  du 
même  nombre  on  peut  se  servir  de  la  règle  ci-dessus  énoncée. 
On  sait  d'ailleurs  par  expérience  que  les  périodes  de  la  ma- 
chine ne  doivent  pas  être  trop  peu  nombreuses  pour  qu'on 
obtienne  le  rendement  maximum.  De  sorte  qu'on  sait  d'a- 
vance que  le  chemin  parcouru  par  les  résistances  passives  ne 
doit  pas  être  bien  grand  pour  ces  conditions  à  chaque  pé- 
riode, le  volume  d'eau  à  faire  entrer  dans  l'écluse  ou  à  en  faire 
sortir  par  Tappareil  étant  une  quantité  donnée. 

Le  point  intéressant  à  saisir  pour  tourner  la  difficulté  con- 
siste en  ce  que,  au  lieu  de  considérer  un  appareil  à  oscillations 
régulières,  on  considère  des  sommes  d'opérations  succes- 
sives dont  l'ensemble  peut  être  regardé  comme  régulier. 

En  dtfinitive  on  arrive  à  conclure  que,  pour  obtenir  le 
maximum  de  rendement,  il  est  convenable,  dans  les  limites 
indiquées  ci-dessus,  que  la  quantité  de  travail  perdu,  à  cause 
de  ce  qui  se  passe  dans  la  totalité  des  changements  de  pé- 
riodes, soit  assez  sensiblement  égale  à  celle  du  travail  perdu 
par  suite  de  résistances  passives,  proportionnelles  à  peu  près 
aux  carrés  des  vitesses  de  l'eau  dans  le  tuyau  de  conduite,  lien 
résulte  que  le  nombre  des  périodes  conduisant  au  rendement 
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le  plus  fort  devrait  être  assez  grand,  ce  qui  s'accorde  avec  les 
ndications  de  Texpérience,  et  que  ce  nombre  dépasserait  celui 
qui  pourrait  être  admis  dans  la  pratique,  en  supposant  même 
qu'il  fût  possible  de  donner  à  chaque  opération  de  remplis- 
sage ou  de  vidange  de  Técluse  une  durée  plus  longue  que  ne 
le  permet  le  service  ordinaire  de  la  navigation. 

Il  paraît  donc  qu'on  ne  doit  en  général  se  contenter  d'un 
très  petit  nombre  de  pérodes,  lorsqu'on  ne  se  sert  pas  d'un 
bassin  d'épargne,  que  si  l'on  tient  plus  à  simplifier  les  ma- 
nœuvres et  à  diminuer  la  durée  des  passages  qu'à  économiser 
autant  d'eau  qu'on  le  pourrait  dans  le  cas  où  l'on  en  aurait 
absolument  besoin. 

A  la  rigueur  il  faudrait  tenir  compte,  pour  ces  calculs  ap- 
proximatifs, des  frottements  variables  pendant  que  le  niveau 
de  l'eau  descend  ou  monte  dans  les  tubes  verticaux,  lorsqu'ils 
ne  sont  pas  remplis  ou  vidés.  Mais  cette  considération  est 
secondaire  et  n'empêche  pas  de  pouvoir  présenter  comme 
suffisamment  exacte  la  conclusion  dont  je  viens  de  parler. 

L'éclusée  est  une  quantité  d'eau  donnée  se  divisant  en 
autant  de  parties  qu'il  y  a  de  périodes  de  remplissage  ou  de 
vidange.  Le  carré  de  la  vitesse  maximum  obtenu  à  chaque 
période  est  proportionnel  assez  sensiblement,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  dans  certaines  limites,  à  la  quantité  d'eau 
descendue  dans  cette  période  d'une  hauteur  moyenne  donnée. 
Il  est  facile,  d'après  cela,  de  se  rendre  compte,  dans  les  li- 
mites où  l'on  peut  en  avoir  besoin  pour  les  calculs  de  la 
pratique,  de  la  manière  dont  varient  les  vitesses  quand  on 
change  le  nombre  des  périodes.  Or,  les  résistances  passives 
peuvent  être  considérées  comme  à  peu  près  proportionnelles 
aux  carrés  des  vitesses  de  l'eau  dans  les  conditions  où  Ton  doit 
appliquer  ce  genre  de  calculs. 

Ce  que  je  viens  de  dire  suffît  pour  donner  une  idée  de  la 
manière  dont  on  doit  régler  le  nombre  des  périodes  dans 
chacun  des  systèmes  dont  j'ai  donné  ci-dessus  la  description. 
On  voit  que,  moins  chaque  changement  de  période  occasion- 
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nerait  des  pertes  de  travail,  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
plus  en  général  il  conviendrait  d'augmenter  le  nombre  des 
périodes  pour  obtenir  le  maximum  de  rendement,  quand  on 
ne  serait  pas  obligé  de  faire  la  manœuvre  dans  le  temps  le 
moindre  possible.  L'épargne  du  temps  étant  d'ailleurs  très 
importante  pour  la  navigation,  il  ne  conviendrait  d'appliquer 
ce  que  je  viens  de  dire  que  dans  des  circonstances  exception- 
nelles, mais  il  était  essentiel  de  bien  fixer  les  idées  sur  les 
principes  théoriques. 


Expériences  au  moyen  desquelles  on  déter- 
mine les  formes  des  extrémités  du  grand 
tuyau  de  conduite. 

Voici  d'après  quelles  bases  on  doit  calculer  le  déchet  à  ces 
extrémités.  Ainsi  que  je  l'ai  dit  dans  la  première  partie  de 
cet  ouvrage,  la  perte  de  force  vive  pour  les  ajutages  diver- 
gents n'est  pas  tout  à  fait  de  la  même  nature  dans  le  mouve- 
ment permanent  que  dans  le  mouvement  oscillatoire.  Pour 
celui-ci  la  longueur  des  surfaces  frottantes  peut  être  augmen- 
tée sans  qu'il  en  résulte  plus  de  déchet  à  cause  de  la  manière 
dont  les  vitesses  sont  modifiées.  On  peut  donc  donner  beau- 
coup plus  de  longueur  à  un  ajutage  divergent,  si  le  mouve- 
ment est  oscillatoire,  que  s'il  est  permanent.  Il  en  résulte 
qu'on  peut  diminuer,  pour  ainsi  dire  autant  qu'on  le  veut, 
la  perte  de  force  vive  provenant  de  ce  que  les  sections  varient 
dans  Tajutage.  En  définitive,  on  n'a  guère  à  considérer  que 
la  perte  de  force  vive  résultant  de  ce  qu'il  reste  à  la  sortie  de 
1  ajutage  une  vitesse  moyenne  sensiblement  en  raison  inverse 
de  la  section. 

11  est  donc  difficile  de  préciser  Tangle  que  doit  avoir  l'aju- 
tage divergent  par  lequel  le  tuyau  de  conduite  débouche 
dans  l'écluse.  Mais  on  voit  qu'il  est  convenable  de  donnera 
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cet  ajutage  bien  pluç  de  longueur  que  si  le  mouvement  était 
permanent.  Quant  à  la  section  du  débouché  dans  le  sas^  on 
peut  aussi  la  faire  plus  grande.  Pour  les  ajutages  divergents 
il  résulte  des  expériences  décrites  dans  la  première  partie, 
que^  s'ils  sont  plongés  dans  Teau,  le  débit  est  pour  certaines 
conditions  bien  plus  considérable  que  si  le  liquide  coule 
dans  Tair  comme  ceux  qui  ont  été  expérimentés  par  Yenturi. 
Dans  ces  ajutages,  quand  ils  sont  plongés,  l'eau  coule  vraisem- 
blablement avec  plus  de  régularité,  quoiqu'on  ne  soit  pas 
obligé,  dans  certains  cas,  pour  qu'ils  soient  bien  remplis 
d'eau,  ainsi  que  l'avait  fait  Venturi,  de  disposer  un  corps 
solide  à  leur  intérieur,  sans  doute  à  cause  des  mouvements 
de  l'air  qui  n'y  entre  plus.  Il  résulte  de  ces  considérations 
que  la  section  de  sortie  sera  limitée  seulement  par  la  dini- 
culté  provenant  des  dispositions  même  de  l'écluse.  Si,  par 
exemple,  le  tuyau  débouche  dans  4'enclave  d'une  des  portes 
d'aval,  comme  il  est  utile  que  son  embouchure  ne  soit  pas 
diminuée  par  la  présence  des  grands  bateaux  chargés^  la  lar- 
geur de  cette  enclave  paraît  être,  à  peu  près,  la  limite  de 
celle  de  l'entrée  du  tuyau.  J'ai,  d'ailleurs,  expliqué  ci-dessus 
comment  on  peut  modiûer  cette  embouchure,  au  moyen 
d'une  chambre  latérale  et  d'un  bout  de  canal  ménagé  dans  le 
radier  de  Técluse  et  que  ces  détails  ont  d'ailleurs  moins  d'im- 
portance, si  l'eau  entre  ou  sort  par  les  deux  extrémités  du  sas. 
J'ai  donné  dans  la  première  partie  les  formules  au  moyen 
desquelles  on  peut  déterminer  les  pertes  de  force  vive,  dans 
des  limites  assez  étendues,  en  supposant  connus  des  coeffi- 
cients de  résistances  qui  peuvent  être  considérées  approxi- 
mativement comme  proportionnelles  aux  carrés  des  vitesses. 
Le  frottement,  d'après  des  expériences  faites  depuis  les  re- 
cherches de  Prony  sur  les  tuyaux  de  conduite,  doit  être 
moindre  pour  les  grands  diamètres  qu'on  ne  le  croyait.  Les 
pertes  de  force  vive  résultant  des  mouvements  de  l'eau  aux 
extrémités  du  tuyau  de  conduite  de  mon  système  d'écluse, 
surtout  si  elles  ne  sont  pas  bien  disposées,  paraissent  d'ailleurs 
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plus  importantes  que  le  frottement.  Il  est  donc  essentiel  de 
fixer  les  idées  sur  les  formes  les  plus  convenables  de  ces 
extrémités. 

J'ai  fait  des  études  à  ce  sujet  au  moyen  de  tubes  d'un  dia- 
mètre intérieur  de  0"j03,  dont  je  rendrai  compte  dans  un 
chapitre  spécial.  Il  est  sans  doute  probable  que  les  résultats 
pourront  être  notablement  modifiés  pour  de  grands  diamètres. 
Mais  ceux  qui  ont  été  observés  indiquent  suffisamment  la 
marche  des  phénomènes  pour  montrer  quel  choix  doit  être 
fait  quant  à  la  disposition  des  coudes  dans  diverses  circons- 
tances. 

D'après  des  expériences  que  j'ai  faites  il  y  a  beaucoup 
d'années,  et  dont  j'ai  dit  quelques  mots  dans  la  première 
partie,  j'avais  lieu  de  croire  que  la  résistance,  trouvée  par 
Yenturi  sur  un  coude  à  angle  droit  brusque,  était  bien  trop 
forte  pour  le  cas  oii  la  partie  d'aval  de  ce  coude  serait  nota- 
blement plus  longue  que  celle  dont  il  s'est  servi.  C'est,  en 
effet,  ce  qui  vient  d'être  conGrmé  par  des  expériences  faites 
à  Cherbourg  sous  ma  direction.  11  en  résulte  d'ailleurs  que  la 
résistance  peut  au  contraire  être  plus  grande  quand  on  di- 
minue la  longueur  de  cette  partie  d'aval. 

Lorsque  le  coude  brusque  est  posé  au-dessous  du  tube 
d'amont,  il  y  a  en  aval  (je  veux  dire  quant  à  la  direction  du 
mouvement)  une  longueur  de  tuyau  au  moins  aussi  grande 
par  rapport  au  diamètre  que  celle  qui  suffit  pour  rendre  la 
résistance  bien  moindre  que  ne  l'indiquerait  l'expérience  de 
Venturi.  Dans  ce  cas,  si  l'eau  se  dirige  vers  l'écluse,  elle  ren- 
contre devant  elle  une  longue  colonne  liquide.  Si  elle  en  re- 
vient, elle  trouve  au-dessus  d'elle  une  colonne  liquide,  dont 
la  hauteur  augmente  de  plus  en  plus,  jusqu'à  ce  que  le  tube 
vertical  d'amont  soit  rempli. 

Je  suppose  au  contraire  que  le  coude  brusque  soit  au-des- 
sous du  tube  d'aval,  comme  il  est  à  l'écluse  de  l'Aubois.  Il 
résulte  des  expériences  précitées  faites  à  Cherbourg,  qu'il  y  a 
bien  plus  de  résistance  quand  la  partie  du  coude  par  laquelle 
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Teau  sort  est  très  courte,  que  si  Ton  change  de  place  Textré- 
mité  de  ce  coude,  cette  même  partie  devenant  alors  celle  qui 
est  adaptée  à  uq  réservoir.  Or,  il  est  essentiel  pour  Téconomie 
des  constructions  que  le  siège  de  ce  tube  soit  le  moins  bas  pos- 
sible, quand  Técluse  se  vide.  L'eau  trouve  en  aval  de  ce  coude 
lorsqu'elle  sort  de  cette  écluse,  une  tubulure  très  courte,  qui 
n'est  même  formée  que  par  l'épaisseur  de  la  paroi  en  maçon- 
nerie du  grand  tuyau  de  conduite  et  celle  du  siège  du  tube 
d'aval.  On  peut  donc  s'attendre  à  une  résistance  dépassant 
celle  qui  serait  indiquée  par  l'expérience  de  Venturi.  Le  cas 
n'est  pas  le  même,  il  est  vrai,  quand  l'eau  rentre  du  bief 
d'aval  dans  l'écluse  en  rencontrant  devant  elle  une  longue 
colonne  liquide.  Mais  nous  venons  de  voir  que,  si  le  coude 
brusque  est  sous  le  tube  d'amont,  l'eau  trouve,  dans  les  dettx 
sens  du  mouvement,  une  colonne  liquide  dont  la  plus  petite 
longueur  est  moins  désavantageuse  ;  quand  le  tube  d'aval  est 
baissé  pendant  la  vidange  de  l'écluse,  il  se  présente  aussi  une 
colonne  liquide  comme  pour  l'ascension  de  l'eau  dans  le  tube 
d'amont  pendant  le  remplissage.  Mais  le  cas  est  essentielle- 
ment différent  tant  que  le  tube  d'aval,  étant  levé,  permet  à 
l'écoulement  de  se  faire  comme  je  l'ai  expliqué  pour  la  tubu- 
lure précitée. 

On  voit  encore  mieux  d'après  ce  qui  a  été  dit  ci-dessus, 
pourquoi,  toutes  choses  égales  d'ailleui-s,  il  y  aura  en  général 
désormais  un  avantage  incontestable  à  adopter  la  disposition 
générale  de  la  planche  VI,  au  lieu  de  celle  qui  a  été  construite 
à  récluse  de  l'Aubois,  quand  même  on  n'aurait  pas  à  s'occuper 
des  grandes  oscillations  du  bassin  d'épargne  vers  l'écluse  ou 
en  sens  contraire. 

Il  y  a  cependant  une  manœuvre  pour  laquelle,  comme  je 
l'ai  indiqué  ci-dessus,  il  paraîtrait  convenable  de  mettre  le 
coude  arrondi  sous  le  tube  d'amont.  Ce  serait  celle  où  les 
grandes  oscillations  se  feraient  dans  un  bassin  en  communi- 
cation avec  le  bief  supérieur.  Mais  il  y  a  lieu  de  penser  qu'il 
ne  s'agit  alors  que  de  circonstances  exceptionnelles. 
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On  doit  faire  pour  les  coudes  arrondis  dont  le  rayon  de 
courbure  intérieure  ne  dépasse  pas  certaines  limites,  par 
exemple,  quand  il  est  égal  au  diamètre  du  tuyau  comme  dans 
des  expériences  précitées  faites  à  Cherbourg,  une  remarque 
analogue  à  celle  qui  concerne  les  coudes  à  angle  droit  brus- 
que. Il  y  a  une  différence  essentielle  dans  la  résistance 
d'après  les  expériences  dont  il  s'agit,  lorsque  Teau  coule  du 
tuyau  dans  le  coude  posé  à  son  extrémité  d'aval,  ou  quand 
l'eau  entre  du  même  coude  dans  le  tuyau.  Pour  le  dernier  cas 
la  résistance  est  bien  moindre  que  dans  le  premier.  De  sorte 
qu'il  ne  serait  pas  inutile,  même  si  le  coude  arrondi  est  à 
Textrémité  d'aval,  de  pouvoir  y  mettre  des  lames  concentri- 
ques, mais  cette  remarque  paraît  très  secondaire 

M.  Vallès  a  fait,  sur  les  grandes  oscillations  initiales  et  fina- 
les, deux  expériences  disposées  de  manière  que  les  ampli- 
tudes, quoiqu'elles  fussent  en  sens  contraire,  étaient  de  la 
même  grandeur  dans  l'écluse.  Elles  étaient  chacune  de  0",50. 
A  cette  époque,  le  bassin  d'épargne  n'était  pas  réduit  comme 
il  Test  maintenant.  Sa  section  moyenne,  dans  les  limites  de 
ces  deux  expériences,  était  à  peu  près  à  celle  du  sas  comme 
50  est  à  31. 

Il  y  avait  une  époque  pour  chaque  oscillation  où  le  niveau 
était  le  même  dans  ce  bassin  et  dans  l'écluse.  Il  s'agissait  de 
voir,  pour  l'oscillation  de  vidange,  quel  était  le  rapport  de 
la  baisse  de  l'eau  au-dessous  de  ce  niveau  à  la  hauteur  dont 
elle  était  partie  au  dessus,  et,  pour  l'oscillation  de  remplis- 
sage, quel  était  le  rapport  de  la  hauteur  obtenue  au-dessus 
du  niveau  dont  il  s'agissait  pour  ce  cas,  à  la  profondeur  du 
point  de  départ  au  dessous.  Le  premier  rapport  a  été  de  0,22, 
le  second  de  0,33. 

Sans  regarder  ces  chiffres  comme  ayant  une  rigueur  abso- 
lue, soit  à  cause  des  filtrations  des  portes,  soit  parce  que 
dans  ces  mouvements,  d'ailleurs  assez  lents,  de  grandes  sur- 
faces on  peut  craindre  quelque  petite  erreur,  je  ferai  remar- 
quer que  la  différence  de  ces  deux  résultats  est  bien  tranchée. 
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C'est  pour  roscillation  se  dirigeant,  vers  l'écluse  que  le  tra- 
vail en  résistances  passives  est  le  moindre.  Il  devait  en  être 
ainsi  pour  plusieurs  raisons. 

L'ajutage  divergent  par  lequel  Teau  entre  dans  le  sas 
n*est  pas  aussi  graduellement  évasé  qu'il  pourrait  l'être.  Il 
ne  Test  pas  même  aussi  graduellement  que  celui  de  Venturi. 
Cependant  il  en  résulte  sans  doute  une  économie  de  force  vive 
dans  ce  sens  du  mouvement  de  l'eau,  beaucoup  plus  grande 
que  celle  qui  résulte  à  la  même  extrémité,  pour  le  mouvement 
de  Teau  en  sens  contraire,  de  ce  que  l'augmentation  de  sec- 
tion diminue  la  contraction  de  la  veine  liquide. 

A  l'autre  extrémité  du  tuyau  de  conduite,  à  l'époque  où  il 
entre  de  l'eau  dans  l'écluse,  le  liquide  rencontre  devant  lui 
une  longue  colonne  en  sortant  de  la  partie  extrêmement 
courte  du  coude  à  angle  droit  brusque,  qui  est  immédiate- 
ment sous  le  siège  du  tube  d'aval.  Or,  il  résulte  des  principes 
développés  dans  la  première  partie,  sur  la  manière  dont  la 
force  vive  est  diminuée  dans  les  étranglements,  que  la  perte 
de  force  vive  doit  être  beaucoup  moindre  pour  ce  sens  du 
mouvement  de  l'eau  à  Textrémité  dont  il  s'agit,  que  pour  le 
sens  contraire.  Gela  est  conflrmé  par  les  résultats  des  expé- 
riences précitées  faites  dernièrement  à  Cherbourg  et  auxquel- 
les j'ai  été  conduit,  en  considérant,  ainsi  que  je  l'ai  proposé 
depuis  longtemps,  comme  un  étranglement  Y  écrasement  de  la 
colonne  liquide  dans  cette  espèce  de  coude. 

Je  ferai  remarquer  aussi  que,  pour  la  disposition  existante 
à  l'écluse  de  l'Aubois,  comme  il  est  convenïJjle  que  les  deux 
tubes  mobiles  soient  le  plus  près  possible  l'un  de  l'autre,  la 
bouche  de  sortie  au-dessous  du  tube  d'aval  est  très  près  de  la 
cloison  qui  sépare  la  chambre  de  ce  tube  du  réservoir  en 
communication  avec  le  bief  d'amont.  Or,  comme  l'écoule- 
ment dans  un  coude  à  angle  droit  brusque  se  fait  principale- 
ment dans  la  partie  d'aval,  cette  cloison  est  un  obstacle 
d'une  certaine  importance  à  la  sortie  de  l'eau. 

Pendant  la  vidange  de  l'écluse,  non  seulement  l'eau  sort 
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par  un  orifice  bien  moindre  que  celui  par  lequel  elle  sort 
dans  Tautre  sens  du  mouvement,  à  rextrémité  du  tuyau  de 
conduite  qui  débouche  dans  le  sas  ;  mais  elle  rencontre  un 
obstacle  dont  on  n'aurait  pas  à  se  préoccuper  si  le  tube  d'a- 
val était  à  l'extrémité  du  tuyau  de  conduite  comme  dans  la 
planche  YI.  Ainsi  ce  n'est  pas  seulement  à  cause  des  pro- 
priétés ordinaires  du  coude  arrondi,  que  la  disposition  géné- 
rale indiquée  sur  cette  planche  serait  convenable,  notam- 
ment pour  les  grandes  oscillations.  Je  ferai  remarquer  aussi 
qu'à  récluse  de  l'Aubois,  à  cause  de  la  disposition  des  lieux, 
on  n'a  pas  posé  l'extrémité  du  tuyau  de  conduite  portant  les 
tubes  mobiles  vers  la  moitié  de  la  largeur  des  chambres  de 
ces  tubes^  ce  qui  est  un  inconvénient  pour  le  dégagement  de 
l'eaa. 


Comparaisons  entre  les  rendements  pour  di- 
verses manœuvres,  et  pour  différentes  dispo- 
sitions^ avec  ou  sans  bassin  d'épargne. 

Dans  les  expériences  faites  à  l'écluse  de  TAubois,  en  com- 
binant  le  jeu  de  l'appareil  avec  les  grandes  oscillations  dans 
UD  bassin  d'épargne,  dont  la  section  moyenne  est  environ 
les  deux  tiers  de  celle  du  sas,  on  a,  comme  je  l'ai  expliqué^ 
beaucoup  simplifié  les  manœuvres.  Mais  le  rendement  résul- 
tant de  ces  manœuvres  n'a  pas  dépassé  celui  qu'on  obtenait 
an  moyen  du  même  nombre  de  périodes  de  la  machine, 
quand  on  la  faisait  fonctionner  sans  bassin  d'épargne,  et 
même  si  Ton  augmentait  convenablement  le  nombre  de  pé- 
riodes, le  rendement  était  plus  grand  lorsqu'on  se  servait  de 
ce  bassin  seulement  comme  rigole  d'aval.  Il  s'agit  maintenant 
de  bien  se  rendre  compte  du  degré  d'utilité  de  chaque  espèce 
de  manœuvre,  pour  d'autres  applications. 

Une  partie  du  déchet  provient,  quand  il  n'y  a  pas  de  bassin 
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d'épargne,  de  ce  que,  pour  les  premières  oscillations  de  rem- 
plissage, les  tubes  verticaux  doivent  d'abord  être  occupés 
par  de  l'eau  tombant  du  bief  supérieur,  avec  d'autant  plus  de 
perle  de  force  vive  que  les  oscillations  en  retour  remontent 
moins  haut.  Ainsi,  pour  la  première  période,  le  centre  de 
gravité  de  cette  eau  descend  sensiblement  de  la  moitié  de  la 
hauteur  de  chute  ;  la  colonne  du  grand  tuyau  de  conduite 
résiste  par  son  inertie.  Il  en  résulte  même  une  oscillation  qui 
fait  sortir  de  Teau  par  le  sommet  du  tube  d'aval. 

Ainsi  que  je  Tai  expliqué  ci-dessus,  quand  on  se  sert  du 
bassin  d'épargne,  les  oscillations  en  retour  montent  assez 
haut,  pour  que  le  tube  d'amont  se  soulève  de  lui-même.  La 
perte  de  force  vive,  que  je  viens  de  signaler,  doit  donc  être 
alors  à  peu  près  supprimée. 

Quant  à  la  vidange  de  l'écluse,  toute  l'eau  contenue  dans 
les  deux  tubes  verticaux  au-dessus  du  niveau  du  bief  infé- 
rieur tombe  lorsqu'on  lève  une  première  fois  le  tube  d'aval, 
et  il  en  est  sensiblement  ainsi  quand  la  manœuvre  se  fait 
avec  le  bassin  d'épargne.  A  mesure  que  le  niveau  'monte 
dans  ce  dernier,  la  perte  provenant  de  ce  qull  reste  de  l'eau 
dans  les  tubes  verticaux,  après  l'oscillation  descendante,  est 
moindre  que  si  cette  eau  retombait  jusqu'au  niveau  du  bief 
d'aval.  Ces  oscillations  descendent  d'ailleurs  de  plus  en  plus 
bas^  diminuant  déjà  elles-mêmes  la  quantité  d'eau,  dont  le 
centre  de  gravité  descend  ainsi  en  pure  perte  et  même  d'une 
manière  nuisible.  Les  dernières  parviennent  assez  bas  pour 
que  le  tube  d'aval  se  relève  de  lui-môme,  et  que  la  perte  dont 
il  s'agit  puisse  être  regardée  comme  supprimée.  A  l'époque 
du  remplissage  la  force  vive  de  l'eau  qui  tombe  dans  les 
tubes  verticaux  ne  peut  pas  être  considérée  comme  étant  en- 
tièrement perdue,  puisqu'elle  fait  même  sortir  de  l'eau  par 
le  sommet  du  tube  d'aval  dans  une  circonstance  précitée. 
Mais  cette  action  est  sans  importance,  à  cause  de  la  longueur 
du  grand  tuyau  de  conduite. 

Dans  la  pratique,  on  réduira  autant  que  possible  le  nombre 
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des  périodes.  La  perte  de  force  vive  résultant  des  descentes 
brusqaes  de  l'eau,  dont  je  viens  de  parler,  aura  générale- 
ment très  peu  d'importance,  relativement  aux  pertes  prove- 
Tcnant  de  Tensemble  des  résistances  passives  qui  peuvent 
être  considérées  comme  proportionnelles  aux  carrés  deç  vi- 
tesses. L'essentiel  pour  comparer  les  pertes  dans  les  diverses 
manœuvres,  avec  ou  sans  bassin  d'épargne,  consiste  donc  à 
se  former  une  idée  approximative  de  la  moyenne  des  vitesses 
dans  tous  les  cas. 

Cela  serait  assez  compliqué,  si  l'on  voulait  y  mettre  une 
extrême  rigueur,  en  tenant  compte  de  la  manière  dont, 
même  s'il  n'y  avait  pas  de  cause  de  déchet,  les  vitesses  varie- 
raient dans  les  différentes  circonstances  dont  il  s'agit.  Mais  il 
suffit,  pour  ce  genre  d'approximation,  de  déterminer  à  peu 
près  le  maximum  de  la  vitesse  engendrée  par  chaque  des- 
cente de  Teau,  avant  que  la  vitesse  commence  à  diminuer. 
Ce  que  j'ai  dit  dans  la  première  partie  suffit  pour  qu'on 
puisse  s'en  rendre  compte. 

Lorsqu'on  se  sert  du  bassin  d'épargne,  dans  la  grande  os- 
cillation finale  de  décharge,  les  vitesses  sont  nécessairement 
assez  notables  quand  elles  arrivent  à  leur  maximum.  Dans  la 
grande  oscillation  initiale  de  remplissage,  elles  sont  plus 
considérables.  On  voit  d'après  cela  comment  on  peut  compa- 
rer le  travail  en  résistances  passives,  dans  ces  oscillations,  à 
celui  qui  résulte  des  vitesses  provenant,  dans  le  même  tuyau 
de  conduite,  de  la  descente  d'une  tranche  d'eau  donnée,  se 
dirigeant,  soit  dans  un  sens,  soit  dans  l'autre. 

Or,  comme  les  grandes  oscillations  initiales  et  finales 
donnent  lieu  à  beaucoup  de  travail  en  résistances  passives, 
on  voit,  abstraction  faite  même  de  ce  que  j'ai  dit  ci-dessus, 
combien  il  est  intéressant  que  le  coude  arrondi  se  trouve  au- 
dessous  du  tube  d'aval,  surtout  quand  on  se  sert  d'un  bassin 
d'épargne,  comme  dans  les  dernières  expériences  faites  à 
Fécluse  de  l'Aubois,  où  le  coude  à  angle  droit  brusque  se 
trouve  malheureusement  sous  ce  tube. 
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II  paraît  incontestable,  d'après  les  considérations  précé- 
dentes, qu'au  moyen  d'une  bonne  disposition  du  coude  ar- 
rondi, il  y  aurait  de  Tavantage  même,  quant  au  rendement, 
h  employer  ainsi  le  bassin  d'épargne.  On  peut  disposer  les 
choses  de  manière  à  faire  passer  la  plus  grande  partie  de 
Teau  par  ce  coude,  soit  dans  un  sens,  soit  dans  l'autre.  Or,  si 
cela  n'augmentait  pas  la  moyenne  des  carrés  des  vitesses,  on 
diminuerait  évidemment  le  travail  en  résistances  passives, 
mieux  que  dans  les  manœuvres  pour  lesquelles,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  une  plus  grande  fraction  de  l'eau  à 
débiter  serait  obligée  de  passer  par  l'autre  coude  qui  est  à 
angle  droit  brusque.  En  définitive  c'est  une  même  quantité 
d'eau  qui  doit  traverser  le  système,  quelque  soit  le  genre  de 
manœuvre. 

On  pourrait  examiner,  au  moyen  des  mêmes  principes,  les 
effets  de  deux  autres  manœuvres  dont  j'ai  dit  quelques  mots 
ci-dessus.  Dans  l'une,  on  transforme  alternativement  la  ri- 
gole d'aval  en  bassin  d^épargne,  en  employant  une  soupape 
ou  porte  de  flot,  quand  l'appareil  ne  fonctionne  plus  assez 
utilement.  Il  en  résulte  un  avantage  sans  aucun  inconvénient 
pour  l'épargne.  Dans  l'autre  manœuvre,  une  soupape  ou 
porte  de  flot  isole  alternativement  un  bassin  ou  une  rigole  su- 
périeure du  bief  d'amont.  Il  n'est  pas  aussi  certain  que  l'avan- 
tage qui  en  résulte  pour  le  rendement  soit  sans  quelque 
compensation.  Il  n'est  pas,  d'ailleurs,  encore  suffisamment 
prouvé  par  l'expérience  qu'il  soit  facile  de  rendre  automa- 
tiques ces  soupapes  ou  portes,  en  les  conservant  assez 
étanches.  Mais  j'ai  cru  devoir  indiquer  ces  dispositions  parti- 
culières pour  compléter  l'exposition  des  principes,  abstrac- 
tion faite  des  différences  qui  pourront .  en  résulter  dans  le 
durée  des  manœuvres  et  dont  on  peut  se  rendre  compte. 

Pour  compléter  les  principes  des  écluses  de  navigation  à 
colonnes  liquides  oscillantes,  je  vais  exposer  succinctement 
quelques  dispositions  au  moyen  desquelles  on  pourrait,  sans 
employer  une  machine  proprement  dite,  faire  le  service  des 
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écluses  de  petite  navigation.  Afin  d'éviter  tout  malentendu,  je 
dois  dire  que  l'idée  de  considérer  comme  les  branches  verti- 
cales d'un  grand  siphon  renversé,  soit  deux  écluses  jumelles, 
c'estrà-dire  parallèles  et  à  la  même  hauteur,  soit  une  écluse 
et  un  bassin  latéral,  n'est  pas  nouvelle.  Mais  je  crois  être  le 
premier  qui  ait  donné  les  règles  nécessaires  pour  montrer 
dans  quelles  limites  il  est  utile  d'augmenter  la  longueur  que 
doit  avoir  la  branche  horizontale  d'un  siphon  de  ce  genre. 

n  était  d'ailleurs  indispensable,  pour  appliquer  cette  idée 
sur  une  assez  grande  échelle,  d'avoir  un  moyen  d'établir  et 
d'intercepter  alternativement  la  communication  d'une  grande 
colonne  liquide  en  mouvement  avec  l'une  ou  Tautre  des  ca- 
pacités dont  il  s'agit,  de  manière  à  éviter  les  coups  de  bélier. 
Or,  j'y  suis  parvenu  par  l'emploi  d'un  large  tube  mobile, 
toujours  ouvert  à  ses  deux  extrémités,  et  ne  bouchant  jamais 
la  section  transversale  de  l'aqueduc  ou  tuyau  de  conduite. 

11  est  convenable  que  ce  dernier,  lorsqu'on  emploiera  un 
bassin  d'épargne  et  que  les  localités  le  permettront,  débouche 
au  milieu  de  ce  bassin^  auquel  on  donnera  une  section  circu- 
laire. J'ai  indiqué  cette  disposition,  ainsi  que  celle  du  tube 
vertical  mobile  dont  il  s'agit,  dans  une  communication  faite 
à  la  Société  Philomathique  le  30  novembre  1844,  et  sur  la- 
quelle une  note  a  été  publiée  par  le  journal  V Institut^  dans 
l'extrait  du  procès-verbal  de  la  séance  de  cette  Société  du 
4  janvier  !846.  Il  est  bien  entendu  que  l'extrémité  du  tuyau 
de  conduite,  débouchant  dans  le  bassin  d'épargne,  sera  re- 
courbée de  manière  à  recevoir  le  tube  vertical  mobile  comme 
celle  qui  est  représentée  dans  la  planche  VI.  Cette  combinai- 
son parait  la  plus  simple  pour  un  tuyau  de  conduite  de  très 
grande  section.  Ce  n'est  pas  celle  à  laquelle  j'avais  d'abord 
pensé.  J'avais  proposé  de  boucher  alternativement  la  sec- 
lion  transversale  d'une  extrémité,  au  moyen  d'une  ou  plu- 
sieurs soupapes,  en  ménageant,  pour  éviter  les  coups  de  bélier, 
un  tuyau  vertical  ouvert  par  les  deux  bouts  et  posé  assez 
près  de  cette  extrémité,  afin  que  l'eau  pût  y  monter  le  plus 
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ILbreraent  possible,  comme  dans  une  des  formes  de  l'appareil 
décrites  ci-dessus.  Il  n'est  pas  sans  quelque  intérêt  de  conser- 
ver la  trace  de  cette  idée  qui  peut  aussi  avoir  ses  avantages. 

Je  me  suis  aperçu  depuis  que  la  section  du  bassin  d'épar- 
gne, s'il  a  toute  la  hauteur  de  Técluse,  doit  être  moindre 
que  la  section  de  cette  dernière. 

Dans  la  séance  de  la  Société  Philomathique  du  9  novembre 
1844,  j'ai  proposé  de  vider  un  sas  au  moyen  de  plusieurs  os- 
cillations successives  dans  une  série  de  puits  verticaux,  dont 
une  partie  s'élèverait  au-dessus  du  bief  supérieur.  Les  sec- 
tions de  ces  puits  étant  chacune  moindres  que  celle  de  Técluse, 
pour  la  première  oscillation  de  décharge,  le  niveau  de  Teau 
monterait  plus  haut  que  celui  de  ce  bief.  Il  pourrait  en  être 
ainsi  pour  la  suivante,  mais  les  décharges  successives  fe- 
raient élever  l'eau  à  des  hauteurs  d'autant  moins  grandes 
qu'on  s'approcherait  plus  de  la  dernière. 

Quand  on  voudrait  faire  rentrer  l'eau  dans  Técluse,  après 
avoir  achevé  de  la  vider  par  les  moyens  ordinaires,  on  ferait 
l'opération  inverse,  c'est-à-dire,  en  commençant  par  les  ca- 
pacités où  l'eau  se  serait  élevée  le  moins  haut. 

Je  n'entrerai  pas  dans  les  détails  de  la  disposition,  objet  de 
la  note  dont  il  s'agit.  Si  d'ailleurs  une  combinaison  sembla- 
ble d'oscillations  était  appliquée,  comme  ce  serait  surtout  à 
cause  de  la  simplicité  qui  pourrait  en  résulter  dans  les  ma- 
nœuvres, on  ne  se  servirait  probablement  que  de  deux  capa- 
cités latérales  au  moyen  d'un  tuyau  de  conduite  ayant  une 
bifurcation.  L'essentiel  est  de  remarquer  qu'en  produisant 
deux  ou  plusieurs  oscillations  de  décharge  ou  de  rentrée,  on 
trouverait  beaucoup  moins  de  travail  en  résistances  passives 
d'après  les  principes  exposés  dans  la  première  partie  de  cet 
ouvrage,  que  si  Ton  se  contentait  d'une  seule  oscillation, 
comme  on  le  verra  mieux  plus  loin.  Je  vais  d'abord  consi- 
dérer cette  dernière  combinaison  comme  je  l'ai  fait  dans  une 
note  présentée  à  l'Institut,  le  10  décembre  1877. 

Il  résulte  des  lois  de  Toscillation  de  l'eau  dans  les  siphons 
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renirersés,  à  branches  de  sections  inégales,  exposées  dans  la 
première  partie,  que,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  Técluse  étant 
pleine  et  le  niveau  du  bassin  d'épargne  étant  à  la  même  hau- 
teur que  celui  du  bief  d'aval,  l'eau  s'élèverait  au  dessus  du 
niveau  du  bief  d'amont  dans  ce  bassin  d'épargne,  en  vertu 
de  l'oscillation  de  vidange,  s'il  n'y  avait  pas  de  résistances 
passives.  A  cause  de  ces  résistances,  l'eau  s'y  élèvera  moins 
haut  que  si  elles  n'existaient  pas  et  l'on  peut  calculer  ap- 
proximativement quel  doit  être  le  rapport  de  la  section  du 
bassin  d'épargne  à  celle  de  l'écluse  pour  que  l'eau  monte 
dans  le  bassin  d'épargne  à  une  hauteur  convenable  au-dessus 
ou  au-dessous  du  niveau  du  bief  supérieur.  Je  suppose  d'a- 
bord ce  rapport  déterminé,  de  manière  que  la  grande  oscil- 
lation de  vidange  remplisse  le  bassin  d'épargne  précisément 
jusqu'à  la  hauteur  du  niveau  d'amont  et  qu'on  achève  de  vider 
l'écluse  au  moyen  des  ventelles  ordinaires.  Il  est  facile  de 
voir  qu'en  supposant  les  résistances  passives  de  la  même  na- 
ture pour  une  oscillation  de  remplissage  que  pour  une  oscil- 
lation de  vidange,  toute  Teau  que  celle-ci  avait  fait  entrer 
dans  le  bassin  d'épargne  rentrera  dans  l'écluse.  En  effet,  si 
Ton  suppose  pendant  la  vidange  l'eau  à  une  même  hauteur 
dans  le  sas  et  dans  le  bassin,  le  rapport  de  la  hauteur  ob- 
tenue ensuite  au-dessus  de  ce  niveau  à  la  profondeur  du 
point  de  départ  au-dessous,  sera  le  même  que  le  rapport  qui 
sera  ensuite  obtenu  pendant  le  remplissage  du  sas,  entre  la 
profondeur  qu'on  trouvera  en  définitive  au-dessous  d'une 
hauteur  pour  laquelle  Teau  aura  été  de  niveau  dans  le  sas  et 
dans  le  bassin,  à  la  hauteur  du  point  de  départ  au-dessus.  On 
aura  à  tirer  du  bief  supérieur,  supposé  à  niveau  constant 
comme  celui  du  bief  inférieur,  une  quantité  d'eau  égale  à 
celle  qu'on  avait  fait  descendre  à  ce  dernier  bief. 

Dans  ce  système,  l'éclusier  aura  à  faire  fonctionner  les  ven- 
telles des  portes  d'écluse  d'amont  et  d'aval.  11  aura  seule- 
ment de  plus  à  s'occuper  d'un  tube  mobile  vertical  posé 
alternativement   dans  le  bassin   d'épargne  sur  l'extrémité 
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recourbée  verticalement,  d'un  grand  tuyau  de  conduite  dont 
Tautre  extrémité  débouchera  dans  Técluse.  Il  le  fera  fonc- 
tionner une  fois  pour  la  vidange  et  une  fois  pour  le  remplis- 
sage de  recluse. 

Il  est  bien  à  remarquer  que  Tinconvénient  des  bassins 
d'épargne  étant,  en  général,  dans  la  pratique,  de  perdre,  par 
les  défauts  des  vannes,  une  partie  de  Teau  économisée,  il 
était  essentiel  d'éviter  d'employer  des  vannes  ou  soupapes 
pour  le  bassin  d'épargne  dont  il  s'agit,  comme  cela  aurait 
été  nécessaire  si  sa  section  n'avait  pas  été  moindre  que  celle 
de  l'écluse.  Lorsqu'on  ne  se  servira  pas  de  ce  système,  il  n'y 
aura  aucune  chance  de  fîltrations  du  bief  d'eimont  dans  le 
bassin  d'épargne.  Quand  il  fonctionnera,  il  n'y  aura  de 
chances  de  fîltrations  de  ce  bassin  dans  l'écluse  que  sous  le 
tube  mobile,  qui  peut  être  disposé  de  manière  à  bien  con- 
server l'eau,  en  se  posant  convenablement  sur  son  siège 
fixe. 

Ce  tuyau  mobile,  bien  plus  facile  à  manœuvrer  qu'une 
vanne  ou  une  soupape  ordinaire,  a,  comme  je  l'ai  expliqué 
ci-dessus,  l'avantage  de  ne  jamais  fermer  les  sections  trans- 
versales du  tuyau  de  conduite.  Mais  la  quantité  d'eau  qu'il 
contient,  quand  il  repose  sur  son  siège,  ne  reste  pas  dans  le 
bassin  d'épargne.  Si  l'on  a  égard  à  ce  qu'il  pourrait  se 
perdre  un  peu  d'eau  entre  le  tube  mobile  et  son  siège,  et  si, 
pour  compenser  cette  perte,  on  élève  un  peu  le  niveau  du 
bassin  d'épargne  au-dessus  de  celui  du  bief  d'amont,  il  faut, 
à  la  rigueur,  tenir  compte  de  ce  que  la  section  de  ce  bassin 
sera,  en  réalité,  un  peu  diminuée  par  la  présence  de  ce  tube, 
qui  doit  toujours  s'élever  au-dessus  de  l'eau.  Pour  faire 
descendre  l'eau  de  ce  bassin  jusqu'au  niveau  du  bief 
d'aval  par  une  oscillation  de  remplissage  de  l'écluse,  il  ne 
serait  pas  indispensable  d'élever  ainsi  un  peu  d*eau  au-des- 
sus du  niveau  d'amont,  si,  quand  on  lèvera  le  tube  mobile, 
celui-ci  ne  devait  pas  être  rempli  d'eau.  En  définitive,  outre 
les  pertes  de  travail  provenant  des  résistances  passives,  il 
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faut  tenir  compte,  à  la  rigueur,  des  pertes  de  force  vive  pro- 
venant de  ce  que  Feau  contenue  dans  ce  tube,  d'une  petite 
section  d'ailleurs  par  rapport  à  celle  du  bassin  d'épar- 
gne, tombera  quand  on  achèvera  de  vider  Técluse,  tandis 
qu  à  l'époque  où  on  la  remplira,  ce  tube  devra  commencer 
par  être  rempli  d'eau  tombant  d'une  hauteur  moyenne  égale 
à  la  moitié  environ  de  la  hauteur  du  sas.  Ces  considérations 
sont  d'ailleurs  très  secondaires,  je  les  indique  seulement  pour 
ne  rien  négliger. 

Si,  au  lieu  de  donner  au  bassin  d'épargne  une  section 
moindre  que  ceUe  de  l'écluse,  on  lui  avait  donné  une  section 
plus  grande,  je  conviens  que  les  choses  auraient  pu  être  dis- 
posées de  manière  à  remplir  et  à  vider  entièrement  l'écluse 
sans  se  servir  des  ventelles  des  portes  d'amont  et  d'aval,  ce 
qui  aurait  un  peu  accéléré  le  service.  Mais  il  aurait  fallu 
achever  de  remplir  le  bassin  d'épargne  par  une  communica- 
tion alternative  avec  le  bief  d'aval  ;  or,  j'évite  ces  deux  causes 
de  filtrations  par  la  combinaison  dont  je  viens  de  parler. 
Mais  ce  n'est  pas  le  point  essentiel,  puisque  d'ailleurs,  si  l'on 
employait  l'autre  combinaison  on  pourrait  peut-être  sup- 
primer les  ventelles  des  portes  de  l'écluse.  Je  suppose,  pour 
une  comparaison  provisoire,  qui  semble  d'ailleurs  peu  éloi- 
gnée de  la  vérité,  que  je  donne  à  la  section  du  bassin  d'é- 
pargne les  trois  quarts  de  celle  du  sas,  on  épargnerait  ainsi 
à  peu  près  les  trois  quarts  de  l'éclusée,  sauf  les  considéra- 
tions secondaires  dont  j'ai  parlé  ci-dessus. 

On  va  voir  à  quel  résultat  on  serait  conduit,  quant  aux  ré- 
sistances passives,  dans  le  cas  où  l'on  donnerait  au  contraire 
à  l'écluse  une  section  qui  serait  les  trois  quarts  de  celle  du 
bassin  d'épargne.  Il  est  clair  que,  abstraction  faite  de  ces 
résistances,  les  différences  des  niveaux  seraient  les  mêmes 
dans  les  deux  cas,  sauf  les  petites  différences  provenant  de  la 
place  occupée  par  le  tube  mobile  ;  mais  les  vitesses  qui  occa- 
sionnent les  résistances  passives  et  le  chemin  parcouru  par 
ces  résistances  augmenteraient  beaucoup.  Le  carré  de  la  vi- 
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tesse,  à  Tépoque  où  le  niveau  est  le  même  dans  Técluse  et 
dans  le  bassin  d'épargne,  serait,  abstraction  faite  des  résis- 
tances passives,  sensiblement  proportionnel  à  la  quantité 
d'eau  passée  par  le  tuyau  de  conduite  et  ayant  parcouru  les 
mêmes  hauteurs  dans  les  deux  cas.  Or,  si  Ton  suppose  les 
résistances  passives  proportionnelles  aux  carrés  des  vitesses, 
il  en  résulte  que  la  quantité  do  travail  qui  serait  nécessaire 
pour  conserver  ces  vitesses  comme  s'il  n'y  avait  pas  de  cause 
de  déchet,  serait  comme  le  carré  des  quantités  d'eau  préci- 
tées. Sans  entrer  dans  le  détail  des  calculs,  j'ai  cru  devoir 
donner  une  idée  assez  précise  des  inconvénients  qu'aurait  un 
système  à  oscillation  unique,  si  la  section  du  bassin  d'épargne 
était  plus  grande  que  celle  de  l'écluse,  parce  qu'un  ingénieur 
a  proposé  cet  élargissement  du  bassin  d'épargne,  étant  d'ail- 
leurs frappé  de  ce  que  cela  permettrait  d'accélérer  le  service 
en  ce  qu'on  achèverait  de  remplir  ou  de  vider  ce  bassin  pen- 
dant que  les  bateaux  passeraient.  Quant  aux  oscillations,  leur 
durée  serait  augmentée  ;  il  est  d'ailleurs  essentiel  de  remar- 
quer que  la  dépense  serait  bien  plus  grande,  à  cause  des  di- 
mensions du  bassin  d'épargne. 

Mais,  dans  ce  système,  cette  durée  sera  si  courte  qu'il  est 
prudent  d'indiquer  des  moyens  de  l'augmenter.  Or,  il  est 
utile,  pour  diverses  raisons,  de  donner  au  tuyau  de  conduite 
une  longueur  qui  ne  sera  limitée,  dans  la  pratique,  que  par 
la  dépeuse  qui  en  résultera  pour  la  construction.  Si  les  sur- 
faces frottantes  sont  plus  longues,  les  carrés  des  vitesses  sont 
moindres  et  les  résistances  ou  les  pertes  de  force  vive  locales 
sont  diminuées.  C'est  surtout  pour  les  extrémités  qu'il  faut 
avoir  égard  à  ces  pertes  de  force  vive,  qu'on  peut  diminuer 
beaucoup,  au  moyen  d'évasements  graduels.  Gela  permettra 
même  de  ne  pas  donner  au  grand  tuyau  de  conduite  un  dia- 
mètre à  beaucoup  près  aussi  considérable  qu'on  pourrait  le 
croire  nécessaire  au  premier  aperçu,  son  frottement  devant 
être,  en  général,  bien  moins  important,  pour  les  dimensions 
dont  il  s'agit,  que  des  pertes  de  force  vive  qui  se  présente- 
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raient  à  ces  extrémités  si  elles  n'étaient  pas  évasées  et  qu'il 
eût  un  plus  grand  diamètre. 

C'est  d'ailleurs  seulement  pour  les  écluses  de  petites  sec- 
lions,  comme  celles  du  canal  du  Berry,  et  pour  des  circons- 
tances exceptionnelles,  qu'il  me  semble  pouvoir  être  le  plus 
intéressant  d'étudier  le  système,  assez  coûteux,  du  reste,  dont 
je  viens  de  parler.  Si  les  amplitudes  des  grandes  oscillations 
sont  trop  considérables,  cela  augmente  beaucoup  les  pertes 
de  travail.  Il  serait  donc  convenable  de  diviser  l'opération  au 
moins  en  deux  parties,  pour  les  écluses  de  dimensions  ordi- 
naires, afin  de  retrouver  des  conditions  qui  ne  s'éloigneraient 
pas  trop  de  celles  des  écluses  dites  de  petite  navigation. 

Abstraction  faite  même  du  prix  de  construclion,  il  y  a  des 
diamètres  qu'on  ne  peut  guère  dépasser  pour  le  grand  tuyau 
de  conduite,  d'autant  plus  qu'il  est  très  important  que  ses  ex- 
trémités puissent  être  graduellement  évasées.  On  arriverait 
même,  par  le  calcul,  à  un  singulier  résultat  pour  le  cas  où  le 
bassin  d'épargne,  au  lieu  d'avoir  une  section  moindre  que 
celle  de  l'écluse,  en  aurait  une  plus  considérable,  et  où  le 
tuyau  de  conduite,  s'il  n'avait  pas  une  longueur  très-grande, 
ne  serait  pas  évasé  à  ses  extrémités,  parce  qu'il  aurait  toute 
la  section  qui  pourrait  lui  être  donnée. 

Dans  cette  hypothèse,  je  suppose  qu'on  élargisse  le  bassin 
d'épargne,  au  lieu  de  le  rétrécir  et  qu'on  veuille  le  remplir 
alternativement  jusqu'au  niveau  du  bief  d'amont.  Il  résulte- 
rait des  pertes  de  force  vive  aux  extrémités  de  ce  tuyau  que 
la  section  de  ce  bassin  devrait,  pour  qu'on  pût  remplir  le 
sas  par  une  seule  oscillation,  être  bien  plus  grande  rela- 
tivement à  celle  de  l'écluse  qu'il  ne  le  semble  peut-être 
quand  on  n'en  a  pas  fait  le  calcul.  On  serait  ensuite  obligé 
de  laisser  descendre  au  bief  d'aval  une  quantité  d'eau 
restée  dans  ce  bassin,  tellement  notable  qu'il  ne  paraît 
pas  qu'il  pût  résulter  aucun  avantage  de  l'emploi  de  cette 
disposition,  si  le  tuyau  de  conduite  n'avait  pas  une  longueur 
très-grande  pour  un  sas  de  dimensions  ordinaires.  ^ 
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Le  système  sur  lequel  j'ai  fait  une  communication  à  la  So- 
ciété Philomatique  de  Paris,  le  8  novembre  1845,  et  qui  pa- 
raît le  plus  simple  dans  les  circonstances  où  il  pourra  être 
appliqué,  consiste  à  établir  alternativement  la  communica- 
tion entre  deux  écluses  dites  jumelles^  au  moyen  d'un  grand 
tuyau  de  conduite.  Il  est  facile  de  voir  que,  dans  ces  condi- 
tions, si  Ton  vide  une  de  ces  écluses  par  une  seule  oscillation, 
on  remplira  l'autre,  sauf,  bien  entendu,  les  causes  de  déchet, 
le  remplissage  et  la  vidange  pourront  s'achever  ensuite  par 
les  moyens  ordinaires.  Or,  la  manœuvre  serait  plus  simple 
et  l'économie  de  la  force  motrice  plus  grande,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  que  dans  le  cas  où  une  écluse  se  viderait, 
aussi  au  moyen  d'un  grand  tuyau  de  conduite  dans  un  bassin 
de  même  section  et  de  même  hauteur  qu'elle,  s'il  fallait  une 
autre  grande  oscillation  pour  remplir  ensuite  le  sas.  Quant 
aux  écluses  jumelles,  il  rC est  pas  nécessaire  que  Veau  traverse 
deux  fois  le  système  pour  chaque  remplissage  d'un  sas.  On  pour- 
rait facilement  établir  dans  une  chambre  latérale  près  de 
l'un  des  sas,  comme  je  l'ai  expliqué  plus  haut,  un  tube  mo- 
bile ouvert  à  ses  deux  extrémités,  venant  alternativement  se 
poser  sur  un  siège  horizontal  à  l'extrémité  convenablement 
disposée  du  tuyau  de  conduite  et  jouissant  des  mêmes  proprié- 
tés que  ceux  dont  j'ai  parlé  ci-dessus.  Je  reviendrai  plus  loin 
sur  les  écluses  jumelles,  il  ne  s'agit  en  ce  moment  que  de 
donner  une  idée  générale  du  mode  d'action  des  résistances 
passives. 

Dans  les  circonstances,  sans  doute  rares,  où  il  serait  pos- 
sible d'avoir,  à  la  moitié  environ  de  la  hauteur  du  sas,  un 
bassin  d'une  étendue  suffisante  par  rapport  à  la  section  de 
l'écluse,  le  travail  en  résistances  passives  provenant  des  os- 
cillations précitées,  pourrait  être  bien  diminué,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  sans  quai  y  eût  deux  écluses  jumelles.  En 
effet,  s'il  avait  une  section  dont  la  grandeur  serait  indéfinie, 
le  centre  de  gravité  de  l'eau  qui  y  entrerait  ou  en  sortirait, 
jusqu'à  ce  que  le  niveau  fût  à  la  moitié  de  la  chute  de  l'écluse, 
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descendrait  d'une  hauteur  moitié  moindre  environ  que  si  ce 
bassin  avait  une  section  égale  à  celle  de  cette  écluse.  Gela  di- 
minoerait  beaucoup  les  vitesses,  et  par  suite  les  résistances 
passives.  On  aurait  de  plus  l'avantage  d'augmenter  la  durée  de 
TosclUation,  ce  qui  diminuerait^  pour  les  bateaux,  les  incon- 
vénients pouvant  provenir  d'oscillations  trop  rapides.  Le  dé- 
chet, s'il  est  proportionnel  aux  carrés  des  vitesses,  et  si  une 
même  quantité  d'eau  doit  passer  dans  un  sens  ou  dans  l'autre, 
serait  sans  doute,  abstraction  faite  des  bateaux,  à  peu  près 
le  même  dans  certaines  conditions,  que  lorsqu'il  n'y  aurait  pas 
de  bassin  latéral,  et  que  deux  écluses  jumelles  communique- 
raient, comme  je  l'ai  déjà  dit  ci-dessus,  par  un  tuyau  de 
conduite,  de  manière  à  former  les  deux  branches  verticales 
d'un  grand  siphon  renversé.  Cependant  les  conditions  ne 
sont  pas  les  mêmes  que  dans  les  cas  où  l'on  chercherait  le 
travail  nécessaire  pour  conserver  les  vitesses,  comme  s'il  n'y 
avait  pas  de  résistances  passives.  En  eflet,  celles-ci  dimi- 
nuent les  vitesses,  et  par  conséquent  le  travail  réel  en  résis- 
tances passives,  pourra  être  plus  grand  que  la  moitié  de  celui 
qui  aurait  lieu  pour  les  oscillations  se  faisant  avec  un  bassin 
latéral  d'une  section  égale  à  celle  d'un  sas  par  un  tuyau  de 
conduite  de  dimensions  données. 

Dans  toutes  les  hypothèses,  si  l'on  veut  remplir  ou  vider 
une  écluse  par  une  seule  oscillation,  il  paraît  prudent  de  ne 
le  faire  qu'au  moyen  de  deux  grands  tuyaux  de  conduite, 
débouchant  à  ses  deux  extrémités.  Si  l'enclave  d'une  porte 
d'aval  est  l'endroit  le  plus  favorable  pour  y  faire  déboucher 
un  de  ces  tuyaux,  à  l'autre  extrémité  de  l'écluse,  il  y  a  en 
général  un  espace  plus  ou  moins  grand  qui  reste  libre,  sur- 
tout à  cause  de  la  forme  des  bateaux,  sans  qu'on  soit  abso- 
lument obligé  de  prendre  les  précautions  dont  j'ai  parlé  plus 
haut  pour  faire  entrer  l'eau  immédiatement  en  aval  du  mur 
de  chute.  Les  bateaux  qui  sont  à  vapeur  et  à  hélice  laissent 
d'ailleurs  une  certaine  place  derrière  eux  quand  ils  descen- 
dent. Si  l'on  emploie  ainsi  deux  tuyaux  de  conduite,  ils  peu- 
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vent  se  réunir  de  manière  à  déboucher  par  une  extrémité 
convenablement  disposée  dans  un  des  bassins  latéraux  dont 
j*ai  parlé,  de  sorte  que,  soit  au  moyen  d'un  seul  tube  ver- 
tical mobile,  soit  au  moyen  d'une  seule  vanne  cylindrique  ou 
soupape  annulaire,  on  peut  les  faire  fonctionner  d'après  les 
principes  exposés  ci-dessus. 

On  pourrait  diminuer  considérablement  le  déchet  dans  le 
service  des  écluses,  en  employant  des  bassins  d'épargne  éta- 
ges, comme  on  le  sait  depuis  longtemps,  mais  leur  nombre 
est  un  inconvénient.  Or,  on  peut  diminuer  ce  nombre  si  Té- 
cluse  est  alternativement  en  communication  avec  ces  bassins 
par  des  tuyaux  de  conduite  et  des  tubes  verticaux  mobiles. 
Il  est  difficile  de  faire,  dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances^ 
des  calculs  bien  rigoureux  sur  ce  déchet,  quand  les  tuyaux 
de  conduite  n'ont  pas  une  assez  grande* longueur. 

Mais  si,  afin  de  se  former  une  idée  de  la  marche  des  résul- 
tats, on  fait,  pour  un  moment,  abstraction  de  la  présence 
des  bateaux  dans  l'écluse,  il  est  facile  de  voir,  pour  certaines 
conditions,  que  le  travail  total  en  résistances  passives,  sera  à 
peu  près  en  raison  inverse  du  carré  du  nombre  de  ces  bas- 
sins. 

Je  suppose  qu'une  quantité  d'eau  M  fois  moindre,  descende 
d'une  hauteur  moyenne  aussi  M  fois  moindre,  la  force  vive 
sera  M^  fois  moindre,  abstraction  faite  de  tout  déchet.  Or,  si 
une  même  quantité  d'eau  devait  passer  par  un  tuyau  de  con- 
duite de  dimensions  données,  on  conçoit  comment  le  travail 
en  résistances  passives  pourrait  être  en  raison  inverse  du 
carré  du  nombre  de  ces  bassins  latéraux,  dans  le  cas  où 
l'on  calculerait  le  travail  qui  serait  nécessaire  pour  conserver 
les  vitesses  comme  s'il  n'y  avait  pas  de  cause  de  déchet.  La 
diminution  du  déchet  ne  sera  pas  aussi  grande  par  des  rai- 
sons données  ci-dessus  et  à  cause  de  divers  détails  d'exécu- 
tion. 

Je  dis  quelques  mots  de  ce  calcul  secondaire,  seulement 
pour  fixer  les  idées  sur  la  marche  des  résultats  de  la  théorie. 
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Il  sera  propablement  plus  convenable  d'employer  au  plus 
deux  ou  trois  bassins,  selon  les  principes  exposés  ci-dessus, 
et  en  général,  il  vaudra  mieux  appliquer,  avec  quelques  mo- 
difications, le  système  déjà  essayé  à  Técluse  de  TAubois, 
d'autres,  dont  j'ai  parlé  ci-dessus,  ne  Tayant  été  que  sur  de 
petits  modèles.  L'écluse  à  oscillatton  unique  avec  bassin  d'é- 
pargne de  section  moindre  que  celle  du  sas  n'a  été  étudiée 
que  sur  un  très  petit  modèle,  ayant  seulement  pour  but  de 
montrer  à  quelques  ingénieurs  qui  l'ont  visité,  toute  la  sim- 
plicité de  l'appareil. 

En  comparant  divers  systèmes  que  j'ai  proposés  pour  rem- 
plir et  vider  les  écluses  par  des  tuyaux  de  conduite,  au  moyen 
d'oscillations,  il  faut,  afin  de  compléter  ce  que  j'ai  dit  ci-des- 
sus, étudier  plus  spécialement  les  phénomènes  du  mouve- 
ment de  l'eau  à  son  entrée  dans  l'écluse  et  à  sa  sortie.  Il  est 
convenable  de  donner  la  plus  grande  section  possible  à  Tex- 
trémilé  du  tuyau  de  conduite  qui  débouche  dans  le  sas.  Je 
suppose  que  la  largeur  de  cet  orifice  ne  difl'ère  pas  beaucoup 
de  la  moitié  de  celle  de  l'écluse,  et  qu'il  verse  l'eau  dans 
l'enclave  d'une  des  portes  d'aval.  S'il  n'y  avait  pas  de  bateau 
et  si  l'écluse  était  un  canal  communiquant  toujours  avec  le 
bief  inférieur  par  son  autre  extrémité,  les  mouvements  de 
l'eau  à  son  entrée  auraient  une  grande  analogie  avec  des 
phénomènes  décrits  dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage, 
relativement  aux  coudes  brusques  de  certaines  dispositions 
des  canaux  d'usines.  La  résistance  de  l'eau  dépendrait,  comme 
je  Tai  dit  plus  haut,  de  la  manière  dont  la  veine  liquide  se 
contracte  dans  la  portion  du  tuyau  qui  est  en  aval  d'un  coude. 
Si  cette  dernière  est  trop  courte  pour  que  la  veine  liquide 
puisse  la  remplir,  cela  est  une  cause  d'augmentation  de  dé- 
chet, ce  qui  s'accorde  avec  la  théorie  des  ajutages.  Or,  le 
cas  ne  semble  pas  meilleur,  d'après  l'hypothèse  dont  il 
•"^^Çit,  quand  l'eau  entre  dans  l'écluse,  d'autant  plus  qu'il  n'y 
a  pas  même  de  paroi  recouvrant  l'eau  à  sa  sortie.  Cela  em- 
pêche de  profiter  d'une  manière  analogue  à  ce  qui  se  présente 
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dans  les  ajutages  cylindriques  de  longueur  convenable  de  la 
percussion  du  liquide  sur  celui  qui  les  remplit  en  aval  de  la 
section  contractée.  Si  l'écluse  forme  ainsi  la  grande  branche 
d'un  coude  à  angle  droit  vif,  d'une  largeur  à  peu  près  dou- 
ble de  celle  de  l'orifice  d'arrivée,  quand  il  y  a  deux  portes 
d'aval,  il  y  a  lieu  de  penser,  malgré  les  tourbillons  résultant 
des  augmentations  de  sections  que  cela  est  une  cause  de 
diminution  sensible  dans  la  résistance  de  ce  coude,  et  que 
cela  peut  tendre  à  compenser,  jusqu'à  un  certain  point,  la 
cause  d'augmentation  de  déchet  dont  je  viens  de  parler. 
Cependant  il  est  prudent  de  ne  pas  supposer  cette  cause  de 
perte  de  force  vive  moindre  que  pour  un  tuyau  ordinaire 
ayant  un  coude  à  angle  droit  vif,  d'autant  plus  que,  en  géné- 
ral, il  faut  tenir  compte  de  ce  que  les  portes  d'aval  présen- 
tent des  angles  qui  sont  une  cause  de  déchet,  et  de  ce  que 
l'enclave  opposée  à  l'orifice,  est  encore  une  cause  quelconque 
de  flexion  des  filets  liquides,  excepté  dans  les  écluses  de  pe- 
tite navigation,  où  il  n'y  a  qu'une  seule  porte  d'aval.  Mais 
alors  le  sas  formant  la  seconde  partie  du  coude,  peut  être 
d'une  largeur  analogue  à  celle  de  l'extrémité  du  tuyau,  s'il 
débouche  dans  Tenclave  de  cette  porte. 

J'ai  supposé  provisoirement  dans  les  considérations  précé- 
dentes un  courant  établi  dans  le  sas,  afin  de  pouvoir  compa- 
rer le  phénomène  à  ceux  que  j'ai  observés  sur  les  coudes  à 
angle  droit  vif  d'un  canal  découvert.  Dans  cette  hypothèse, 
la  vitesse  de  la  veine  écrasée  serait  perdue  pour  l'effet  qu'on 
veut  produire  ;  tandis  qu'elle  devient  un  obstacle  si  l'on  réta- 
blit les  choses  telles  qu'elles  le  sont  réellement,  en  intercep- 
tant toute  communication  de  l'écluse  avec  le  bief  d'aval  pen- 
dant le  remplissage.  On  sait,  en  effet,  que  si  une  masse  d'eau 
s'introduit  dans  des  circonstances  analogues,  elle  tend  à  pro- 
duire une  onde  du  genre  de  celle  que  Ton  nomme  solitaire, 
l'inertie  de  l'eau  résistant  de  manière  à  former  un  gonflement. 
Or,  cela  est  nuisible  à  l'écoulement  de  l'eau  qui  rentre  dans 
le  sas,  puisqu'il  en  résulte  une  cause  de  résistance  sur  l'orifice 
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d'introduction.  Si  cette  onde  peut  se  promener  d'une  extré- 
ndlé  à  Fautre  de  l'écluse,  elle  peut  offrir  par  son  mouvement 
de  retour  une  nouvelle  c&use  de  résistance.  Supposons  main- 
tenant qu'il  y  ait  dans  le  sas  un  bateau  chargé  occupant  la 
plus  grande  partie  de  la  section  de  l'écluse,  il  faudra  tenir 
compte  de  ce  que  l'eau  sera  obligée  de  passer  sous  le  bateau 
ou  le  long  de  ses  flancs  dans  un  espace  d'abord  assez  resserré 
et  dont  la  section  augmentera,  il  est  vrai,  quant  à  la  partie 
qui  est  sous  le  bateau,  à  mesure  que  ce  dernier  montera.  Il  y 
a  là  une  cause  de  résistance  variable  dont  le  calcul  doit  être 
d'autant  plus  difficile  qu'il  faut  tenir  compte  du  frottement 
de  l'eau  'contre  les  parois  de  l'écluse  et  contre  le  bateau  lui- 
même. 

J'ai  eu  seulement  pour  but,  dans  l'exposé  succinct  des  con- 
sidérations précédentes,  de  faire  voir  comment  le  déchet  pro- 
venant des  mouvements  de  l'eau  peut  avoir  une  certaine  im- 
portance par  rapport  au  frottement  de  l'eau  qui  serait  amenée 
dans  le  sas  par  un  assez  long  tuyau  de  conduite  d'un  grand 
diamètre,  même  abstraction  faite  de  ce  que  j'avais  déjà  dit. 
Cela  suffit  pour  montrer  combien  il  est  utile  de  pouvoir 
évaser  d'une  manière  graduelle  et  convenable  l'extrémité  de 
ce  tuyau  qui  débouche  dans  le  sas.  On  peut  en  conclure  que 
son  diamètre  serait  limité  plus  qu'on  ne  le  croirait  peut-être 
au  premier  aperçu,  si,  pour  éviter  des  étranglements  immé- 
diats ou  les  inconvénients  quelconques  d'une  chambre  de 
communication,  etc.,  on  le  faisait  déboucher  dans  l'enclave 
d'une  des  portes  d'aval. 

Il  faut  ajouter  aux  résistances  provenant  du  mouvement  de 
l'eau  à  son  entrée  dans  le  sas  celles  beaucoup  moins  impor- 
tantes qui  proviendront  de  la  contraction  de  la  veine  liquide 
à  l'époque  de  la  vidange,  en  tenant  compte  des  mouvements 
de  l'eau  dans  l'écluse  qui  formera  encore  une  des  branches 
d  une  sorte  de  coude  à  angle  droit  vif,  d'une  espèce,  il  est 
vrai,  très  différente  de  celle  qui  résultait  du  mouvement  dans 
l'autre  sens.  Pour  les  petites  écluses  les  sections  des  deux  bran- 
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ches  du  coude  peuvent  être  considérées  dans  certaines  limitas 
comme  n'étant  pas  très  différentes^'une  de  l'autre,  celle  d'aval 
pour  la  vidange  serait  le  tuyau,  véritable  ajutage. 

On  voit,  d'après  ces  diverses  considérations,  que,  tout  en 
conservant  la  trace  des  dispositions  permettant  d'employer 
des  oscillations  de  très  grandes  masses  liquides,  il  ne  faut  pas 
exagérer  leur  importance  pratique  au  point  de  vue  de  l'é- 
pargne de  la  force  vive.  Aussi,  tout  en  coordonnant  ces  divers 
systèmes,  j'appelle  surtout  l'attention  sur  ceux  qui  permettent 
de  restreindre  ces  oscillations  dans  certaines  limites.  On  a  vu 
d'ailleurs  dans  la  première  partie  qu'il  n'est  pas  sans  intérêt 
de  diminuer  les  grandes  ondes  qui,  dans  le  service  ordinaire 
des  écluses,  font  quelquefois  perdre  de  l'eau  au-dessus  des 
portes  de  l'écluse  qui  esta  l'autre  extrémité  d'un  bief  d'aval. 
Déjà  une  épargne  quelconque  diminue  ces  ondes. 


Dispositions  spécialement  relatives  aux 
écluses  jumelles. 

Le  cas  des  écluses  jumelles  dont  j'ai  déjà  dit  quelques  mots 
est  peut-être  celui  auquel  il  sera  le  plus  intéressant  d'appli- 
quer le  système  mixte  des  périodes  de  l'appareil  combiuées 
avec  les  grandes  oscillations  initiales  et  finales.  Je  suppose 
qu'à  chacun  des  deux  sas  qui  sont  à  la  même  hauteur,  est  un 
appareil  disposé  d'abord  de  manière  à  fonctionner  au  moyen 
de  rigoles  d'aval  et  d'amont,  sans  que  Ton  considère  aucun 
bassin  latéral.  Ils  pourront  être  remplis  ou  vidés  indépen- 
damment l'un  de  l'autre.  Il  ne  sera  pas  même  bien  utile  de 
s'occuper  des  grandes  oscillations  initiales  ou  finales  pouvant 
résulter  de  l'emploi  de  ces  rigoles,  ainsi  que  cela  a  été  expli- 
qué ci-dessus  pour  une  écluse  isolée  (i). 

(1)  J'ai  dit  quelques  mots  des  oscillations  dans  ces  rigoles  pour  les 
écluses  simples,  surtout  afin  de  compléter  l'exposition  des  principes. 
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Mais  il  y  a  des  circonstances  assez  fréquentes  où  il  est  utile 
qu'un  des  sas  se  vide  pendant  que  l'autre  se  remplit.  On  con- 
çoit que,  si  une  communication  peut  être  convenablement 
établie  entre  l'appareil  de  vidange  d'une  des  écluses  et 
lautre  sas,  Teau  qui  descendra  de  la  capacité  qu'on  doit 
vider,  en  relevant  par  son  travail  une  partie  de  l'eau  au  bief 
supérieur,  pourra  s'introduire  dans  l'autre  sus,  au  lieu  de 
s'écouler  au  bief  inférieur.  L'appareil  fonctionnera  dans  ces 
cooditions  d'une  manière  parfaitement  analogue  à  celui  de 
TéclusederAubois pendant  les  dernières  expériences,  répétées 
en  présence  de  M.  Vallès.  Mais  il  y  aura  une  différence  es- 
sentielle. L'eliu  ne  sera  plus  obligée  de  traverser  deux  fois  le 
système  pour  être  employée  utilement,  puisque  la  capacité 
où  elle  entre  doit  elle-même  être  remplie  pour  faire  monter 
ou  descendre  un  bateau. 

On  n'aura  à  se  servir,  si  l'on  veut,  que  des  périodes  de 
lappareil  de  vidange.  Quand  celui-ci  ne  fonctionnera  plus 
assez  utilement,  au  moyen  d'une  communication  dont  je  par- 
lerai plus  loin,  on  laissera  se  produire  une  grande  oscilla- 
lion  qui  aidera  à  vider  le  premier  sas  et  à  remplir  le  se- 
cond. 'On  pourra  achever  ensuite  la  vidange  du  premier 
et  le  remplissage  du  second  par  les  tuyaux  de  conduite  du 
système. 

Il  est  à  remarquer  que  les  têtes  des  deux  appareils  peuvent 
être  disposées  dans  un  terre-plein,  séparant  les  deux  écluses 

Quaotaux  écluses  jumelles,  le  cas  est  très  différent.  Pour  les  premières, 
an  remplissage  précède  on  suit  une  vidange,  tandis  que  pour  les  se- 
eondes^  si  Ton  avait  préparé  les  choses  daus  cette  hypothèse,  et  s*il 
fallait  au  contraire  que  le  remplissage  d*un  sas  fût  suivi  du  remplis- 
sage de  Tautre,  ou  que  la  vidange  de  l'un  fût  suivie  de  celle  de  l'autre, 
les  dénivellations  dans  les  rigoles  seraient  nuisibles. 

Quant  à  l'oscillation  dans  la  rigole  supérieure,  il  n'est  pas  sans  quel- 
que intérêt  d'ajouter  à  ce  que  j'en  ai  dit  pour  les  écluses  simples,  que 
la  dénivellation  qui  en  résulterait  dans  le  sas  au  commencement  de  la 
vidange,  permettant  d'obtenir  une  oscillation  en  retour  plus  profonde, 
après  la  première  période  de  l'appareil,  pourrait  favoriser  la  marche 
automatique. 
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jumelles.  Une  seule  rigole  d'amont  et  une  seule  rigole  d'aval 
suffiront  pour  les  deux  machines.  On  pourra  mettre  les  tubes 
mobiles,  soit  près  de  la  partie  d'amont^  soit  près  de  celle 
d'aval  des  deux  sas,  selon  qu'on  le  trouvera  plus  convenable 
dans  chaque  circonstance.  Si  le  tuyau  de  conduite  relatif  à 
chaque  écluse  débouche,  soit  dans  l'enclave  d'une  des  portes 
d'aval,  soit  vers  le  milieu  de  la  longueur  du  sas,  au  moyen 
des  précautions  que  j'ai  indiquées  ci-dessus,  ce  qu'il  y  a  de 
plus  pratique  paraît  être  de  disposer  les  deux  systèmes  de 
tubes  mobiles  près  du  bief  inférieur.  Il  n'y  aurait  plus,  en  effet, 
de  rigole  d'aval.  Celle  d'amont  serait  plus  facile  à  ménager 
dans  le  terre-plein  qu'une  rigole  d'aval  ne  le  ferait  pour  le 
cas  où  les  tètes  de  machines  seraient  au  contraire  près  du 
bief  supérieur  sans  rigole  d'amont. 

Mais  il  sera  intéressant  pour  accélérer  la  manœuvre  de  dis- 
poser, comme  je  l'ai  expliqué  plus  haut,  les  choses  de  ma- 
nière à  faire  sortir  d'eux-mêmes  les  bateaux  de  chaque  sas 
au  bief  inférieur.  Pour  cette  manœuvre  il  serait  utile  de  faire 
déboucher  chaque  tuyau  dans  chacun  des  sas,  immédiate- 
ment en  aval  du  mur  de  chute,  c'est-à-dire  au  besoin  dans 
une  capacité  en  communication  avec  cette  partie  de  Técluse. 
On  profiterait  de  l'économie  qu'il  est  possible  d'obtenir  dans 
le  prix  des  constructions,  en  ménageant  la  plus  grande  partie 
de  chaque  tuyau  de  conduite  dans  les  deux  bajoyers  de  cha- 
que écluse.  On  réunirait  au  moyen  d'un  coude  arrondi  les  deux 
portions  parallèles  dont  je  viens  de  parler. 

J'ai  indiqué  plus  haut  comment  on  pourrait  disposer  les 
choses  de  manière  à  faire  entrer  l'eau  aux  deux  extrémités  de 
chaque  écluse.  Dans  ce  cas,  un  tuyau  de  conduite  avec  bifur- 
cation partant,  comme  je  Tai  expliqué  de  la  moitié  de  lon- 
gueur de  l'écluse,  viendrait  sans  inconvénient  rejoindre  celui 
des  bajoyers  de  cette  écluse  qui  est  du  côté  du  terre-plein. 
En  longeant  ce  bajoyer  dont  il  ferait  partie,  il  pourrait  se 
prolonger  jusqu'au  bief  d'aval,  parce  que,  dans  des  limites 
très  étendues,  plus  le  tuyau  de  conduite  est  long,  plus  il  y  a 
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d'avantages  pour  l'économie  de  la  force  motrice,  et  pour  la 
facilité  des  manœuvres. 

Les  deux  sas  doivent  pouvoir,  comme  je  Taidit,  communi- 
quer alternativement  l'un  avec  l'autre  le  plus  librement  pos- 
sible. Il  suffit  pour  cela  que  le  tuyau  de  conduite  d'une  des 
deux  machines  se  prolonge  horizontalement,  par  un  coude 
arrondi  en  quart  de  cercle  au-delà  du  siège  du  tube  d'aval. 
Ce  siège,  au  lieu  d'être  mis  sur  une  portion  recourbée  du  tuyau 
de  conduite,  ainsi  que  dans  la  planche  VI,  sera  comme  celui 
du  tube  d'amont,  sur  une  partie  rectiligne.  Le  prolongement 
horizontal  dont  je  viens  de  parler  portera  un  siège  avec  tube 
mobile  sur  son  extrémité  recourbée  verticalement,  ou  dispo- 
sée de  manière  à  recevoir  des  lames  courbes  concentriques, 
comme  on  l'a  expliqué  ci-dessus. 

Le  tube  vertical  dont  il  s'agit  étant  destiné  à  mettre  alter- 
nativement en  communication  le  tuyau  de  conduite  d'un  des 
sas,  avec  l'autre  écluse,  il  sera  nécessaire  de  le  disposer  dans 
une  chambre  en  communication  avec  celle-ci.  Quand  il  sera 
baissé,  l'appareil  de  l'autre  sas  pourra  marcher  d'une  ma- 
nière indépendante.  Lorsque  les  périodes  de  vidange  de  cet 
appareil  ne  fonctionneront  plus,  on  baissera  son  tube  d'aval, 
puis  on  lèvera  son  troisième  tube.  L'eau  ne  rencontrera 
aucun  coude  brusque  à  cause  de  la  manière  dont  j'ai  dit  qu'on 
avait  dû  modifier,  pour  celui  des  deux  appareils  dont  je  viens 
de  parler^  la  disposition  du  tuyau  de  conduite  à  cette  ex- 
trémité sous  k  tube  d'aval.  Le  liquide  n'aura  à  se  dé- 
tourner dans  un  coude  de  très  petit  rayon  de  courbure, 
qu'à  son  passage  sous  le  troisième  tube  pour  entrer  dans 
le  second  sas.  On  baissera  le  tube  de  communication  dont 
il  s'agit  à  cette  extrémité,  quand  la  grande  oscillation  sera 
finie. 

Alors  les  deux  sas  redeviendront  indépendants  l'un  de  Vautre^ 
de  sorte  que  le  tuyau  de  conduite  de  chacun  d'eux  pourra 
servir,  soit  à  achever  de  le  vider,  soit  à  achever  de  le  remplir. 
Il  ne  sera  plus  même  nécessaire  de  conserver  les  ventelles 
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des  portes  à  moins  qu'on  ne  veuille  les  calfater  pour  les  em- 
ployer dans  des  circonstances  exceptionnelles. 

Il  y  a  un  des  deux  sas  pour  lequel  on  pourra  faire  fonction- 
ner plus  avantageusement  que  pour  l'autre  l'appareil  de 
remplissage,  si  l'on  veuts'enserviraprèsla  grande  oscillation, 
c'est  celui  dont  le  tuyau  de  conduite  communique  alternati- 
vement avec  Tautre  écluse.  Au  lieu  de  faire  marcher  le  tube 
d'aval  pour  relever  de  Teau  quand  on  veut  achever  de  le 
remplir,  après  la  grande  oscillation,  on  lèvera  alternative- 
ment en  temps  utile  le  troisième  tube  qui  est  dans  la  chambre 
de  communication  précitée.  L'eau  sera  puisée  dans  Tautre 
sas  à  une  profondeur  moindre  que  si  elle  était  tirée  du  bief 
inférieur. 

Pour  Tautre  sas,  quand  on  le  remplira,  on  fera  marcher  le 
tube  d'aval,  car,  si  Ton  voulait  faire  l'opération  précédente 
pour  les  deux  sas,  cela  compliquerait  l'appareil,  il  en  résul- 
terait d'ailleurs  la  nécessité  de  faire  une  seconde  chambre  de 
communication  dans  des  espaces  resserrés.  Or,  on  aura  déjà 
quelque  peine  à  ménager  la  première  dans  le  terre-plein  sé- 
parant les  deux  sas. 

Il  paraît  même  utile,  pour  ménager  le^passage  de  l'eau  sor- 
tant alternativement  du  tube  d'aval  au  bief  inférieur,  de  ne 
pas  faire  perpendiculaire  à  la  longueur  de  sas  le  mur  de  sé- 
paration des  rigoles  d'amont  et  d'aval.  Il  faut  remarquer  que 
la  disposition  du  troisième  tube  dont  je  viens  de  parler  est 
une  cause  sensible  de  perte  de  travail,  en  ce  qu'il  fait 
mettre  le  tube  d'aval  sur  la  partie  horizontale  du  tuyau  de 
conduite.  De  sorte  que  l'eau,  pour  couler  au-dessous  de  ce 
tube,  lorsqu'il  est  soulevé,  passe  réellement  par  un  coude  à 
angle  droit  brusque.  Cet  inconvénient  est  sans  doute  bien 
moindre  que  l'avantage  résultant  des  grandes  oscillations  ini- 
tiales et  finales,  mais  il  était  convenable  de  le  signaler.  On 
sait,  par  les  expériences  faites  à  l'écluse  de  l'Aubois,  que  ces 
grandes  oscillations  n'ont  pas  d'inconvénient  relativement  à 
la  tranquilité  des  bateaux.  Ainsi  il  n'y  aura  aucune  raison 
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pour  ne  pas  mettre  immédiatement  en  communication  avec 
Tenclave  d'une  des  portes  d'aval  la  chambre  destinée  à  rece- 
voir le  troisième  tube  précité,  ce  qui  simplifiera  la  construc- 
tion. M.  Briquet,  conducteur  principal  des  ponts-et-chaussées, 
qui  m'a  conseillé  de  voir  s'il  serait  possible  de  mettre  les 
têtes  des  deux  machines  dans  un  terre-plein  entre  les  deux 
sas,  a  eu  la  complaisance  de  faire  des  dessins  d'exécution, 
d'où  il  résulte  qu'il  suffira  que  ce  terre-plein  ait  une  largeur 
de  sept  mètres. 

Il  est  à  remarquer  que  les  têtes  des  deux  machines  étant 
dans  ce  terre-plein  se  trouveront  pour  ainsi  dire  dans  une  île 
plus  à  l'abri  du  public  que  si  une  seule  machine  était  disposée 
latéralement  pour  une  écluse  simple. 

Quand  la  communication  sera  établie  entre  les  deux  sas  au 
moyen  d'un  des  appareils,  on  pourra  au  besoin  faire  fonc- 
tionner en  même  temps  les  deux  sas  en  se  servant  de  l'autre 
appareil  lorsqu'ils  doivent  se  remplir  ou  se  vider  ensemble. 
Dans  ce  cas  exceptionnel  les  manœuvres  seraient  ralenties, 
mais  un  seul  éclusier  ferait  facilement  le  service  (i). 

(i)  Dans  ce  qui  précède,  j*ai  considéré  les  manœuvres  comme  devant 
être  faites  pour  chaque  sas  d'une  manière  tout  à  fait  indépendante  de 
Tantre.  Mais  il  est  intéressant  de  conserver  la  trace  des  dispositions 
d^une  extrême  simplicité  auiquelles  j'avais  pensé  d'abord^  d'autant 
plus  qu'il  ne  sera  peut-être  pas  impossible  de  les  appliquer  dans  quel- 
ques rares  circonstances. 

Je  suppose  qu'un  grand  tuyau  de  conduite  en  forme  de  siphon,  posé 
horiiontalement,  soit  mis  dans  le  terre-plein  entre  ies'deux  sas  et 
qu'il  débouche  par  chacune  de  ?es  extrémités  dans  chacun  de  ces  sas 
immédiatement  en  aval  du  mur  de  chute,  c'est-à-dire  au  moyen  d'une 
chambre  de  communication  dans  laquelle  fonctionnera  un  tube  dit 
d*aval.  Chaque  extrémité  de  ce  tuyau  de  conduite  porterait  une  tête 
de  machine  composée  comme  ci-dessus  de  deux  tubes  d'amont  et 
d'aval.  Celui-ci  étant  dans  la  chambre  précitée  permettrait  de  com- 
muniquer en  temps  utile  avec  le  sas  qui  lui  est  contigu,  et  chaque 
tube  d'amont  permettrait  aussi  en  temps  utile  de  communiquer  avec 
le  bief  supérieur. 

Un  des  sas  pourrait  servir  à  l'autre  de  rigole  de  décharge  si  ses 
portes  d'aval  étaient  ouvertes,  et  l'un  des  deux  tubes  d'aval  étant  alors 
toujours  levé.  Quand  ces  portes  seraient  fermées,  il  servirait  de  bassin 
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Moyens  de  simplifier  le  calcul  du  travail  en 
résistances  passives. 

On  se  rendra  plus  facilement  compte  de  la  manière  d'ap- 
pliquer les  considérations  présentées  ci-dessus,  quand  on 
connaîtra  mieux  les  moyens  d'apprécier  le  travail  en  résis- 
tances passives  résultant  de  Técoulement  graduel^  abstrac- 


d'épargne,  c'est-à-dire  il  aurait  les  propriétés  exposées  ci-dessus  re- 
lativemeot  aux  écluses  Jumelles;  puis,  lorsque  les  périodes  de  l'appa- 
reil de  vidange  ne  fouctiouneraieot  plus,  rien  n'empêcherait  de  pro- 
duire la  grande  oscillation  finale,  quoiqu'il  n'y  eût  en  tout  que  quatre 
tubes  mobiles.  Pour  continuer  à  remplir  l'autre  sas,  on  ferait  marcher 
ensuite  les  périodes  de  l'appareil  de  remplissage,  en  tirant  encore  de 
l'eau  du  sas  qui  se  iride,  de  niveaux  plus  élevés  que  celui  du  bief  in- 
férieur. 

Dans  cette  disposition  générale,  les  tètes  des  machines  seraient  au- 
près du  bief  supérieur.  Il  n'y  aurait  ni  rigole  d'aval  ni  rigole  d'amont. 

L'extrême  simplicité  de  cette  disposition  me  paraît  mériter  d'être 
signalée.  Mais  elle  est  moins  pratique  que  celle  dont  j'ai  donné  la  des- 
cription ci-dessus  pour  les  écluses  jumelles,  parce  qu'on  demande  gé- 
néralement que  les  deux  sas  puissent  au  besoin  fonctionner  iJidépen^ 
damment  l'un  de  l'autre.  Il  faudrait  d'ailleurs  conserver  les  ventelles 
des  portes  d'écluse,  pour  achever  de  remplir  ou  de  vider  les  deux  sas> 
ce  qui  est  un  inconvénient. 

Je  mentionnerai  aussi  la  disposition  suivante.  On  pourrait  encore 
n'avoir  qu'un  seul  aqueduc  ou  tuyau  de  conduite  en  forme  de  siphon 
horizontal  analogue  à  celui  dont  je  viens  de  parler,  mais  les  extré- 
mités portant  les  tubes  mobiles  seraient  mises  près  des  portes  d'aval. 
On  ajouterait  d'ailleurs  à  chacune  de  ces  extrémités  un  bout  d'aque- 
duc rectiligne  et  horizontal  avec  tube  vertical  mobile.  Mais  au  lieu 
d'être  posé  dans  une  capacité  plus  ou  moins  gênante  en  communica- 
tion avec  le  sas  contigu,  le  siège  de  ce  tube  serait,  dans  le  bief  in- 
férieur, de  manière  à  pouvoir  servir  alternativement  quand  un  des 
sas  serait  isolé  au  moyen  de  la  baisse  de  son  tube  d'aval.  Chacun  de 
ces  sas  pourrait  achever  de  se  vider  par  son  tube  supplémentaire  dont 
je  viens  de  parler. 

Mais  ces  formes  de  l'appareil^  à  un  seul  tuyau  de  conduite^  ne  per- 
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tion  faite  de  ce  qui  se  passe  quand  les  tubes  verticaux  sont  brus- 
quement remplis  ou  vidés.  J'ai  indiqué  dans  la  première  partie, 
pages  153  et  suivantes,  les  bases  au  moyen  desquelles  on 
peut  calculer  les  effets  de  chaque  période  de  remplissage.  Je 
reprends  le  cas  d'une  écluse  simple.  Il  suffit  d'ajouter  quel- 
ques mots  pour  montrer  à  quelle  simplicité  les  calculs  pour- 
ront, en  général,  être  réduits.  Je  vais  spécialement  considérer 
le  cas  où  Ton  ne  se  sert  point  d'un  bassin  d'épargne. 

S'il  n'y  avait  pas  de  cause  de  déchet,  il  serait  très  facile 
de  déterminer  la  hauteur  due  à  la  vitesse  dans  le  grand 
tuyau  de  conduite,  en  supposant  le  bief  d'amont  à  niveau 
sensiblement  constant.  Jusqu'à  ce  que  la  communication  soit 
interrompue  avec  le  bief  d'amont,  il  suffirait  de  voir  quelle 
est  la  quantité  d'eau  sortie  de  ce  bief  et  de  quelle  hauteur 
son  centre  de  gravité  serait  descendu^  Teau  montant  plus  ou 
moins  dans  l'écluse. 

A  partir  de  l'instant  où  la  communication  avec  le  bief 
d'amont  est  interrompue,  l'eau  contenue  dans  les  tubes  ver- 
ticaux baisse  en  se  dirigeant  vers  l'écluse,  et  il  est  encore 
facile  de  voir  de  quelle  hauteur  son  centre  de  gravité  descend 
jusqu'à  l'époque  où  elle  arrive  au  niveau  de  l'eau  dans  le  sas. 
Elle  continue  ensuite  à  couler  vers  l'écluse,  et  à  partir  de  ce 
moment,  la  vitesse  est  retardée  dans  le  tuyau  de  conduite. 
Mais  il  est  toujours  facile,  pour  chaque  tranche  d'eau  des- 

mettent  pas  de  rendre  les  sas  complètement  indépendants  Tun  de  l'au- 
tre, comme  la  disposition  décrite  ci-dessus  quand  on  veut  épargner 
Teau  dans  les  deux. 

Si  d'ailleurs,  un  autre  aqueduc  très  court,  disposé  sous  le  terre- 
plein,  permettait  de  mettre  les  denz  sas  en  communication  quand  cela 
serait  utile,  quoiqu'il  n'y  eût  qu'un  seul  grand  tuyau  de  conduite, 
l'appareil  pourrait,  soit  vider  en  même  temps  les  sas,  soit  les  remplir 
de  même. 

Quant  aux  tubes  mobiles  dont  je  viens  de  parler  pour  chaque  bout 
d'aqueduc  horizontal,  ils  n'ajouteraient  aucune  nouvelle  cause  de  fll- 
tralions  lorsque  le  système  ne  fonctionnerait  pas,  et  qu'il  n'y  aurait  pas 
d'eau  dans  les  sas  au-dessus  du  niveau  d'aval,  les  tubes  d'amont 
étant  baissés. 
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cendue,  de  voir  quelle  serait  la  hauteur  due  à  la  vitesse  dans 
ce  tuyau,  s'il  n'y  avait  aucune  cause  de  déchet. 

Je  suppose  maintenant  qu'on  cherche  d'abord  quelle  sera 
cette  hauteur  due^  en  tenant  compte  des  résistances  passives 
proportionnelles  par  hypothèse  aux  carrés  des  vitesses.  Il 
suffit  de  savoir  quelle  sera  la  quantité  de  travail  absorbé  par 
ces  résistances.  On  peut  commencer  par  chercher  la  quan- 
tité de  travail  qui  serait  nécessaire  pour  conserver  les  vites- 
ses, comme  s'il  n'y  avait  pas  de  cause  de  déchet.  Il  suffirait 
de  multiplier  le  chemin  parcouru  dans  le  tuyau  de  conduite, 
par  une  certaine  moyenne  des  carrés  des  vitesses  multipliée 
elle-même  par  un  coefficient  constant  relatif  aux  résistances 
passives.  On  pourrait  admettre,  sans  beaucoup  d'inexactitude, 
si  chaque  période  de  l'appareil  était  d'assez  peu  de  durée, 
que  la  hauteur  due  moyenne  différerait  peu  de  la  moitié  de  la 
hauteur  due  klsL  vitesse  finale.  Mais,  d'après  ce  que  j'ai  dit  dans 
la  première  partie,  on  peut,  sans  aucune  difficulté,  déterminer 
cette  quantité  assez  exactement.  Le  travail  en  résistances 
passives  calculé  de  cette  manière  sera  plus  grand  que  le  véri- 
table, par  la  raison  même  que  les  vitesses  sont  diminuées, 
mais  il  est  facile  de  le  calculer  plus  rigoureusement  au  moyen 
d'approximations  successives. 

Il  s'agit  maintenant  de  trouver  la  hauteur  à  laquelle  l'eau 
s'élèvera  dans  l'écluse,  en  vertu  de  la  vitesse  acquise  à  partir 
de  l'instant  où,  son  niveau  étant  assez  descendu  dans  les  tu- 
bes verticaux,  le  tube  d'aval  établira  la  communication  avec 
le  bief  inférieur  supposé  à  niveau  constant.  On  fait  provisoi- 
rement abstraction  de  quelques  petits  mouvements  secon- 
daires, notamment  dans  ces  tubes.  Il  est  facile  de  voir  com- 
ment les  calculs  seraient  modifiés,  si  l'eau  était  tirée  d'un 
bassin  d'épargne. 

Il  suffit  de  pouvoir  déterminer  la  quantité  de  travail  en 
résistances  passives  qui,  jointe  à  la  quantité  de  travail  résis- 
tant provenant  du  poids  de  Teau  dans  l'écluse,  supposée  de 
section  constante,  sera  suffisante  pour  réduire  à  zéro  la  vi- 
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tesse  qu'on  aura  ainsi  trouvée  dans  le  grand  tuyau  de  con- 
duite. Le  travail  de  la  pesanteur,  agissant  pour  diminuer  les 
vitesses  dans  ce  tuyau,  dépend  :  1**  d'une  hauteur  égale  à  celle 
du  niveau  de  Teau  dans  Técluse  au-dessus  de  celui  du  bief 
d'aval,  à  l'instant  dont  il  s'agit,  quand  il  n'y  a  pas  de  bassin 
d'épargne  ;  2**  de  la  hauteur  variable  de  l'eau  au-dessus  du 
niveau  considéré  ainsi  comme  point  de  départ  dans  l'écluse, 
à  partir  du  même  instant,  soient  h  la  première  hauteur  dont 
je  viens  de  parler,  et  x  la  seconde  dont  on  veut  trouver  la 
limite,  si  l'on  suppose   cette  limite  connue,  la  pression  ré- 

1 

sistanle  moyenne  de  l'eau  sera  proportionnelle  kh  •\-—'  x, 

2 

Le  chemin  parcouru  sera  proportionnel  à  x.  Le  travail  résis- 

i 

tant  de  la  pesanteur  sera  donc  proportionnel  à  A  ar  -f-  -—  x^. 

Si  donc  on  cherchait  ar,  abstraction  faite  de  toute  résistance 
passive,  connaissant  une  vitesse  donnée  dans  le  grand  tuyau 
de  conduite,  il  est  facile  de  voir  comment  on  trouverait  x  au 
moyen  d'une  équation  du  second  degré,  en  négligeant  la 
petite  vitesse  du  niveau  de  l'eau  qui  monte  dans  le  sas. 

Supposons  connue  la  limite  de  x  pour  le  cas  où  il  y  a  des 
résistances  passives,  il  suffirait,  pour  déterminer  la  longueur 
du  chemin  de  ces  résistances  dans  le  grand  tuyau  de  con- 
duite, de  multiplier  cette  quantité  par  le  rapport  de  la  section 
de  l'écluse  à  celle  de  ce  tuyau. 

J'ai  montré,  dans  la  première  partie,  comment  on  peut  cal- 
culer la  quantité  de  travail  qui  serait  nécessaire  pour  conser- 
ver les  vitesses  comme  s'il  n'y  avait  pas  de  résistances  pas- 
sives, dans  les  divers  cas  qui  peuvent  se  présenter.  On  peut 
en  conclure  une  limite  supérieure  de  la  perte  de  hauteur 
provenant  de  ces  résistances. 

En  les  estimant  comme  je  viens  de  l'indiquer,  elles  seront 
supposées  plus  grandes  qu'elles  ne  le  sont  réellement,  par  la 
raison  même  qu'elles  diminuent  les  vitesses.  Mais  on  peut  les 
calculer  plus  rigoureusement  d'une  manière  très  suffisante, 

34 
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en  général,  dans  la  pratique  par  des  approximations  succes- 
sives conduisant  à  des  valeurs  alternativement  au-dessus  et 
au-dessous  de  la  vérité.  Si  d'ailleurs,  dans  divers  cas,  on 
trouve  plus  prudent  de  s'en  tenir  à  un  premier  calcul  con- 
duisant à  un  déchet  plus  grand  que  le  véritable,  il  est  utile 
d'indiquer,  au  moins  d'une  manière  succincte,  comment  on 
peut  faire,  par  des  moyens  extrêmement  simples,  des  calculs 
approximatifs  bien  suffisants  pour  la  pratique,  au  lieu  de  se 
donner  la  peine  de  faire  les  calculs  numériques  compliqués, 
auxquels  on  serait  conduit  par  une  formule  contenant  des 
exponentielles. 

Ainsi  que  je  Tai  dit  ci-dessus,  à  la  rigueur  les  calculs  se- 
raient assez  compliqués.  Mais,  dans  la  pratique,  on  pourra, 
en  général,  ne  pas  tenir  compte  de  quelques  détails.  Ainsi, 
les  surfaces  en  mouvement  ne  sont  pas  rigoureusement  hori- 
zontales dans  le  sas  ou  les  bassins  d'épargne.  Je  reviendrai 
sur  des  phénomènes  secondaires  plus  intéressants  pour  la 
science  que  pour  les  calculs  de  Tingénieur. 


Nouvelles  applications  des  principes  des  éclu- 
ses de  navigation  à  colonnes  liquides  oscil- 
lantes, notamment  pour  les  grandes  chutes. 

Ce  n'est  pas  seulement  dansles  cas  où  Ton  aurait  àépargner 
de  Teau,  si  l'on  employait  des  chutes  ordinaires,  que  mon 
système  sera  applicable.  Le  général  Poncelet  avait,  il  y  a 
longtemps,  remarqué  qu'il  y  aurait  de  l'avantage  à  employer 
des  grandes  chutes,  si  l'on  avait  un  moyen  d'épargner  l'eau. 
M.  le  colonel  Boiieau,  correspondant  de  l'Institut,  a  rappelé 
mon  attention  sur  ce  sujet,  en  me  conseillant  pour  les  grands 
tubes  mobiles  l'emploi  des  madriers  de  sapin  du  nord. 

Dans  beaucoup  de  circonstances,  on  pourra,  sans  dépenser 
plus  d'eau  que  pour  les  chutes  ordinaires,  et  même  en  en 
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dépensant  moins,  construire  des  écluses  de  chutes  assez 
grandes  pour  permettre  de  modifier  .d'une  manière  impor- 
tante le  tracé  d'un  nouveau  canal  ;  on  jouira  de  Tavantage  de 
diminuer  considérablement  la  durée  du  passage  d'un  bateau 
d'une  extrémité  à  l'autre  d'un  canal,  quand  il  y  aura  beaucoup 
d'écluses,  et  l'on  aura  à  entretenir  bien  moins  d'éclu- 
siers. 

Lorsqu'un  bateau  chargé,  occupant  presque  toute  la  section 
d'une  écluse,  entre  du  bief  supérieur  dans  le  sas,  il  introduit 
dans  ce  bief  une  quantité  d'eau  qui  peut  ne  pas  différer  beau- 
coup d'une  éclusée.  S'il  remonte  ensuite  étant  vide,  il  ne  fait 
entrer  de  l'écluse  dans  le  bief  d'aval  qu'une  quantité  d'eau 
beaucoup  moindre  quand  il  quitte  ce  dernier.  Il  résulte  de 
ces  considérations,  comme  l'a  remarqué  Girard,  membre  de 
TAcadémie  des  sciences^  que,  si  les  écluses  avaient  des  chutes 
assez  petites  par  rapport  au  tirant  d'eau  des  bateaux,  un 
canal  pourrait  être  considéré  comme  une  machine  à  élever 
de  l'eau  dans  certaines  conditions.  On  conçoit  les  complica- 
tions et  les  difficultés  pratiques  qui  en  résulteraient,  combien 
la  multiplicité  des  écluses  serait  dispendieuse^  et  combien 
cela  augmenterait  la  durée  de  la  navigation. 

Mais  depuis  que  la  réussite  d'un  de  mes  systèmes  d'écluses 
à  colonnes  liquides  oscillantes  a  montré  qu'on  pouvait  ne 
perdre  qu'une  petite  fraction  de  l'éclusée,  il  devient  intéres- 
sant d'appeler  l'attention  sur  la  possibilité  de  réaliser  d'une 
autre  manière  une  idée  théorique  oubliée  depuis  longtemps, 
ou  regardée  comme  une  récréation  mathématique.  Il  est  évi- 
dent que,dansbien  des  circonstances,  un  grand  bateau  chargé 
qui  ensuite  remontera  vide,  aura  en  définitive  fait  entrer 
dans  le  bief  supérieur  une  quantité  d'eau  beaucoup  plus 
grande  que  celle  qui  est  nécessaire  pour  faire  fonctionner 
une  écluse  à  colonnes  liquides  oscillantes. 

Si,  par  exemple,  on  avait  à  exploiter  des  carrières  au  point 
le  plus  élevé  d'un  canal,  sans  être  obligé  de  faire  remonter 
des  chargements  aussi  lourds,  il  suffirait  à  la  rigueur  de  pou- 
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voir  remplir  ce  canal  une  première  fois  pour  faire  fonctionner 
les  écluses.  On  calculerait,  d'après  les  pertes  d'eau  résultant 
des  défauts  des  portes  ou  de  Tappareii  des  filtrations  et  de 
Tévaporation,  quel  serait  le  poids  des  chargements  qu'on 
pourrait  faire  remonter,  le  moteur  résultant  de  la  descente 
des  matériaux  extraits  des  carrières  précitées.  Il  paraît  môme, 
d'après  les  renseignements  que  j'ai  pu  me  procurer,  que,  dans 
certaines  circonstances,  si  les  bateaux  remontaient  toujours 
vides,  et  si  la  navigation  était  assez  active,  Une  serait  pas  ab- 
solument impossible  de  considérer  un  canal  comme  une 
véritable  machine  à  élever  de  Teau  pour  les  irrigations.  De 
sorte  qu'il  en  résulterait  même  des  courants  qui  empêche- 
raient l'eau  de  se  corrompre.  Si  Ton  peut,  dans  mon  système, 
supprimer  les  ventelles  des  portes  d'écluses,  cela  diminuera 
encore  les  pertes  dont  il  fallait  tenir  compte.  S'il  paraît  diffi- 
cile d'attacher  une  importance  pratique  à  cette  idée,  elle  m'a 
paru  mériter  d'être  signalée  pour  des  circonstances  d'ailleurs 
sans  doute  extrêmement  rares. 

Il  est  plus  intéressant  de  remarquer  que  la  possibilité  de 
réduire  à  une  petite  fraction  de  l'éclusée  la  quantité  d'eau, 
exigée  jusqu'à  présent  par  le  passage  des  bateaux,  permet  de 
modifier  les  bases  de  certaines  constructions.  Ainsi  l'on  pen- 
sait depuis  longtemps  qu'il  serait  utile  de  ne  pas  faire  les 
murs  des  bajoyers  verticaux  à  l'intérieur  des  écluses.  Mais  le 
talus,  s'il  était  bien  sensible,  était  cependant  réduit  de  ma- 
nière à  ne  pas  trop  augmenter  le  volume  de  l'éclusée  pour 
une  section  donnée  du  fond  d'un  sas.  Cependant,  d'après  un 
renseignement  qui  m'a  été  transmis  par  M.  de  Lagrené,  ingé- 
nieur en  chef  des  ponts  et  chaussées,  aux  Etats-Unis  d'Amé- 
rique on  construit  ces  talus  malgré  l'augmentation  de  dé- 
pense d'eau  qui  en  résulte.  Or,  si  cela  diminue  le  capital 
du  premier  établissement,  il  est  juste  d'en  tenir  compte  dans 
le  calcul  de  celui  de  l'appareil,  qui  permettra  de  faire  cette 
économie  dans  la  construction  de  l'écluse. 

Dans  le  cas  où  les  avis  seraient  partagés  sur  les  avantages 
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pouvant  provenir,  soit  de  ce  que  les  bajoyers  sont  en  ligne 
droite,  soit  de  ce  qu'ils  pourraient  être  construits  en  ligne 
courbe,  d'une  manière  plus  ou  moins  analogue  à  ce  qui  a  été 
fait  pour  d'anciennes  écluses^  et  si  Ton  n'avait  plus  à,  se 
préoccuper  désormais  des  inconvénients  qui  résulteraient 
d'une  augmentation  de  Véclusée^  on  n'aurait  plus  qu'à  étudier 
quel  serait  celui  de  ces  deux  systèmes  de  bajoyers  qui  coû- 
terait le  moins  cher.  Or,  dans  le  cas  où  ce  serait  le  bajoyer 
courbe,  il  serait  juste  d'en  tenir  compte  dans  le  calcul  de 
la  dépense  du  premier  établissement  de  l'appareil. 

Je  pourrais  entrer  dans  d'autres  détails  ;  mon  but  est  seule- 
ment de  montrer  combien  l'état  de  la  question  est  changé  si, 
dans  des  limites  assez  étendues,  on  peut  choisir  maintenant 
les  modes  de  construction  les  moins  coûteux,  sans  se  préoc- 
cuper autant  qu'on  le  faisait  de  l'augmentation  des  éclusées. 


Précautions  nécessaires  pour  apprécier 
le  rendement. 


A  récluse  de  l'Aubois,  la  rigole  de  décharge  a  été  transfor- 
mée en  bassin  d'épargne  qui,  pour  les  dernières  expériences, 
avait  une  section  moyenne  égale  à  environ  les  deux  tiers  de 
celle  de  l'écluse,  comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus.  Pour 
chaque  période  de  vidange,  il  se  produisait  une  onde  se  pro- 
menant d'une  extrémité  à  l'autre  de  ce  bassin.  Afin  d'obvier 
à  cet  inconvénient,  on  a  disposé  un  brise-lames  formé  de 
moellons  de  5",30  de  base  sur  2^,\0  de  hauteur,  contre  un 
barrage  en  madriers  qui  servait  à  rétrécir  la  section  de  la 
rigole  en  diminuant  sa  longueur.  Gela  a  suffi  pour  amortir 
assez  convenablement  les  ondes.  Il  eût  d'ailleurs  été  facile 
de  les  amortir  plus  complètement  en  allongeant  ce  brise- 
lames.  Mais  ce  détail  est  très  secondaire,  parce  qu'il  vaudrait 
mieux  en  général;  ainsi  que  je  l'ai  expliqué  ci-dessus,  avoir 
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un  bassin  d'une  autre  forme,  quand  il  ne  devra  pas  commu- 
niquer alternativement  avec  le  bief  inférieur. 

Je  vais  donner  quelques  détails  sur  les  ondes  qui  se  pré- 
sentent pendant  la  vidange  de  Técluse.  J'ai  déjà  parlé  de 
celles  qui  se  présentent  pendant  le  remplissage.  Les  observa- 
tions suivantes  ont  été  faites  avant  la  pose  du  barrage  précité. 
Je  crois  utile  d'en  conserver  quelques  détails.  Quand  on  vide 
récluse  de  FÂubois  au  moyen  de  l'appareil  de  mon  invention 
qui  y  est  construit,  Teau  contenue  dans  les  deux  tubes  verti- 
caux au-dessus  du  niveau  d'aval  tombe  dans  la  rigole  de  dé- 
charge, où  elle  produit  une  onde  solitaire,  A  la  période  sui- 
vante, Tonde  solitaire^  résultant  de  ce  qu'il  descend  de  l'eau 
de  ces  tubes  quand  on  soulève  celui  d'aval,  est  déjà  moins 
forte  que  pour  la  première  période,  la  quantité  d*eau  qui 
produit  cette  onde  étant  diminuée  par  Foscillation  en  retour. 
Aux  périodes  suivantes,  Tonde  solitaire  dont  il  s'agit  est  de 
moins  en  moins  forte,  à  mesure  que  les  oscillations  en  retour 
diminuent  la  quantité  d'eau,  qui  doit  ainsi  tomber  dans  la 
rigole  de  décharge  à  l'instant  où  on  lève  le  tube  d'aval.  Il  ne 
se  produit  même  plus  d*onde  solitaire  bien  sensible  provenant 
de  cette  cause,  à  partir  de  l'époque  où  l'oscillation  en  retour 
descend  assez  bas  pour  vider  les  tubes  verticaux  à  peu  près 
jusqu'au  niveau  de  Teau  du  bief  d'aval. 

Il  ne  faut  pas  confondre  les  premières  ondes  dont  il  s'agit 
avec  celles  qui  peuvent  provenir  ensuite  de  l'écoulement  de 
Teau  de  l'écluse  dans  le  canal  de  décharge,  supposé  en  com- 
munication avec  le  bief  inférieur.  Cet  écoulement  n'est  pas 
du  tout  d'ailleurs  de  la  même  nature  que  celui  au  moyen 
duquel  Bidone  a  introduit  un  courant  sur  un  canal  rempli 
d'eau  en  repos.  A  l'écluse  de  TAubois,  Teau  partant  du  repos 
dans  un  grand  tuyau  de  conduite,  prend  graduellement  de  la 
vitesse;  de  sorte  qu'en  se  superposant  à  Teau,  d'aval,  elle  ne 
présente  pas  de  surfaces  de  formes  analogues  à  celles  qui 
ont  été  observées  par  Bidone  à  Textrémité  du  courant  qu'il 
jetait  sur  de  Teau  en  repos. 
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J'ai  même  exagéré  les  effets  du  phénomène,  en  ne  laissant 
quelquefois  qu'une  très  petite  profondeur  d*eau  dans  la  rigole 
de  décharge  et  tenant  le  tube  d'aval  levé  bien  plus  longtemps 
qu'il  ne  doit  l'être  dans  les  manœuvres  de  l'appareil.  Quand 
on  fermait  la  porte  de  flot  de  la  rigole  de  décharge,  afin  d'é- 
tudier cette  rigole  comme  bassin  d'épargne,  il  se  présentait 
des  efiets  dont  il  faut  d'abord  apprendre  à  se  débarrasser. 
L'onde  solitaire^  résultant,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  de  la  des- 
cente de  l'eau  contenue  dans  les  tubes  verticaux,  allait  frapper 
l'autre  extrémité  du  bassin  d'épargne,  d'où  elle  revenait  dans 
la  chambre  du  tube  d'aval.  Or,  il  arrivait  souvent  qu'elle  y 
gonflait  Teau  précisément  à  l'époque  où  ce  tube  était  levé; 
de  sorte  que  cela  diminuait  la  différence  de  hauteur  entre  le 
niveau  de  l'eau  dans  l'écluse  et  cette  eau  d'aval.  Il  pouvait 
même  en  résulter  que  l'écoulement  de  l'eau  de  l'écluse  aug- 
mentât le  volume  de  l'onde  dont  il  s'agit,  tandis  que  celle-ci 
devrait  diminuer,  comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus,  à  mesure 
que  les  oscillations  en  retour  augmentent.  Il  résultait  même 
de  cette  combinaison  d'effets  que  des  ondes  assez  puissantes 
pouvaient  se  promener  d'une  extrémité  à  l'autre  du  bassin 
d'épargne  et  diminuer  le  rendement  d'une  manière  sensible. 
Le  brise-lames  évite  cet  inconvénient. 

Lorsqu'on  remplit  ou  qu'on  vide  le  sas,  en  levant  alterna- 
tivement les  tubes  mobiles,  abstraction  faite  des  grandes 
oscillations  initiales  et  finales,  il  ne  se  présente  pas  dans 
l'écluse  de  phénomènes  analogues  à  ceux  qui  ont  été  observés 
par  Bidone,  dans  le  cas  où  il  introduisait  ou  interrompait  un 
courant  d'une  manière  brusque.  La  vitesse  de  l'eau,  qui  entre 
ou  sort  partant  de  zéro  dans  le  tuyau  de  conduite,  y  augmente 
graduellement  et  y  redevient  graduellement  nulle.  Mais,  s41 
n'y  a  pas  de  vagues  bien  apparentes,  il  y  a  successivement 
aux  deux  extrémités  de  l'écluse  des  exhaussements  graduels 
très  sensibles  de  la  surface  liquide.  Ainsi,  même  pour  la 
vidange,  on  conçoit  que  la  vitesse  finissant  par  diminuer  dans 
le  tuyau  de  conduite,  celui-ci  ne  peut  plus  donner  passage  à 


Digitized  by 


Google 


—  524  — 

toute  Feau  en  mouvement  dans  le  sas,  de  sorte  qu'il  en  résulte 
un  gonflement. 

Plus  il  y  a  d'eau  dans  le  sas  pour  une  dénivellation  de  ce 
genre  d'une  hauteur  donnée,  moins  cela  doit  imprimer  de 
vitesse  alternative  à  la  masse  d'eau  inférieure  dans  le  sens  de 
Taxe  de  Fécluse.  On  conçoit  d'après  cela  pourquoi,  en  suppo- 
sant même  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  il  est  intéressant, 
pour  diminuer  les  chances  d'oscillation  des  bateaux,  de  se 
servir  des  grandes  oscillations  initiales  et  finales.  Il  sera 
même  convenable  d'en  exagérer  un  peu  l'emploi,  d'autant 
plus  que  les  dernières  périodes  de  l'appareil  de  vidange,  re- 
levant peu  d'eau  relativement  aux  premières,  peuvent  être 
supprimées  avec  quelques  avantages,  probablement  même 
quant  au  rendement,  à  cause  de  l'augmentation  que  cela 
permet  de  donner  à  la  grande  oscillation  finale  de  vidange, 
tout  en  abrégeant  la  durée  de  l'opération  complète. 

Gomme  on  pourra  désormais  faire  entrer  l'eau  dans  une 
écluse  ou  la  faire  sortir  par  les  deux  extrémités  de  celle-ci, 
les  études  relatives  à  un  bassin  d'épargne  auront  moins  d'im- 
portance. Mais,  à  l'écluse  de  l'Aubois,  le  tuyau  de  conduite 
ne  débouche  qu'à  une  des  extrémités,  et  l'on  ne  pouvait  pas, 
pour  éviter  les  mouvements  de  va-et-vient  des  bateaux,  pren- 
dre toutes  les  précautions  dont  j'ai  parlé  ci-dessus,  les  enclaves 
des  échelles  métalliques  étant,  comme  je  l'ai  dit,  de  trop  pe- 
tites sections.  Il  était  donc  plus  intéressant  qu'il  ne  le  serait 
pour  une  écluse  neuve  d'étudier  les  grandes  oscillations  ini- 
tiales et  finales  qui,  permettant  de  diminuer  le  nombre  des 
périodes,  donnent  un  moyen  très  simple  d'éviter  aux  bateaux 
des  mouvements  qui  exigeaient  avant  cela  une  certaine 
attention  pour  lâcher  ou  resserrer  les  cordages.  Je  dois  dire 
que  M.  Poulet,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  qui  a  eu 
l'obligeance  de  s'occuper  d'expériences  sur  cette  écluse,  m'a 
toujours  engagé  à  voir  si  je  pourrais  disposer  les  choses  de 
manière  à  ménager  des  matelas  d'eau,  soit  sous  les  bateaux, 
soit  dans  des  chambres  latérales. 
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Je  ne  me  dissimule  pas  au  reste  les  inconvénients  des  bas- 
sins d'épargne,  malgré  la  simplification  qui  en  résulte  pour 
les  manœuvres  de  Tappareil.  Aussi,  je  n'ai  pas  proposé  de 
barrer  la  rigole  de  décharge  au  moyen  d'un  mur,  quoique 
cela  eût  été  bien  plus  convenable  pour  mesurer  le  rendement 
qu'un  barrage  à  poutrelles  donnant  lieu  à  beaucoup  de  fil- 
tratioDS. 

L'appareil  dont  il  s'agit  ayant  pour  but  des  études  dans 
une  localité  où  Ton  n'a  pas  besoin  d'épargner  de  l'eau,  il 
était  intéressant  de  disposer  les  choses  de  manière  à  pouvoir 
varier  les  expériences.  Mais,  dans  l'état  où  il  est,  je  dois 
montrer  d'après  quelles  bases  on  peut  apprécier  l'efTet  des 
filtrations,  qu'il  aurait  été  facile  d'éviter,  si  au  lieu  d'un  bar- 
rage provisoire  on  avait  employé  un  mur.  M.  Vallès  a 
d'ailleurs  remarqué  que  les  maçonneries  de  la  rigole  de  dé- 
charge, n'ayant  pas  été  faites  d'abord  en  vue  d'un  bassin 
d'épargne  exhaussé  comme  il  l'est  aujourd'hui,  ne  gardaient 
pas  l'eau  aussi  bien  qu'elles  le  feraient  pour  une  autre  ap- 
plication du  système. 

Les  expériences  qu'il  a  faites  en  4879,  et  dont  on  trouve 
les  principaux  résultats  dans  les  Annales  des  ponts  et  chaus- 
sées, ne  peuvent  pas,  comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus,  don- 
ner un  rendement  aussi  élevé  que  si  l'on  avait  adopté  la  dis- 
position des  coudes  de  la  planche  YI,  avec  un  tuyau  de 
conduite  d'une  longueur  suffisante.  D'ailleurs,  le  chapitre  de 
son  rapport  relatif  aux  filtrations  n'ayant  pas  été  publié, 
quelques  explications  me  paraissent  indispensables  pour 
compléter  l'exposition  des  principes. 

M.  Vallès  avait  commencé  par  faire  des  observations  d'où 
il  a  conclu  que  les  pertes  du  bassin  d'épargne  ne  venaient 
pas  de  l'appareil,  en  un  mot,  que  le  tube  d'aval  n'occasion- 
nait aucune  filtration  sensible  pendant  toutes  ses  observations 
sur  ce  sujet,  l'appareil  ne  marchant  pas. 

Il  a  ensuite  mesuré,  l'appareil  ne  marchant  pas  non  plus, 
les  durées  des  abaissements  du  niveau  de  l'eau  dans  le  bas 
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sin  d'épargne,  rempli  à  diverses  hauteurs;  puis  les  durées  des 
exhaussements  du  niveau  dans  le  même  bassin  quand  on 
l'avait  fait  (au  moyen  de  la  machine  arrêtée  ensuite)  des- 
cendre à  sa  limite  inférieure.  Il  s'est  présenté  en  définitive  un 
résultat  assez  singulier.  Quand  le  bassin  d'épargne  avait  été 
rempli  autant  qu'il  pouvait  Têtre  par  Tappareil,  la  perte  qui 
résultait  des  filtrations  n'était  pas  compensée,  il  est  vrai,  par 
la  rentrée  de  Teau  lorsque  le  niveau  était  ensuite  descendu 
dans  le  bassin  au-dessous  du  niveau  du  bief  d'aval  ;  il  re- 
marque cependant  qu'elle  Tétait  assez  pour  que  la  différence 
fût  de  peu  d'importance.  Il  pourrait  donc  sembler  au  pre- 
mier aperçu  que  les  filtrations  ne  changeaient  pas  le  rende- 
ment de  la  machine,  parce  qu'on  faisait  rentrer  dans  l'écluse 
une  quantité  d'eau  ne  diff'érant  pas  beaucoup  de  celle  qu'on 
avait  trouvée  après  la  vidange  du  sas  dans  le  bassin 
d'épargne.  Cela  résulte  de  la  manière  dont  on  avait,  pour 
ces  observations,  disposé  au  moyen  d'une  porte  de  flot  le 
niveau  de  l'eau  en  aval  du  barrage. 

Cette  manière  de  considérer  les  choses  offre  un  certain 
intérêt  parce  que,  en  mesurant  ainsi  le  rendement,  on  est  sûr 
de  l'apprécier  au-dessous  de  sa  véritable  valeur,  ce  qui  est  en 
général  intéressant  pour  la  pratique.  Mais  il  est  essentiel  de 
montrer  comment  on  se  tromperait  au  désavantage  de  l'ap- 
pareil, si  l'on  se  contentait  de  ce  moyen  d'interpréter  les 
résultats. 

Lorsque  le  bassin  d'épargne  renferme  de  Teau  au- dessus  du 
niveau  du  liquide  en  aval  du  barrage,  la  perte  de  rendement 
résultant  des  filtrations  est  d'autant  plus  évidente  que,  le 
niveau  baissant  au  sommet  du  bassin  d'épargne,  la  quantité 
de  travail  dépensée  par  cette  cause  est  en  pure  perte.  Je  sup- 
pose qu'on  vide  ensuite  l'écluse,  après  avoir  abaissé,  par  le 
jeu  de  l'appareil,  le  niveau  de  l'eau  du  bassin  d'épargne  au- 
dessous  de  celui  du  liquide  au-delà  du  barrage  provisoire  à 
poutrelles.  Les  filtrations  faisant  monter  l'eau  dans  ce  bas- 
sin, et  l'ayant  même  fait  déjà  monter  avant  l'emploi  de  l'ap- 
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pareil  de  vidange,  diminuent  la  chute  motrice  disponible  entre 
Teau  de  Técluse  et  le  niveau  inférieur  variable  dont  il  s'agit. 

Pour  le  remplissage  du  sas,  il  rentrera  moins  d'eau  dans 
recluse,  si  le  niveau  a  été  baissé  par  suite  des  filtrations  de 
dedans  en  dehors  du  bassin  d'épargne.  Pendant  la  vidange, 
on  relèvera  moins  d'eau  que  si  la  chute  moyenne  n'était  pas 
diminuée,  parce  que,  dans  le  bassin  d'épargne,  le  niveau  est 
remonté  par  suite  des  filtrations  en  sens  contraire.  Il  faut 
ajouter  aux  considérations  résultant  des  observations  directes 
faites  sur  la  baisse  de  l'eau,  quand  l'appareil  ne  marchait  pas, 
celle  de  TefiTet  des  filtrations  pendant  le  jeu  du  système. 

Je  suppose  qu'on  admette,  d'après  les  observations  préci- 
tées, qu'une  quantité  d'eau  assez  sensiblement  égale  à  celle 
qui  est  entrée  pendant  la  vidange  dans  le  bassin  d'épargne 
est  rentrée  dans  l'écluse  pendant  le  remplissage.  Il  est  clair 
que  la  quantité  d'eau  perdue  en  définitive  est  égale  à  celle 
qui  reste  dans  l'écluse  après  la  vidange  qui  suit  un  remplis- 
sage. On  a  d'ailleurs  un  moyen  de  contrôle.  Quant  à  l'effet 
des  périodes  de  la  machine  pendant  la  vidange,  si  l'on  con- 
naît la  quantité  d'eau  sortie  de  l'écluse  et  celle  qui  est  entrée 
dans  le  bassin  d'épargne  pendant  le  jeu  de  ces  périodes,  on 
n'a  qu'à  faire  une  soustraction  pour  trouver  la  fraction  de 
1  eclusée  relevée  au  bief  supérieur.  Au  commencement  du 
remplissage,  une  grande  oscillation  rejette  dans  Técluse  une 
tranche  d'eau  dont  la  hauteur  est  très  facile  à  mesurer.  Pour 
trouver  la  quantité  d'eau  relevée  du  bassin  dans  l'écluse  pen- 
dant les  périodes  de  remplissage,  il  suffit  de  mesurer,  après 
le  jeu  de  ces  périodes,  l'abaissement  du  niveau  dans  le  bas- 
sin d'épargne  dont  on  connaît  les  sections. 

Ce  moyen  de  contrôle  ne  serait  tout  à  fait  exact  que  s'il 
n'y  avait  pas  de  filtrations  dont  on  peut  d'ailleurs  se  rendre 
compte.  Quant  à  celles  de  l'écluse,  lorsqu'elle  était  pleine,  les 
portes  restant  fermées  et  les  tubes  restant  baissés,  il  se  perdait 
un  peu  plus  d'eau  qu'il  n'en  entrait.  Son  niveau  est  descendu 
de  i"  i2  en  une  heure.  D'après  ce  qu'a  dit  l'éclusier,  le  niveau 
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du  sas  finissait  par  descendre  assez  près  de  celui  du  bief  d'aval . 
En  définitive,  les  pertes  d*eau  provenant  des  portes  ne  pa- 
raissent avoir  eu  qu'une  influence  secondaire  sur  la  diminu- 
tion du  rendement.  Aussi  le  rapport  de  M.  Vallès  n'en  a  pas 
tenu  compte.  Je  n'en  parle  que  pour  compléter  l'exposition 
des  principes,  en  signalant  cette  cause  de  diminution  dans 
le  rendement  de  l'appareil. 

On  a  moins  de  mesures  délicates  à  prendre  quand,  pour 
chercher  la  somme  des  deux  quantités  épargnées  par  les  pé- 
riodes, on  retranche  de  Téclusée  Teau  rentrée  par  la  grande 
oscillation  de  remplissage,  plus  celle  qui  restera  dans  le  sas 
après  la  vidange. 

Lorsque  l'appareil  ne  marche  pas  on  assure  au  besoin  l'ad- 
hérence de  chaque  tube  mobile  sur  son  siège  au  moyen  d'un 
appareil  appelé  compresseur.  Deux  branches  horizontales  tour- 
nant chacune  autour  d'un  axe  fixe  viennent  se  poser  sur  le 
sommet  du  tube  au  moyen  d'un  système  d'articulations.  Un 
levier  agit  en  même  temps  ensuite  sur  ces  deux  branches  et 
les  fait  appuyer  sur  ce  sommet.  On  met  alors  une  cheville 
au-dessous  de  l'extrémité  du  bras  de  levier  sur  lequel  on  a 
exercé  une  pression.  Ce  compresseur  a  très  bien  réussi,  et  l'on 
s'en  est  servi  notamment  pendant  les  diverses  expériences  sur 
les  filtrations. 

Je  n'en  donne  pas  ici  les  dessins  qu'on  pourra  d'ailleurs 
voir  en  détail  dans  le  tome  III  du  Cours  de  navigation  de 
M.  de  Lagrené.  Ce  n'est  pas  moi  qui  ai  proposé  cette  combi- 
naison ingénieuse  de  leviers  articulés.  Elle  a  été  construite 
par  l'administration  du  canal.  Je  la  trouve  un  peu  compliquée 
et  j'ai  lieu  d'espérer  qu'il  suffira,  pour  atteindre  le  même  but 
d'une  manière  bien  plus  simple,  d'agir  de  bas  en  haut  sur  le 
grand  bras  du  balancier  de  chaque  tube.  Ce  dernier  sera 
ainsi,  non-seulement  abandonné  à  son  propre  poids,  mais 
pressé  de  haut  en  bas  au  moyen  de  deux  tiges  verticales  qui 
lui  seront  attachées  et  seront  réunies  par  une  barre  sur  la- 
quelle l'autre  extrémité  du  balancier  viendra  s'appuyer.  Mais 
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il  faudra  que  la  pièce  verticale,  portant  Taxe  du  balancier^ 
soit  assez  fortement  attachée  pour  ne  pouvoir  être  soulevée 
par  l'effort  que  Téclusier  fera  de  bas  en  haut  sur  cet  axe, 
avant  d'accrocher  convenablement  l'extrémité  du  grand  bras 
da  balancier.  Il  ne  s'agit  d'ailleurs  que  d'un  détail  d'exécution 
sans  difficulté,  relatif  à  une  manœuvre  dont  on  n'aura  à  se  pré- 
occuper qu'aux  époques  où  chaque  tube  ne  fonctionnera  pas. 

Pour  cette  manœuvre,  il  ne  sera  pas  même  nécessaire  que 
l'éclusier  se  dérange,  il  n'aura  qu'à  tirer  en  temps  utile  de 
bas  en  haut  l'extrémité  du  grand  bras  de  levier  à  l'aide  d'une 
pouliefixe,  comme  il  le  fait  pour  faire  baisser  alternativement 
un  tube  à  l'époque  du  remplissage. 

Je  remarquerai,  avec  M.  Vallès,  qu'au  moyen  d'un  seul 
poteau  on  pourra  faire  fonctionner  les  deux  tubes  en  se  ser  - 
vant  aussi  de  poulies  fixes  pour  une  autre  application,  quand 
on  aura  placé,  comme  je  l'ai  proposé,  les  balanciers  de  ma- 
nière que  les  extrémités  de  leurs  grands  bras  soient  assez  près 
l'une  de  l'autre.  Dans  un  premier  essai  sur  une  si  grande 
échelle,  on  a  pu  trouver  plus  prudent  de  ne  pas  les  mettre  près 
l'une  de  l'autre,  afin  d'éviter  les  embarras  qui  se  seraient  sans 
doute  présentés  dans  Tétude  de  manœuvres,  reposant  sur  des 
phénomènes  très  puissants  et  très  peu  connus.  Un  seul  arbre 
ou  poteau  posé  entre  les  extrémités  des  grands  bras  du  ba- 
lancier sera  suffisant  ;  il  portera  deux  poulies  fixes,  l'une 
pour  le  tube  d'amont  sur  une  de  ses  faces,  l'autre  sur  la  face 
opposée  pour  le  tube  d'aval. 

On  trouve  dans  la  partie  publiée  du  rapport  de  M.  Vallès, 
chapitre  quatrième,  des  tableaux  d'expériences  au  moyen 
desquelles"  on  peut  se  former  une  idée  des  filtrations  quand 
l'appareil  ne  marchait  pas.  Chaque  expérience  de  vidange  y 
étant  presque  toujours  suivie  d'une  expérience  de  remplis- 
sage, on  voit  de  combien  le  niveau  est  descendu  dans  le  bas- 
sin d'épargne,  entre  la  fin  de  la  grande  oscillation  de  vidange 
elle  commencement  de  celle  de  remplissage. Cette  différence 
est  souvent  d'environ  0"iO.  On  voit  sur  ces  mêmes  tableaux 
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de  combien,  à  cause  des  filtrations,  Teau  est  montée  dans  le 
bassin  d*épargne  depuis  l'instant  où  les  périodes  de  Tappareil 
de  remplissage  ont  cessé  de  fonctionner,  jusqu'au  moment  où 
les  périodes  de  vidange  ont  commencé.  Cette  différence  est 
souvent  aussi  de  0"10  environ. 

Mais  il  y  a  une  perte  qui  ne  peut  être  immédiatement  dé- 
duite de  ces  tableaux.  Elle  provient  des  filtrations  de  Teau 
pendant  toute  la  durée  de  la  marche  de  Tappareil,  en  y  com- 
prenant celle  des  grandes  oscillations  initiales  et  finales. 
D'après  un  tableau  qui  se  trouve  dans  la  partie  inédite  du 
rapport  de  M.  Vallès,  cette  perte  ne  paraît  pas  être  moindre 
que  la  moitié  environ  de  la  somme  des  deux  autres.  Il  ne 
s'agit  d'ailleurs  que  d'une  appréciation  très  provisoire,  d'au- 
tant plus  qu'on  ne  sait  pas  comment  sont  distribués  les  petits 
orifices  donnant  lieu  aux  filtrations,  et  que  les  durées  des 
époques  pendant  lesquelles  agissent  les  diverses  hauteurs  de 
l'eau  de  chaque  côté  du  barrage  ne  sont  pas  déterminées 
d'une  manière  précise.  Mais,  sans  exagérer  Timportance  de  ces 
approximations  plus  ou  moins  incertaines,  on  voit  qu'elles 
suffisent  pour  montrer  qu'avec  un  bassin  d'épargne  convena- 
blement étanché  on  aurait  eu,  pour  des  chutes  d'écluse  de 
2™,40à  2"*,60un  rendement  notablement  plus  élevé  que  celui 
qui  a  pu  être  mesuré  par  les  moyens  directs  indiqués  ci- 
dessus. 

En  appliquant  le  calcul  d'après  ces  diverses  considérations 
on  trouve  que  le  chiffre  de  55  pour  cent,  adopté  provisoire- 
ment en  moyenne,  mais  comme  un  minimum,  par  M.  Vallès, 
à  cause  de  l'état  de  l'appareil,  pour  le  rapport  de  la  quantité 
d'eau  épargnée  à  celle  d'une  éclusée  totale  dans  ces  condi- 
tions, ne  doit  être  sensiblement  exact  que  pour  l'état  actuel 
d'imperfection  du  barrage  à  poutrelles,  des  maçonneries,  etc. 
Un  résultat  minimum  d'expériences  faites  avec  beaucoup  de 
soin  n'en  est  pas  moins  important  à  recueillir.  Mais  il  est 
juste  de  remarquer  de  quelle  manière  on  doit  l'interpréter, 
pour  le  cas  où  l'on  aurait  un  bassin  d'épargne  convenable- 
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ment  établi.  Il  faut  tenir  compte  de  ce  que,  par  suite  de  cir- 
constances exceptionnelles,  on  a  été  obligé  d'exhausser  un 
des  deux  tubes  mobiles,  comme  je  Tai  expliqué  ci-dessus,  et 
de  ce  que,  aussi  depuis  les  premières  expériences  de  M.  Val- 
lès, on  a  rétréci  un  peu  la  section  du  siège  du  tube  d'aval. 
Gela  a  été  nécessaire  pour  disposer  à  son  intérieur  un  anneau 
qui,  par  suite  d'un  malentendu,  avait  été  mis  extérieurement. 
Il  paraît  cependant  que  la  combinaison  des  périodes  de  Tap- 
pareil  avec  le  jeu  du  bassin  d'épargne  ne  doit  pas  pouvoir 
augmenter  beaucoup  le  rendement  obtenu  seulement  au 
moyen  des  périodes,  tout  en  ayant  l'avantage  de  simplifier 
les  manœuvres,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  posé,  pour  une  autre 
construction,  le  coude  arrondi  sous  le  tube  d'aval  (1). 

Je  n'attache  qu'une  importance  secondaire  aux  expériences 
faites  en  combinant  les  périodes  de  l'appareil  avec  un  bassin 
d'épargne,  d'ailleurs  dans  de  très  mauvaises  conditions.  Je 
crois  qu'il  vaudra  mieux,  en  général,  faire  déboucherie  tuyau 
de  conduite  aux  deux  extrémités  d'une  écluse,  ainsi  que  cela 


(1)  L'extrait  Buivant  da  dernier  rapport  de  M.  Vallès  évitera  toat 
oialentenda  relativement  à  la  nature  des  filtrations  qui  ont  eu  de  l'in- 
flaence  sur  la  mesure  du  rendement.  Je  le  présente  comme  pièce  jus- 
tificative, après  avoir  expliqué  plus  haut  les  précautions  prises  pour  ce 
genre  d^obeervations  : 

« Un  point  sur  lequel  il  était  très  important  de  s'éclaircir  parce 

«  qu'il  intéresse  à  un  haut  degré  la  constitution  même  de  la  machine, 
«  c'était  celui  de  savoir  si  les  déperditions  de  liquide  que  subit  le  bas- 
«  sin  d'épargne  doivent  être  attribuées,  non  en  entier,  mais  pour  une 
«  part  notable,  à  un  défaut  d'étanchéité  qu'on  pourrait  s'imaginer  être 
«  à  peu  près  inévitable  dans  l'appareil. 

«  Nous  pouvons  affirmer  que,  d'après  nos  expériences,  ce  défaut 
«  n'existe  pas  à  TAubois,  malgré  toutes  les  difficultés  naturelles  de 
«  cette  localité,  malgré  les  remaniements  qu'y  a  subis  l'appareil,  il  n'y 
«  a  pas  de  fuites  sensibles  entre  celui-ci  et  l'écluse  et  réciproquement. 

«  En  effet,  pour  nous  éclaicir  à  ce  sujet,  pendant  que  les  expériences 
«  dont  nous  venons  de  donner  le  tableau  s'exécutaient^  nous  avons, 
«  à  plusieurs  reprises,  fkit  remplir  et  vider  l'écluse  et  nous  allons  faire 
«  connaître  la  série  caractéristique  des  faits  que  nous  avons  ob- 
«  serves » 
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a  été  expliqué  ci-dessus  et  mentionné  d'ailleurs  dans  le  rap- 
port de  M.  Vallès.  On  ferait  la  manœuvre  comme  dans  ses 
premières  expériences,  sur  lesquelles  je  reviendrai  plus  loin. 
Mais  celles  qu'il  a  faites,  en  combinant  le  jeu  de  Tappareil 
avec  un  bassin  d'épargne  à  sections  retrécies,  ayant  été  pu- 
bliées dans  les  Annales  des  ponts  et  chaussées^  je  vais  ajouter, 
pour  éviter  tout  malentendu,  quelques  détails  sur  la  manière 
de  les  interpréter. 

A  cause  des  filtrations  dont  j'ai  indiqué  la  nature  ci-des- 
sus, et  qui  ne  doivent  pas  être  attribuées  à  l'appareil,  quand 
on  a  commencé  la  vidange  de  l'écluse,  le  niveau  dans  le  bas- 
sin d'épargne  était  en  général  notablement  au-dessus  de 
celui  du  bief  d'aval.  Il  aurait  été  notablement  au  dessous,  si 
Teau  n'y  était  pas  rentrée  par  le  mauvais  barrage  à  poutrelles. 
On  peut  se  demander  s'il  ne  serait  pas  convenable  de  con- 
sidérer la  chute  motrice  comme  diminuée  à  cause  de  l'exhaus- 
sement dont  il  s'agit. 

Mais  cela  donnerait  lieu  à  des  difficultés,  parce  que,  pour 
le  remplissage,  on  trouverait  ensuite  dans  l'écluse  le  niveau 
descendu  à  la  hauteur  de  celui  du  bief  d'aval.  Il  vaut  donc 
mieux,  quoique  cela  soit  au  désavantage  de  la  machine, 
commencer  par  prendre  pour  chaque  expérience  la  chute 
telle  qu'elle  est  réellement.  Si  l'on  admet,  d'après  ce  qui  a 
été  dit  ci-dessus,  que  toute  l'eau  rejetée  dans  le  bassin 
d'épargne  rentre  à  peu  de  chose  près  dans  l'écluse  pendant 
le  remplissage,  il  n'y  aura  en  définitive  de  perdu  que  ce  qui 
restera  dans  le  sas,  pendant  la  vidange,  quand  la  grande  os- 
cillation de  décharge  sera  finie.  C'est  le  résultat  brut  qu'il 
s'agit  d'interpréter.  Il  est  par  lui-même  intéressant  au  point 
de  vue  de  la  pratique,  comme  limite  inférieure  à  la  véritable, 
l'épargne  dépassant  toujours,  même  étant  évaluée  par  ce 
moyen,  la  moitié  de  Téclusée,  quoiqu'on  soit  dans  d'aussi 
mauvaises  conditions. 

Si  l'on  trouve,  dans  le  bassin  dont  il  s'agit,  le  niveau  au- 
dessus  de  celui  du  bief  inférieur,  pour  la  première  vidange, 
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on  pent  admettre  que  la  quantité  d'eau  épargnée  aurait  été 
augmentée  sensiblement  dans  le  rapport  de  la  hauteur  du 
niveau  d'amont  au-dessus  de  celui  d'aval  (ces  deux  niveaux 
étant  provisoirement  supposés  constants),  à  la  hauteur  du  ni- 
veau d'amont  au-dessus  de  celui  du  bassin  d'épargne  au  com- 
mencement de  la  vidange.  Lorsque  ensuite,  dans  l'intervalle 
de  deux  opérations  de  vidange  et  de  remplissage,  il  est  des- 
cendu de  Teau  de  ce  bassin  par  les  filtrations,  on  peut  ad- 
mettre que  la  quantité  qui  rentrera  dans  l'écluse  sera  dimi- 
nuée sensiblement,  dans  le  rapport  de  ce  qui  reste  de  hauteur 
d'eau  dans  ce  bassin  à  ce  qu'on  y  aurait  trouvé  sans  les  fil- 
trations. 

Or,  il  faut  de  plus  tenir  compte  de  ce  que,  pendant  toute  la 
durée,  soit  de  l'opération  de  vidange,  soit  de  ceMe  du  remplis- 
sage, il  y  a  eu  des  fîltrations  qu'il  est^  comme  je  l'ai  dit>  assez 
difficile  d'apprécier.  Elles  sont  d'ailleurs  importantes  par 
rapport  à  celles  dont  je  viens  de  parler,  ainsi  que  je  l'ai 
expliqué  ci-dessus.  Malgré  toutes  ces  imperfections,  il  est 
très  souvent  arrivé  que  le  niveau  est  descendu  dans  le  bas- 
sin d'épargne  bien  au-dessous  de  celui  du  bief  inférieur. 
Par  conséquent,  toute  vidange  faite  après  une  baisse  normale 
dans  ce  bassin  aurait  épargné  notablement  plus  d'eau  que  la 
première  de  toutes  les  opérations  de  vidange,  si,  en  vertu  des 
filtrations  indépendantes  de  l'appareil,  le  niveau  n'était  pas 
au  contraire  remonté  dans  le  bassin  d'épargne  au-dessus  de 
eelui  du  bief  d'aval. 

J'ai  seulement  eu  pour  but,  dans  ce  qui  vient  d'être  dit,  de 
donner  une  idée  des  moyens  dont  on  peut  se  servir  pour  ap- 
précier les  tableaux  des  dernières  expériences  de  M.  Vallès. 
Sanscesexplications,  unchapitre  deson  dernier  rapport  relatif 
aux  filtrations  n'ayant  pas  été  imprimé,  on  ne  comprendrait 
peut-être  pas  assez  complètement  le  sens  de  ce  qu'il  a  dit, 
dans  la  partie  publiée,  sur  la  manière  dont  se  compensent  les 
filtrations  du  bassin  d'épargne,  de  dedans  en  dehors  et  de 
dehors  en  dedans. 

35 
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J'ai  oublié  de  dire  que,  dans  les  comparaisons  entre  les 
dernières  expériences  de  M.  Vallès  et  celles  qu'il  a  faites  en 
1868,  sur  lesquelles  je  donnerai  plus  loin  des  détails,  il  faut 
tenir  compte  de  ce  que,  en  1879,  les  freins  hydrauliques 
ayant  été  posés  sous  l'extrémité  des  grands  balanciers,  cela 
diminuait  la  levée  des  tubes  mobiles.  Il  serait  facile  de 
les  disposer  assez  loin  de  ces  extrémités  pour  ne  pas  dimi- 
nuer la  levée  des  tubes,  et  même  pour  permettre  de  l'aug- 
menter en  creusant  un  peu  le  sol. 

Je  dois  ajouter  une  remarque  beaucoup  plus  importante 
relativement  à  l'application  du  système  aux  grandes  chutes. 
On  sait,  en  effet,  que  ce  n'est  pas  seulement  à  cause  de  la 
dépense  d'eau  qu'on  évite  d'employer  les  grandes  chutes  pour 
les  écluses.  C'est  aussi  parce  qu'il  faut  tenir  compte  des  dé- 
gradations occasionnées  dans  les  maçonneries  par  les  vitesses 
considérables  de  l'eau.  Or,  il  est  bien  à  remarquer  que,  dans 
mes  systèmes,  les  choses  peuvent  être  disposées  de  manière 
que  les  vitesses,  partant  de  zéro,  augmentent  graduellement 
dans  des  sections  si  considérables  que  cela  change  complè- 
tement l'état  de  la  question.  Aussitôt  qu'on  levait  les  ventelles 
pour  les  grandes  chutes  dans  le  service  ordinaire  des  écluses, 
il  se  produisait  des  vitesses  considérables  qui  pouvaient  être 
dangereuses  pour  les  maçonneries. 

Or,  avec  mes  systèmes,  on  a  des  moyens  pratiques  et  sim- 
ples d'ouvrir  de  grands  orifices,  tout  en  modérant  les  vitesses 
en  vertu  de  l'inertie  des  longues  colonnes  liquides.  Il  y  aura 
bien  encore  des  vitesses  assez  grandes,  mais  seulement  pen- 
dant quelques  instants,  lorsqu'à  l'époque  de  la  vidange  du 
sas  l'eau  tombera  des  tubes  verticaux  au  bief  d'aval  dans  les 
premières  périodes,  et  quand  à  l'époque  du  remplissage  Teau 
tombera  du  bief  d'amont  pour  les  premières  périodes  dans 
les  mêmes  tubes,  du  moins  lorsqu'on  n'emploiera  pas  de 
bassin  d'épargne.  J'ai  d'ailleurs  indiqué  un  moyen  d'atténuer 
et  presque  de  supprimer  les  effets  dont  il  s'agit,  dans  le  cha- 
pitre relatif  à  la  manière  de  faire  au  besoin  conduire  les  deux 
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tubes  Tun  par  Tautre.  Il  y  aura  même  lieu  de  voir  si  cette 
disposition  ne  sera  pas  la  plus  convenable  pour  les  grandes 
chutes,  à  cause  des  considérations  dont  je  viens  de  parler. 


Expériences  laites  à  Cherbourg  sur  des  coudes 
analogues  à  ceux  qui  sont  employés  à  l'écluse 
de  l'Aubois. 


J'ai  indiqué  dans  le  chapitre  relatif  aux  formes  des  extré- 
mités du  grand  tuyau  de  conduite,  la  marche  générale  des 
résultats  les  plus  essentiels  de  ces  expériences,  sur  lesquelles 
je  vais  donner  quelques  détails.  On  pourra  mieux  se  rendre 
compte  de  la  manière  dont  les  résultats  des  dernières  expé- 
riences de  M.  Vallès  auraient  pu  être  modifiés  si  le  coude 
arrondi  avait  été  disposé  sous  le  tube  d'aval. 

J*ai  dit,  page  378  de  la  première  partie,  qu'il  me  restait  quel- 
ques doutes  sur  la  manière  d'interpréter  des  résultats  obtenus 
par  S'Gravesande  et  Venturi.  J'avais  lieu  deprésumer,  d'après 
mes  anciennes  expériences,  que  le  coefficient  de  la  résis- 
tance de  Teau,  dans  leurs  coudes  à  angle  droit  brusque,  dé- 
pendait de  diverses  conditions  dont  ils  ne  s'étaient  pas  occupés, 
notamment  de  la  longueur  de  la  partie  du  tuyau  en  aval  du 
coude,  j'avais  trouvé  des  coefficients  de  résistance  bien  moin- 
dres que  ceux  qui  résultaient  de  leurs  expériences.  J'ai  donc 
proposé  à  M.  Bertin  de  refaire  et  de  varier  les  observations 
de  ce  genre.  Elles  ont  été  faites  à  Cherbourg,  sous  ma  direc- 
tion, par  un  contre-maître  expérimenté.  Gomme  je  ne  les  ai 
pas  toutes  vérifiées,  je  ne  peux  les  présenter  qu'avec  une 
certaine  réserve.  Mais  après  les  avoir  discutées,  je  crois  qu'on 
peut  avoir  confiance  dans  les  résultats  les  plus  essentiels, 
sauf  quelques  anomalies  sans  importance  pouvant  résulter 
d'erreurs,  d'ailleurs  très  petites,  dans  la  mesure  des  diamètres. 
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J'ai  reconnu  qu'en  effet,  il  était  beaucoup  plus  important 
que  Venturi  ne  semble  le  croire,  de  préciser  relativement  à 
son  diamètre,  ce  qu'il  n'a  pas  même  indiqué,  la  longueur  de 
la  partie  du  tuyau  dont  il  s'agit.  Quand  cette  longueur  est 
trop  courte,  la  couleur  de  la  partie  de  la  veine  qui  s'écrase 
dans  le  coude  est  très  différente  de  celle  qui  coule  du  côté 
de  ce  qu'on  pourrait  appeler  :  la  partie  convexe.  La  première 
est  très  limpide,  la  seconde  est  beaucoup  plus  blanche,  en 
un  mot,  le  courant  se  divise  en  deux  parties  bien  distinctes. 
On  devait  le  prévoir  d'après  ce  qui  se  présente  dans  des  cir- 
constances analogues,  pour  un  canal  découvert  à  angle  droit 
brusque,  où  l'on  voit  les  effets  de  Vécrasement  de  la  veine 
liquide. 

Il  résulte  des  principes  de  Borda,  sur  l'action  d'une  veine 
liquide  qui,  à  la  sortie  d'un  étranglement,  frappe  une  colonne 
d'eau  en  aval,  qu'il  devait  être  très  différent  d'avoir,  en  aval 
des  coudes  précités  de  S'Gravesande  et  de  Venturi,  un 
tuyau  très  court  ou  un  tuyau  d'une  longueur  suffisante, 
pour  bien  recevoir  les  effets  de  la  percussion  de  la  veine 
écrasée  qui  se  dilate  après  sa  sortie  du  coude.  On  ne  voit 
plus  alors  de  différence  de  couleur  dans  le  jet  qui  sort  hori- 
zontalement dans  l'air,  et  le  débit  est  beaucoup  plus  grand 
que  dans  l'autre  cas,  le  phénomène  étant  analogue  à  celui 
des  ajutages  cylindriques  sur  une  veine  contractée  ordinaire. 

Ces  considérations  trouvent  une  application  immédiate 
dans  l'étude  de  mon  système  d'écluses  de  navigation,  comme 
je  l'ai  expliqué  plus  haut.  Ce  n'est  pas  seulement  d'ailleurs 
pour  les  coudes  à  angle  droit  brusque  que  l'influence  de  la 
longueur  du  tube  d'aval  se  fait  sentir,  de  sorte  que  cet  en- 
semble d'expériences  sur  les  coudes  confirme,  d'une  manière 
intéressante  et  plus  générale  qu'on  ne  l'avait  encore  fait,  le 
principe  précité  de  Borda;  iV paraît  juste  au  reste  de  le  com- 
pléter en  tenant  compte^  comme  je  l'ai  dit,  de  ce  que  la  dilata- 
tion de  la  veine  liquide  ne  peut  pas  se  faire  d'une  manière 
tout-à-fait  brusque. 
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La  résistance  ne  parait  pas  rigoureusement  proportionnelle 
aux  carrés  des  vitesses  moyennes.  Cependant  les  expériences 
ne  sont  pas  encore  assez  nombreuses  pour  qu'on  puisse  dé- 
gager des  anomalies  les  lois  de  cette  variation  qui,  si  elle 
est  bien  réelle,  semble  d'ailleurs  sans  importance  pratique 
pour  Tétude  relative  aux  écluses.  Mais  enfln  c'est  une  raison 
de  plus  pour  employer  une  méthode  dont  du  Buat  s'est  servi 
pour  les  coudes  arrondis  qu'il  a  étudiés.  On  commence  par 
voir  quelle  est  la  hauteur  de  l'eau  dans  un  réservoir,  à  niveau 
sensiblement  constant,  pour  laquelle,  dans  un  tuyau  recti- 
ligne,  de  dimensions  arrêtées  et  ayant  une  origine  d'une 
forme  déterminée,  on  obtient  dans  un  temps  donné  le  même 
débit  qu'avec  divers  coudes. 

Conservant  toujours  cet  ajutage  d'entrée,  la  même  lon- 
gueur développée  de  l'axe  du  tuyau  et  le  même  diamètre 
intérieur,  on  substitue  successivement  divers  tuyaux  coudés 
à  celui  qui  est  rectiligne.  On  détermine,  pour  chacun  d'eux, 
quelle  est  la  quantité  dont  il  faut  augmenter  la  hauteur  de 
l'eau  dans  le  réservoir  afin  d'obtenir  le  même  débit  dans  un 
temps  donné,  en  un  mot,  pour  avoir  dans  tous  les  cas  une 
même  vitesse  moyenne.  Il  résulte  de  cette  méthode  que,  sans 
faire  aucun  calcul,  on  trouve  immédiatement  la  valeur  de. la 
résistance  dans  tous  les  coudes,  en  jouissant  d'un  avantage 
précieux  pour  ce  genre  de  recherches.  En  effet,  on  conserve 
autant  que  possible  les  autres  résistances  qui  existaient  pour 
le  tuyau  rectiligne. 

Du  Buat  n'a  pas  dit  si  les  coudes  qu'il  employait  étaient 
disposés  en  amont  ou  en  aval  de  la  partie  rectiligne.  Cela 
n'avait,  sans  doute,  pas  beaucoup  d'importance  pour  les 
coudes  très  arrondis,  mais  devait  en  avoir,  comme  on  le  verra 
plus  loin,  relativement  à  ceux  qui  l'étaient  assez  peu  pour  que 
le  courant  ne  fût  pas  sufGsamment  rejeté  vers  l'axe.  Quant 
aux  coudes  de  Venturi,  ils  étaient  disposés  à  l'extrémité  d'aval 
du  tuyau.  Or,  cette  disposition  change  l'état  de  la  question 
d'une  manière  importante.  11  est  bien  entendu,  pour  tous  les 
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coudes  dont  il  8*agit,  que  les  axes  sont  toujours  posés  hori- 
zontalement. 

Le  réservoir  dont  on  s'est  servi  à  Cherbourg  a  une  section 
carrée  de  l'^yâT  de  diamètre  intérieur.  Les  tuyaux  rectilignes 
ou  coudés  ont  un  diamètre  intérieur  de  0^,03  et  plusieurs 
ont  une  même  longueur  de  0^,3^  ils  sont  tous  en  cuivre.  La 
forme  de  Tajutage  attaché  au  réservoir  n'avait  qu'une  im- 
portance secondaire  relativement  aux  recherches  compara- 
tives dont  il  s'agit.  En  effet,  c'était  le  même  qui  était  employé 
pour  tous  les  tubes,  et  Ton  disposait,  pour  beaucoup  d'expé- 
riences, les  choses  de  manière  à  faire  des  comparaisons  pour 
des  vitesses  moyennes  toujours  les  mêmes  dans  les  divers  cas 
observés,  selon  la  méthode  précitée  de  du  Buat. 

Au  reste,  voici  les  dimensions  de  cet  ajutage  qui  était  assez 
loin  d'être  parfait,  mais  dont  on  s'est  servi  parce  qu'il  était 
posé  d'avance,  ayant  été  employé  à  des  expériences  sur 
d'autres  phénomènes  d'écoulement.  La  longueur  de  cet  aju- 
tage convergent  était  de  0"^,05,  il  était  formé  par  la  révolution 
autour  de  l'axe  d'un  quart  de  circonférence  de  cercle  ayant 
un  rayon  de  0^,05.  Cette  courbe  était  d'ailleurs  tangente  à 
l'arête  de  l'origine  du  tuyau  de  0",03  de  diamètre. 

Une  caisse  contenant  une  capacité  de  400  litres  était 
remplie  en  150  secondes  par  le  tuyau  rectiligne  de  0^,30 
de  long,  la  charge  étant  d'un  mètre  au-dessus  de  l'arête  in- 
férieure. C'est  toujours  au-dessus  de  cette  arête  que  les 
charges  ont  été  mesurées  dans  les  expériences  faites  à  Cher- 
bourg, à  cause  de  la  facilité  que  cela  donnait  à  l'observateur 
quant  à  la  détermination  de  la  limite  d'une  manière  suffi- 
sante pour  le  degré  d'approximation  dont  on  avait  besoin.  On 
laissait  écouler  l'eau  jusqu'à  l'arête  inférieure  dont  il  s'agit, 
c'est  toujours  la  même  capacité  de  400  litres  qui  a  été  rem- 
plie en  vertu  de  l'écoulement  dans  toutes  les  expériences.  Un 
assez  gros  tube  de  verre  s'élevant  jusqu'au  sommet  de  la 
cuve  servait  à  mesurer  la  hauteur  de  la  charge. 

Le  débit  ne  changeait  pas  pour  la  même  charge  d'eau 
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quand  on  substituait  à  ce  tube  rectiligne  un  tube  coudé  en 
arc  de  cercle,  toujours  de  même  diamètre  intérieur  et  de 
même  longueur  développée,  le  rayon  moyen  de  courbure 
étant  de  0^,15.  Mais  il  fallait  une  charge  d'eau  de  1",70  pour 
obtenir  le  même  débit  en  150  secondes,  avec  un  tuyau  coudé 
à  angle  droit  brusque,  la  longueur  de  Taxe  de  chaque  partie 
du  coude  étant  de  0^,15,  de  sorte  que  la  longueur  totale  dé- 
veloppée de  Taxe  était  égale  à  celle  du  tuyau  rectiligne.  Ainsi 
pour  les  vitesses  moyennes  correspondantes  à  ces  conditions, 
la  résistance  du  coude  est  exprimée  par  une  charge  d'eau 
deO-,7. 

On  a  ensuite  pris  un  coude  à  angle  droit  brusque  dont  la 
première  partie  avait  la  même  longueur  que  celle  du  coude 
précédent,  c'est-à-dire  0^,45  depuis  son  origine  jusqu'à  l'axe 
de  sa  seconde  partie,  celle-ci  ayant  une  longueur  double  de 
la  première.  Pour  une  charge  de  i",25  au-dessus  de  l'arête 
inférieure,  on  a  rempli  en  200  secondes  la  caisse  de  jaugeage 
(toujours  la  même  pour  ce  chapitre  et  contenant  400  litres), 
9oit  que  la  partie  la  plus  courte  fût  adaptée  à  l'ajutage,  soit 
que  ce  fût  la  partie  la  plus  longue. 

Mais  il  n'en  a  plus  été  ainsi  quand  on  a  coupé  la  partie  la 
plus  longue,  en  ne  lui  laissant  que  0",0I5  au-delà  de  l'a- 
rête la  plus  courte  de  la  première  partie,  ce  qui  faisait  0^,030 
depuis  l'axe  de  celle-ci.  Lorsque  c'était  la  partie  la  plus 
courte  qui  était  adaptée  à  l'ajutage,  avec  une  charge  d'un 
mètre  d'eau,  toujours  sur  l'arête  inférieure,  on  remplissait  en 
âÛO  secondes  la  caisse  de  jaugeage  précitée,  tandis  qu'il  fal- 
lait une  charge  de  i^^iTO  pour  la  remplir  lorsque  c'était  la 
partie  la  plus  longue  qui  était  posée  contre  Tajutage. 

Ainsi  il  y  avait  encore  plus  de  différence  entre  les  résistan- 
ces dans  ces  deux  cas,  qu'entre  les  résistances  dans  le  premier 
tube  coudé  et  le  tube  rectiligne.  La  différence,  il  est  vrai,  est 
encore  ici  représentée  par  une  hauteur  d'eau  de  0",7,  mais  la 
vitesse  moyenne  était  seulement  les  trois  quarts  de  la  pre- 
mière. On  voit  qu'il  y  a  une  très  grande  différence  dans  le 
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rapport  de  la  résistance  à  la  hauteur  due  à  la  vitesse  moyenne. 
Dans  ce  second  cas,  la  résistance  est  plus  grande  qu'on  ne  la 
trouverait  en  faisant  le  calcul  d'après  TexpériencedeVentari, 
si  Ton  comparait  le  débit  de  son  tuyau  rectiligne  avec  celui 
de  son  tuyau  coudé  à  angle  droit  brusque.  Mais  il  faut  remar- 
quer qu'il  n'a  pas  indiqué  la  longueur  de  la  seconde  partie  du 
coude. 

On  a  ensuite  comparé  le  débit  d'un  coude  à  angle  droit 
brusque,  l'axe  de  chaque  partie  rectiligne  ayant  une  lon- 
gueur de  0",15,  avec  un  coude  du  genre  de  ceux  en  forme  de 
T  dont  toutes  les  branches  étaient  horizontales,  qui  ont  été 
étudiés  par  S'Gravesande.  L'étude  de  cette  espèce  de  coude 
était  très  importante  pour  celle  d'un  de  ceux  de  la  planche  VI 
qui  est  précisément  en  forme  de  T-  C'est  celui  qui  est  re- 
présenté sous  le  tube  d'amont  et  qui  est  sous  le  tube  d'aval  à 
l'écluse  de  l'Aubois.  La  première  moitié  de  la  barre  du  T  si- 
mulant un  des  axes  avait  une  longueur  de  0^,15,  ainsi  que 
la  seconde  moitié,  celle-ci  était  bouchée,  comme  dans  les  ex- 
périences de  S'Gravesande.  La  partie  perpendiculaire  du  T, 
simulant  l'axe  du  tube  de  sortie,  avait  aussi  une  longueur 
de  0°*,15.  Ces  deux  espèces  de  coude  ont  donné  le  même  ré- 
sultat. La  caisse  de  jaugeage  a  été  remplie  dans  les  deux  cas 
en  200  secondes  pour  une  charge  d'un  mètre.  On  a  réduit  la 
partie  perpendiculaire  à  la  barre  précitée  à  0«*,10  avec  la 
charge  d'un  mètre  toujours  sur  l'arête  inférieure,  on  a  encore 
obtenu  le  même  résultat,  soit  que  la  première  extrémité  fi\t 
adaptée  à  l'ajutage,  soit  que  l'extrémité  par  où  l'eau  était 
sortie  dans  l'air  fût  posée  contre  cet  ajutage. 

On  a  pris  ensuite  un  tuyau  de  0",30  de  long  dont  une  ex- 
trémité était  coudée,  non  plus  d'une  manière  brusque,  mais 
avec  un  rayon  d'arrondissement  intérieur  égal  au  diamètre 
du  tuyau.  Quand  l'extrémité  coudée  était  adaptée  à  Tajutage, 
une  charge  de  0°^70  suffisait  pour  remplir  la  caisse  de  jan* 
geage  contenant  toujours  400  litres  en  200  secondes,  tandis 
que,  si  c'était  l'autre  extrémité  qui  était  adaptée  à  cet  ajutage, 
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il  fallait  une  charge  d'un  mètre  d'eau  pour  obtenir  un  débit 
égal  dans  le  même  temps.Il  y  avait  un  petit  étranglement  résul- 
tant du  mode  de  flexion  de  ce  coude  ;  vers  le  milieu,  le  tuyau 
n  avait  qu'un  diamètre  intérieur  de  0",028,  du  moins  dans  le 
sens  du  rayon  de  courbure.  Mais  il  est  intéressant  de  remar- 
quer qu'il  donnait  alors  le  même  débit  que  le  coude  à  angle 
droit  brusque  à  longueur  réduite,  comme  je  Tai  indiqué  ci- 
dessus,  quand  c'était  la  plus  courte  partie  de  ce  dernier  qui 
était  adaptée  à  Tajutage.  Gela  montre  combien  il  est  impor- 
tant de  faire  en  sorte  que  les  coudes  soient  suivis  d'une  cer- 
taine longueur  d'ajutage,  même  hrsqutb  ne  sont  pas  brus- 
ques {{). 

On  a  ensuite  retranché  complètement  ce  qui  restait  de  la 
partie  déjà  raccourcie  du  coude  à  angle  droit  brusque,  au- 
delà  de  l'arête  précitée  de  la  première  partie.  Les  phénomè- 
nes sont  devenus  assez  compliqués.  Il  est  intéressant  d'étu- 
dier ce  qui  se  présente  à  cette  limite  pour  diverses  charges. 
Gela  donnera  une  idée  de  la  manière  dont  les  effets  sont 
modifiés,  notamment  à  cause  du  mode  d'action  des  mou- 
vements  obliques   quand   le  coude  se  prolonge   plus    ou 


(1)  J*ai  dit  page  335  de  la  première  partie  qae,  pour  on  coude  ayant 
nn  nyoD  d 'arrondi sfiemeot  intértear  égal  au  diamètre  da  tuyaa,  trois 
lames  coarbes  concentriqaes  D'avaient  pas  Ben»iblement  augmenté  la 
bauteur  obteoue  par  uoe  colonne  liquide  oscillante.  Je  Tattribuais,  du 
iDOiot  en  partie,  à  ce  que  les  autres  causes  de  résistance  étaient  assez 
glandes  par  r.ipport  à  celle  de  ce  coude  arrondi.  Il  faut,  d'après  les 
expériences  précédentes,  ajouter  uue  remarque  essentielle.  Dans  l'an- 
eieune  expérience  dont  il  s'agissait  à  celte  page,  le  coude  était  dis- 
posé au  bas  du  tuyau  vertical  dans  lequel  on  observait  les  oscillations 
ascendantes.  Or,  il  en  résultait  que  le  coude  était  nécessairement  suivi 
d'oDe  partie  rectiligne  qui  se  remplissait  d'eau  à  mesure  que  la  co- 
loone  liquide  moulait.  On  était  donc^  jusqu'à  un  certain  point,  dans  le 
eas  d'un  coude  arrondi  partant  d'un  réservoir  au  lieu  d*èlre  à  l'ezlré- 
mité  opposée  d'un  bout  de  tuyau.  Sa  résistance  était  donc  moindre, 
d'après  les  dernières  expériences,  qu'on  ne  devait  le  penser;  de  sorte 
qo'ilne  faudrait  pas  conclure  de  cette  ancienne  expérience  que  la  ré- 
sistance n'eût  pas  été  notablement  plus  grande  pour  une  autre  posi- 
tioD  de  ce  coude. 
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moins  au-delà  de  Tarête  de  la  première  partie,  comme  dans 
les  expériences  précédentes. 

Lorsque  la  charge  d*eau  est  assez  grande  (elle  s'est  élevée 
d'abord  jusqu'à  1"*,70),  Teau  coule  par  toute  la  circonférence 
du  tuyau  qui  semble  couler  plein.  Mais  quand  cette  charge  est 
descendue  jusqu'à  I°*,3i5,  il  n* en  est  plus  ainsi.  Avant  cette 
époque  la  veine  liquide  était  déjà  composée  de  deux  parties  de 
couleurs  difiTérentes,  c'est-à-dire  que  celle  d'aval  était  limpide 
et  celle  d'amont  beaucoup  plus  blanche.  A  une  distance  de 
0",07  de  l'orifice,  le  diamètre  parallèle  à  l'axe  du  tuyau  con- 
servé était  de  0™,09.  Pour  une  charge  d'eau  de  i"*,50,  ce  dia- 
mètre n'était  plus  que  de  0",08. 

On  a  pensé  que  la  couleur  blanche  provenait  de  ce  que 
l'air  était  enveloppé  dans  cette  partie  de  la  veine.  Gela  s'ac- 
corde avec  ce  qui  se  passe  quand  la  charge  n'est  plus  que  de 
1",315.  A  cette  limite  commence  une  ouverture  dans  la  par- 
tie qui  est  du  côté  du  réservoir.  Cette  ouverture  apparaît 
vers  la  hauteur  de  Taxe  du  tuyau  coupé,  et  va  toujours  en 
augmentant  à  mesure  que  la  charge  diminue  pendant  que  le 
réservoir  se  vide.  La  veine  liquide  n'est  plus  qu'une  couche 
d'eau  dont  l'épaisseur  variable  diminue  quand  la  charge  de- 
vient de  plus  en  plus  faible.  De  sorte  que  le  réservoir  se  vi- 
dant graduellement  à  la  fin  de  l'expérience,  la  section  de  la 
veine  est  un  véritable  croissant^  dont  la  partie  ouverte  est  du 
côté  du  réservoir,  et  l'on  peut  même  y  introduire  le  doigt 
sans  qu'il  soit  mouillé. 

Pour  la  charge  de  1",70,  l'angle  du  filet,  limite  extérieure 
de  la  partie  d'aval  du  jet  avec  l'axe  du  tuyau  conservé,  est 
assez  aigu.  A  mesure  que  le  réservoir  se  vide,  il  tend  à  se 
rapprocher  d'un  angle  droit,  ce  qui  n'arrive  cependant  pas 
tout  à  fait.  L'angle  que  fait  avec  le  même  axe  le  filet  limite  de 
la  partie  d'amont,  je  veux  dire  de  celle  qui  est  du  côté  du  ré- 
servoir, est  moins  aigu  que  le  premier  et,  à  la  fin  de  l'expé- 
rience de  vidange  du  réservoir,  il  devient  légèrement  obtus. 

A  mesure  que  la  charge  diminue,  le  diamètre  horizontal 
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de  la  veine  est  moindre  dans  les  limites  suivantes.  Pour 
une  charge  de  1™,40  à  la  distance  précitée  de  Toriflce,  il  n'est 
plu»  que  de  0",075;  pour  une  charge  de  1",20,  il  n'est  plus  que 
de  0",07;  pour  une  charge  d'un  mètre,  il  est  de  0,065  ;  enfin, 
pour  une  charge  de  0™,9,  il  est  de  0",055.  On  n'a  pas  noté  les 
diamètres  apparents  pour  les  charges  moindres. 

Quand  la  partie  du  coude  à  angle  droit  brusque  qui  était 
en  aval  avait  une  longueur  de  0",0!5,  à  partir  de  l'arête  du 
tuyau,  on  voyait  aussi  très  bien  la  différence  des  couleurs  des 
deux  parties  de  la  veine.  La  partie  blanche  occupait  au  moins 
la  moitié  de  la  bouche  du  tuyau  ;  cette  partie  était  très  épar- 
pillée et  jetait  Teau  beaucoup  moins  loin. 

Dans  ce  cas,  la  caisse  de  jaugeage  était  remplie  en  238  se- 
condes sous  une  charge  d'un  mètre.  Avec  la  même  charge, 
lorsque  la  partie  d'aval  du  coude  était  entièrement  coupée 
au-delà  de  l'arête  de  la  première,  comme  je  viens  de  le  dire, 
il  ne  fallait  que  226  secondes.  Quand  la  seconde  partie  du 
coude  avait  une  longueur  de  0",03  au-delà  de  cette  arête,  on 
voyait  encore  des  différences  de  couleur  dans  les  deux  por- 
tions de  la  veine. 

On  a  fait  aussi  des  observations  sur  le  débit  pour  divers 
coudes,  les  charges  étant  très  différentes  des  limites  précé- 
dentes. Mais  il  parait  qu'on  doit  plutôt  compter  sur  l'exacti- 
tude des  observations  faites  avec  des  charges  assez  grandes, 
parce  que,  pour  s'assurer  que  le  niveau  était  assez  sensible- 
ment constant,  on  était  obligé  de  régler  avec  soin  un  robinet 
d'alimentation.  On  conçoit  d'ailleurs  que,  pour  les  très  pe- 
tites charges,  un  tube  de  verre,  disposé  à  une  certaine  dis- 
tance de  l'orifice,  ne  donnait  pas  des  indications  assez  cer- 
taines des  véritables  hauteurs  de  l'eau  au-dessus  de  cet 
orifice.  Aussi  je  n'ai  pas  osé  me  servir  des  résultats  obtenus 
avec  de  très  petites  charges  et  même  je  ne  donne  les  sui- 
vants que  pour  valoir  ce  que  de  raison.  Avec  une  charge  de 
1*^,70,  la  partie  d'aval  étant  supprimée,  comme  je  viens  de 
l'expliquer,  il  ne  fallait  que  185  secondes  pour  remplir  la 
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caisse  de  jaugeage,  tandis  qu'il  en  fallait  200  lorsque  la  par- 
tie précitée  de  (►"',45  de  long  était  conservée  et  disposée  en 
aval.  Lorsque  les  charges  étaient  successivement  de  C,50, 
0",40,  0",30,  les  durées  de  chaque  remplissage  sous  une 
charge  constante  étaient  successivement  de  343  secondes, 
384  secondes,  450  secondes  lorsque  cette  partie  n'était  pas 
conservée,  tandis  qu'elles  étaient  successivement  de  365  se- 
condes, 408  secondes,  470  secondes,  quand  cette  partie  était 
conservée  en  aval.  Cela  dépendait  sans  doute  de  ce  que  dans 
le  premier  cas  les  mouvements  obliques  étaient  moins  gênés, 
la  partie  d'aval  dans  le  second  n'étant  pas  d'ailleurs  remplie. 
Sans  attacher  trop  d'importance  à  ces  derniers  chiffres,  à 
cause  des  raisons  que  j'ai  données  ci-dessus,  il  peut  être  in- 
téressant de  les  indiquer  sans  entrer  d^ailleurs  dans  le  détail 
de  toutes  les  observations  de  ce  genre,  afin  de  donner  une 
idée  de  la  marche  des  phénomènes  quand  la  partie  d'aval  du 
coude  n'est  pas  assez  longue  pour  être  utilisée  comme 
ajutage. 

On  a  essayé  d'autres  coudes  à  angle  droit  brusque.  Pour 
l'un  d'eux  la  partie  du  coude  d'amont  ayant  0"',15  de 
long,  celle  d'aval  avait  O^^jOO  de  long  au-delà  de  l'arête  du 
tuyau.  Avec  une  charge  d'un  mètre,  il  a  donné  un  débit 
un  peu  moindre  que  le  coude  à  angle  droit  brusque  dont 
chaque  partie  avait  0"*,15  de  long,  l'écoulement  a  duré 
206  secondes  au  lieu  de  200.  Mais  quand  on  a  disposé  la  par- 
tie la  plus  courte  sur  l'ajutage,  la  durée  de  l'écoulement  a 
été  réduite  au  contraire  à  i9o  secondes.  Si  ce  coude  a  donné 
un  débit  un  peu  plus  grand  que  celui  dont  les  deux  branches 
avaient  chacune  0",45  de  long,  cela  dépend  sans  doute  de  ce 
qu'il  y  avait  moins  de  frottement,  sans  que  cela  empêchât 
l'efTet  d'ajutage  m  aval.  En  effet,  quand  la  longueur  d'une 
des  branches  a  été  portée  à  0"',30,  l'autre  ayant  0"*,i5  de  long, 
la  durée  de  l'écoulement  a  été  de  240  secondes. 

Il  parait  résulter  de  ces  expériences  qu'il  suffît  que  la  par- 
tie du  coude  qui  est  en  aval  ait,  au-delà  de  l'arête  de  l'autre 
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partie,  une  longueur  double  du  diamètre  du  tuyau  pour  que 
Teffet,  analogue  à  celui  d'un  ajutage  cylindrique  qui  en  ré- 
sulte, soit  produit,  quant  à  la  partie  la  plus  essentielle,  pour 
un  coude  à  angle  droit  brusque.  On  conçoit  au  reste  que, 
dans  certaines  limites  difficiles  à  bien  préciser  pour  les  divers 
cas,  une  plus  grande  longueur  de  cette  espèce  d'ajutage  peut 
avoir  un  certain  avantage  compensé  par  l'augmentation  du 
frottement  résultant  de  cette  longueur  quand  le  mouve- 
ment est  permanent  ou  sufïisamment  continu.  J'ai  expliqué 
plus  haut  comment  les  choses  peuvent  être  modifiées  quant 
aux  effets  de  cette  longueur  dans  le  mouvement  oscilla- 
toire. 

Pour  un  autre  coude  à  angle  droit  brusque,  la  partie  con- 
servée en  aval  au-delà  de  Tarète  de  la  première  était  de  0",03, 
égale  au  diamètre  du  tuyau.  Avec  une  charge  de  1",70,  la 
caisse  de  jaugeage,  contenant  toujours  400  litres,  a  été  remplie 
en  491  secondes,  tandis  qull  en  fallait  200  quand  la  partie  con- 
servée au-delà  de  la  même  arête  était  d'une  longueur  moitié 
moindre.  Mais  pour  des  charges  successives  de  0",50,  0",40, 
0",30, 0'^iâO,  les  débits  étaient  au  contraire  plus  grands  pour  ce 
dernier  coude  que  pour  l'autre.  Ainsi,  le  nombre  de  secondes 
pendant  lequel  s'est  fait  le  même  remplissage  a  été  successi- 
vement de  372,  413,  478,  583  au  lieu  de  365,  408,  470,  574. 

Je  n'attache,  comme  je  l'ai  dit,  qu'une  importance  très  se- 
condaire aux  chiffres  obtenus  avec  de  petites  charges  à  cause 
des  chances  d'erreur  que  j'ai  signalées.  J'en  conserve  seule- 
ment quelques-uns  parce  qu'ils  peuvent  mettre  sur  la  voie  de 
l'explication  de  certains  phénomènes  du  mouvement  de  l'eau 
dans  les  coudes. 

Voici  encore  une  série  d'expériences  toutes  faites  sous  une 
charge  d'un  mèlre.  La  caisse  de  jaugeage,  toujours  la  même, 
a  été  remplie  successivement  dans  le  nombre  de  secondes  sui- 
vant: 200,  204, 206, 207,  245, 236,  238, 232, 226,  les  longueurs 
de  la  partie  d'aval  du  coude  au-delà  de  l'arête  de  la  partie  en- 
tièrement conservée  étant  seccessivement  de  0",135, 0^,0975, 
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0«,060,  0»,045,  0»,0375,  0»,030,  0«,015,   0«,00o,  0",0OO. 

Les  phénomènes  sont  assez  compliqués  et  leur  marche  dé- 
pend pour  une  partie  de  ces  coudes  de  la  grandeur  des 
charges  dans  un  sens  qu'il  n'est  pas  facile  d'expliquer  d'une 
manière  rigoureuse.  Quand  elles  dépassent  certaines  limites, 
Taspect  de  la  veine  à  sa  sortie  est  le  même  que  si  le  tuyau 
coulait  plein.  La  couleur  d'une  partie  de  cette  veine  indique 
cependant  un  mélange  d'air.  Mais  on  conçoit  que  l'effet  d'a- 
jutage peut  alors  commencer  à  se  produire.  Or,  s'il  n'en  est 
plus  ainsi  pour  les  charges  beaucoup  moindres,  l'influence 
de  la  réaction  des  parois  sur  les  filets  dont  l'obliquité  n'est 
pas  la  même,  peut  changer  l'état  de  la  question  d'une  ma- 
nière difficile  à  prévoir  à  prtort\  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  donné 
à  la  partie  d'aval  du  coude  assez  de  longueur  pour  qu'on 
puisse  plus  sérieusement  compter  sur  un  véritable  ajutage 
cylindrique. 

Mais  les  points  essentiels  dont  la  recherche  m'intéressait 
pour  le  choix  des  dispositions  générales  du  grand  tuyau  de 
conduite  de  mes  systèmes  d'écluses  de  navigation  à  colonnes 
liquides  oscillantes  sont  suffisamment  éclaircis.  Il  est  beau- 
coup plus  important  qu'on  n'aurait  pu  le  croire  au  premier 
aperçu,  de  disposer  un  coude  à  angle  droit  brusque  qui  ne 
peut  être  évité  dans  une  des  formes  de  ces  systèmes,  du  c5té 
où  il  est  toujours  suivi  d'un  tuyau  d'une  certaine  longueur  et 
où  les  oscillations  sont  moins  importantes  en  général.  Je 
renvoie  d'ailleurs  à  ce  que  j'ai  dit  ci-dessus  relativement  à 
ces  diverses  considérations,  ce  chapitre  ayant  seulement  pour 
but  de  confirmer  par  des  détails  d'expériences  les  principes 
que  j'ai  exposés  sur  la  manière  de  déterminer  les  formes  des 
extrémités  du  grand  tuyau  de  conduite. 

On  peut  demander  dans  quelles  limites  les  lames  concen- 
triques diminuent  la  résistance  de  l'eau  dans  un  coude  plus 
ou  moins  arrondi.  Quand  le  mouvement  est  permanent,  les 
choses  se  passent  scms  doute,  du  moins  jusqu'à  un  certain 
point,  à  peu  près  de  la  même  manière  que  si  l'espace  com- 
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plis  entre  deux  lames  courbes  concentriques  voisines  l'une 
de  Fautre  formait  un  tuyau  coudé  séparé. 

Il  est  clair  que  plus  il  est  près  de  la  partie  concave  du 
coude,  plus  le  rapport  du  rayon  moyen  de  courbure  à  la 
largeur  de  ce  tuyau  est  grand,  cette  largeur  étant,  bien  en- 
lendo,  considérée  comme  perpendiculaire  à  la  tangente  de 
Taxe  du  tuyau  coudé.  On  a  ainsi  une  première  idée  de  la 
résistance  dans  chacun  des  tuyaux  partiels  formés  par  des 
lames  concentriques,  si  Ton  connaît  la  résistance  dans  des 
coudes  de  courbures  analogues,  et  Ton  prévoit  à  peu  près 
dans  quelles  limites  on  pourra  augmenter  le  nombre  de  ces 
lames,  sans  que  la  quantité  dont  elles  diminuent  la  résistance 
soit  Qompensée  par  l'augmentation  du  frottement  résultant 
de  leurs  surfaces.  Mais  il  est  bien  entendu  qu'il  ne  s'agit  pas 
d'une  appréciation  rigoureuse,  surtout  à  cause  des  effets  de 
contraction  pouvant  provenir  de  l'obliquité  des  filets  liquides 
résultant  des  modes  d'écoulement  par  les  divers  passages 
concentriques. 

On  pourrait  faire  des  remarques  analogues  pour  le  mouve- 
ment de  l'eau  dans  un  canal  découvert  si,  comme  objet  de 
curiosité,  on  y  disposait  des  surfaces  courbes  concentriques 
verticales.  Cependant  les  phénomènes  ne  sont  plus  tout-à-fait 
de  la  même  nature,  à  divers  égards,  dans  une  rivière  ou  dans 
un  long  canal  que  dans  les  tuyaux  courts  sur  lesquels  j'ai  fait 
à  ce  sujet  les  expériences  précitées.  Si  en  aval  du  coude  il  y 
a  nécessairement  une  grande  longueur  de  tuyau  ou  de  canal, 
on  n'a  plus  à  s'embarrasser  des  considérations  sur  les  diverses 
longueurs  de  la  partie  d'aval,  qui  ont  été  l'objet  des  dernières 
expériences  faites  à  Cherbourg. 

Quant  aux  oscillations  dans  les  tuyaux,  il  y  a  à  considérer 
deux  cas  bien  distincts,  celui  pour  lequel,  comme  dans  diffé- 
rentes circonstances  où  j'ai  fait  des  observations  sur  l'effet 
des  lames  courbes,  la  masse  d'eau  comprise  entre  ces  lames 
est  peu  de  chose  par  rapport  au  reste  de  la  colonne  liquide 
en  mouvement  et  celui  où  il  n'en  est  pas  ainsi. 
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Considérons  un  siphon  renversé  à  branches  verticales  très 
larges  réunies  inférieurement  par  un  coude  ayant  une  partie 
horizontale  très  courte.  Il  est  intéressant  d'étudier  la  manière 
dont  la  force  vive  se  distribuera  pendant  les  oscillations  de 
Teau  d'une  branche  verticale  à  l'autre.  Je  suppose  que,  par 
un  moyen  quelconque,  on  ait  mis  la  colonne  liquide  en  oscil- 
lation et  que,  par  cette  raison,  une  des  branches  verticales 
soit  vidée,  l'autre  étant  remplie  jusqu'au  sommet.  Le  liquide, 
dans  un  instant  très  court,  serait  par  hypothèse  en  repos  au 
moment  où  l'ascension  commencerait  dans  l'autre  branche. 
Dans  le  cas  où,  par  exemple,  la  hauteur  verticale  de  chaque 
branche  serait  égale  à  sa  largeur,  si,  pour  simplifier  les  con- 
sidérations, on  suppose  la  section  quadrangulaire,  on  pourra, 
au  moyen  de  lames  concentriques,  diviser  le  coude  en  un 
certain  nombre  de  parties  concentriques  régulières,  la  section 
totale  étant  par  hypothèse  assez  grande. 

L'utilité  des  lames  courbes  concentriques  dépend  de  ce  que 
la  veine  liquide  tend  en  général  à  s'écraser  dans  la  partie 
d'aval  d'un  coude,  en  y  prenant  des  vitesses  beaucoup  plus 
grandes  que  dans  l'autre  partie.  Mais  pour  le  cas  dont  je 
viens  de  parler,  la  colonne  liquide  partant  du  repos,  il  faut 
avoir  égard  à  la  manière  dont  résiste  l'inertie  de  ce  qu'on 
pourrait  appeler  les  couches  liquides  concentriques,  en  sup- 
posant même  qu'on  n'employât  aucune  des  lames  solides  dont 
il  s'agit.  On  conçoit  que  les  couches  ou  lames  liquides  qui 
ont  les  plus  grandes  longueurs  développées,  ayant  plus  de 
masse  que  les  autres,  leur  inertie  pourra  s'opposer  plus  à  la 
production  de  la  vitesse  (1). 


(1)  On  peut  remarquer  qu'il  se  présente  dans  le  mouvemeot  des 
ondes  liquides  des  effets  d'inertie  plus  ou  moins  analogues  à  ceux 
dont  il  s'agit  pour  ces  oscillations  dans  des  conditions  exceptionnelles. 
Ainsi,  il  résulte  de  Tinerlie  que  le  mouvement  ondulatoire  de  Teau 
diminue,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  quand  la  profondeur  du  li- 
quide augmente.  On  conçoit  peut-être  encore  mieux,  d'après  les  phé- 
nomènes des  ondes,  exposés  dans  la  première  partie,  de  quelle  ma- 
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Les  vitesses  pourraient  donc  se  distribuer  d'une  manière 
très  différente  pour  ce  cas  de  ce  qui  se  présenterait  dans  un 
monvement  permanent,  et  des  lames  concentriques  solides 
D'agiraient  plus  dans  les  mêmes  conditions.  Il  est  d'ailleurs 
difficile  de  déterminer  à  priori  d'une  manière  rigoureuse  quel 
serait  leur  effet  pour  diverses  circonstances,  si  la  branche 
horizontale  du  siphon  renversé  n'avait  pas  une  certaine  lon- 
gueur. Les  vitesses  ascendantes  de  l'eau  pourraient,  en  effet,, 
être,  surtout  au  commencement  de  l'oscillation,  bien  plua 
grandes  dans  la  partie  d'amont  de  la  branche  où  l'eau  monte 
que  dans  sa  partie  d'aval.  C'est  précisément  le  contraire  de 
ce  qui  a  lieu  pour  le  mouvement  permanent  dans  un  tuyau 
de  forme  semblable.  On  conçoit  que  les  filets  de  la  partie 
d'amont  tendront  ensuite  à  écraser  plus  ou  moins  les  autres. 
De  sorte  qu'il  est  difficile  de  bien  prévoir  comment  se  fera  la 
distribution  des  mouvements  pour  le  genre  particulier  d'os- 
eiUatipns  dont  il  s'agit,  mais  qui  ne  se  présente  pas  dans  les 
limîles'de'mes  expériences  sur  les  lames  courbes  concentri- 
ques. 

Pour  les  cas  analogues  à  ceux  dans  lesquels  j'ai  fait  des 
expériences  sur  les  lames  courbes,  il  faut  cependant  en  prin- 
cipe tenir  compte  au  premier  instant  des  effets  de  l'inertie 
dont  je  viens  de  parler.  Ainsi,  dans  ce  premier  instant  les 
lames  courbes  ne  peuvent  pas  avoir  autant  d'avantage  pour 
diminuer  la  résistance  d'un  coude  que  si  le  mouvement  était 
permanent.  Il  faut  même  avoir  égard  à  ce  genre  de  considé- 
rations tant  que  la  vitesse  augmente.  Mais  on  conçoit  que 
bientôt,  si  elles  ne  sont  pas  aussi  efficaces  que  dans  le  mou- 
vement permanent,  les  lames  courbes  diminuent  la  résis- 
tance de  l'eau  en  mouvement,  ainsi  que  rétablissent  mes 
expériences  précitées. 


Qière  ie  mouvement  doit  se  propager  dans  les  couches  les  plus  pro- 
fondes et  dans  celles  qui  sont  le  plus  près  de  la  partie  concave  du 
coude,  objet  de  cette  note. 
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Il  n'est  pas  sans  quelque  intérêt,  même  pour  étudier  le 
mouvement  de  la  colonne  liquide  en  oscillation  abandonnée 
à  elle-même,  de  considérer  la  manière  dont  les  vitesses  se 
distribuent  entre  des  lames  courbes  concentriques,  dans  Thy- 
pothèse  précitée  où  l'amplitude  de  Toscillation  ne  serait  pas 
grande  par  rapport  au  diamètre  du  siphon  renversé,  la 
branche  horizontale  étant  très  courte.  Il  y  aura  plus  de  vi- 
tesse, d'après  ce  que  j'ai  déjà  dit,  dans  les  siphons  partiels 
ayant  moins  de  longueur  développée  que  dans  les  autres,  à 
cause  des  effets  de  l'inertie.  Il  en  résultera  donc  une  perte 
de  force  vive,  analogue  à  celle  qui  se  présente  quand  Teau 
entre  d'un  tuyau  de  conduite  dans  une  section  beaucoup  plus 
grande  que  celle  de  ce  dernier.  Il  y  aura  d'ailleurs  au-delà 
des  surfaces  courbes,  dans  la  branche  verticale  où  l'eau  en- 
trera  avec  des  vitesses  différentes  par  les  divers  siphons  par- 
tiels, des  mouvements  obliques  résultant  de  ces  variations  de 
vitesses.  Il  y  aura  aussi,  par  des  raisons  semblables,  des 
mouvements  obliques  dans  l'autre  branche  verticale  où  l'eau 
descendra. 

Il  est  donc  bien  entendu  que  les  lames  courbes  concentri- 
ques sont  proposées  seulement  pour  les  cas  analogues  à  ceux 
que  j'ai  étudiés  par  expérience,  et  dont  les  principes  trouvent 
d'ailleurs  immédiatement  leur  application  dans  plusieurs  de 
mes  appareils  hydrauliques.  Quant  aux  conditions  exception- 
nelles que  je  viens  de  considérer,  ces  lames  pourraient  être 
plus  nuisibles  qu'utiles  en  ce  qu'elles  empêcheraient  les  vi- 
tesses de  se  propager  aussi  convenablement  dans  la  partie 
concave  du  coude.  Mais,  d'après  les  principes  que  je  viens 
d'exposer,  on  voit  comment  les  recherches  devraient  être 
dirigées,  pour  les  diverses  circonstances  qui  peuvent  se  pré- 
senter, dans  les  mouvements  oscillatoires  ou  variables,  selon 
le  rapport  de  la  longueur  de  la  branche  horizontale  d'un 
siphon  à  son  diamètre. 

Il  y  a  sans  doute  des  conditions  pour  lesquelles  les  lames 
courbes  concentriques  n'auraient  qu'une  influence  insigni- 
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fiante  sur  les  vitesses  des  couches  liquides,  et  seraient  nuisi- 
bles par  leur  frottement.  En  effet,  si  la  longueur  de  la  partie 
horizontale  est  très  courte,  les  vitesses  les  plus  grandes  dans 
la  branche  où  Teau  monte  seront  à  la  partie  d'amont,  comroo 
je  viens  de  l'expliquer.  Elles  seront  au  contraire  dans  la 
partie  d'aval,  si  la  branche  horizontale  est  assez  longue.  11 
paraît  donc  que,  pour  une  certaine  longueur  intermédiaire, 
une  libre  déviation  remplira,  sans  l'emploi  des  lames  dont  il 
s'agit,  les  conditions  nécessaires  pour  que  les  vitesses  des  di- 
verses couches  se  distribuent  d'une  manière  convenable.  Il  y 
aura  d'ailleurs  une  certaine  tendance  à  ce  que  celles  de  la 
partie  d'amont  écrasent,  comme  je  l'ai  indiqué,  celles  de  la 
partie  d'aval. 

Les  diamètres  des  tuyaux  employés  à  Cherbourg,  dans  les 
expériences  sur  les  coudes,  ne  sont  pas  assez  grands  pour 
qu'on  puisse  en  conclure  quels  seraient  les  véritables  coeffi- 
cients des  résistances,  si  les  sections  étaient  aussi  grandes 
qu'à  l'écluse  de  l'Aubois.  Aussi,  mon  but  a  été  surtout  de 
chercher  les  conditions  les  meilleures  pour  choisir  la  position 
de  chaque  espèce  de  coude^  surtout  lorsqu'on  ne  peut  se  dis- 
penser d'en  employer  un  à  angle  droit  brusque.  Je  ferai 
d'ailleurs  observer  que  S'Gravesande,  du  Buat  et  Venturi 
ont  opéré  aussi  sur  des  tuyaux  coudés  de  petits  diamètres. 
Quand  il  s'agit  de  grandes  vitesses  comme  celles  des  princi- 
pales expériences  précitées  faites  à  Cherbourg,  il  y  a  des 
raisons  de  penser  que  la  nature  des  flexions  des  filets  liquides 
peut  ne  pas  différer  beaucoup  de  celles  qui  se  présenteraient 
pour  de  grands  diamètres. 

Cependant  il  paraît  que  dans  certains  cas,  pour  de  grands 
diamètres,  les  coefficients  de  la  résistance  dépassent  ceux  qui 
auraient  été  calculés  au  moyen  des  expériences  de  du  Buat. 
Il  est  donc  bien  entendu  que  mon  but  est  principalement  de 
montrer,  par  la  marche  des  résultats,  l'utilité  de  choisir  con- 
venablement la  place  de  chacun  des  coudes.  Si,  pour  les 
grandes  sections,  les  coefficients  de  la  résistance  sont  plus 
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notables  que  pour  les  petites,  c'est  une  raison  de  plus  pour 
avoir  égard  aux  considérations  sur  lesquelles  repose  la  dis- 
position générale  qui  en  résulte,  et  qui  est  représentée  sur  la 
planche  VI. 


Moyen  d'obtenir  une  marche  entièrement  au- 
tomatique par  un  jeu  de  cataractes. 


Ainsi  que  je  Tai  expliqué  ci-dessus,  les  expériences  faites  à 
récluse  de  FAubois  sur  la  marche  automatique  du  tube  d^avaJ 
pendant  le  remplissage  du  sas,  sont  plus  intéressantes  que 
réellement  utiles.  J'ai  annoncé  que  je  reviendrais  sur  ce  sujet, 
en  remarquant  d'ailleurs  que^  si  Ton  ne  craignait  pas  d'em- 
ployer un  ou  plusieurs  clapets,  du  genre  de  ceux  du  bélier 
aspirateur,  on  pourrait,  pendant  cette  partie  de  la  manoeuvre, 
ne  pas  faire  fonctionner  le  tube  d*amont,  ces  clapets  ou  sou- 
papes étant,  comme  on  sait,  automatiques  dans  toutes  les 
conditions  analogues. 

Il  faut  avant  tout  ne  pas  perdre  de  vue  la  nécessité  de  faire 
lever  ce  tube  de  lui-même  au  moyen  de  son  contrepoids, 
afin  d'éviter  l'introduction  de  l'air,  pendant  ce  remplissage, 
dans  le  grand  tuyau  de  conduite.  Si  donc  on  fait  retomber 
ce  tube  en  temps  utile,  en  employant  pour  cela  un  second 
contrepoids  disposé  à  l'autre  extrémité  du  balancier,  c'est-à- 
dire  du  côté  de  Taxe  où  se  trouve  le  tube,  il  faudra  que  ce 
second  contrepoids  cesse  d'agir  à  l'époque  où  l'autre  devra 
retomber.  Or,  cela  est  facile  au  moyen  d'un  vase  alternative- 
ment rempli  et  qui  se  videra  de  lui-même  quand  il  sera  arrivé 
au  bas  de  sa  course. 

On  sait  qu'il  y  a  plusieurs  manières  de  remplir  et  de  vider 
le  vase  d'un  balancier  hydraulique  ordinaire.  Ainsi  une 
soupape  à  tige  inférieure  peut  se  soulever  lorsque  le  vase  est 
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convenablement  descendu.  A  cause  de  Tinertie  de  la  longue 
colonne  liquide  contenue  dans  le  grand  tuyau  de  conduite,  il 
faut  nn  certain  temps  pour  que  Toscillation  en  retour  de  Teau 
qui  est  entrée  dans  le  sas  monte  dans  les  tubes  verticaux 
assez  pour  empêcher  le  tube  d'aval  de  se  relever  avant  l'ins- 
tant où  cela  est  utile.  Mais  on  peut  obvier  à  cet  inconvénient 
en  réglant  la  soupape  d'évacuation  du  vase  mobile  de  manière 
qu'il  ne  se  vide  pas  trop  tôt. 

11  n'est  nécessaire  de  le  vider  que  pour  Tépoque  où  dans  le 
tube  d'aval  le  niveau  sera  convenablement  baissé,  après  la 
descente  du  tube  d'amont.  Ainsi  on  a  pour  vider  le  vase 
mobile  toute  la  durée  de  l'oscillation  en  retour  de  bas  en 
hant,  plus  toute  la  durée  de  l'écoulement  de  l'eau  vers  l'écluse, 
non  seulement  pendant  que  le  tube  d'amont  est  levé,  mais 
pendant  qu'il  est  baissé  et  que  l'eau  descend  encore  dans  les 
deux  tubes  verticaux  jusqu'à  la  profondeur  nécessaire  pour 
que  le  tube  d'aval  se  lève  de  lui-même  sans  permettre  à  Tair 
de  s'introduire  dans  le  tuyau  de  conduite. 

Les  durées  des  périodes  étant  variables,  il  faut  pouvoir 
empêcher  l'eau  de  se  perdre,  quand  le  vase  précité  du  balan- 
cier hydraulique  se  sera  rempli  en  ouvrant  lui-même  une 
soupape  ou  un  robinet,  en  vertu  de  son  ascension,  par  des 
moyens  dont  on  peut  voir  les  dessins  dans  le  Traité  de  mé- 
canique de  Christian.  On  sait  qu'il  suffît  pour  arrêter  ainsi 
Técoulement  dans  divers  régulateurs  de  ce  genre  de  faire 
soulever  une  soupape  par  un  flotteur.  Ce  dernier  peut  être 
suspendu  à  la  tubulure  d'introduction  de  l'eau  dans  ce  vase, 
qui,  en  se  remplissant,  la  fermera  tout  naturellement. 

Il  est  inutile  d'entrer  ici  dans  des  détails  de  ce  genre  pour 
lesquels  je  renvoie  aux  traités  de  mécanique.  Il  faut  accro- 
cher et  décrocher  en  temps  convenable  l'extrémité  du  balan- 
cier, afin  que  le  tube  reste  levé  tant  que  cela  est  nécessaire 
et  retombe  à  l'instant  voulu.  Il  est  bien  à  remarquer  qu'il  ne 
doit  pas  retomber  trop  tôt,  parce  que  cela  introduirait  de 
l'air  dans  le  tuyau  de  conduite.  S*il  retombait  trop  tard,  il 
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n'en  résulterait  aucun  inconvénient  de  ce  genre,  mais  cela 
pourrait  être  une  cause  de  diminution  d'effet  dans  certaines 
limites  ;  cependant  il  pourrait  y  avoir  de  l'utilité,  parce 
que  l'écoulement  de  l'eau  qui  reviendrait  du  sas  engendrerait 
de  la  force  vive  qui  augmenterait  la  hauteur  de  l'oscillation 
remontante  dont  j'ai  expliqué  les  avantages. 

Le  moyen  le  plus  sûr  de  faire  décrocher,  en  temps  utile, 
l'extrémité  du  bras  le  plus  long  du  balancier  parait  être  le 
suivant.  On  peut  disposer  un,  flotteur  dans  un  puits  ou  tuyau 
vertical  fixe,  en  communication  avec  l'écluse  par  un  tuyau 
de  conduite,  débouchant  vers  le  milieu  de  la  longueur  du 
sas,  afin  qu'il  y  ait  moins  d'irrégularité  dans  les  mouvements 
de  l'eau  au-dessus  du  point  où  il  y  débouchera. 

Ce  flotteur  portera  une  tige  verticale,  ayant  des  dents  dis- 
posées à  des  hauteurs  diverses,  déterminées  de  manière  que 
chacune  d'elles  puisse  agir  sur  un  déclic  à  la  fin  de  l'époque 
où  l'eau  achèvera  de  monter  dans  l'écluse  à  chaque  période 
de  la  machine  de  remplissage.  Ce  moyen  ne  signalera  pas 
d'une  manière  tout  à  fait  rigoureuse  les  instants  précis  où  le 
tube  d'aval  devra  retomber.  Mais,  comme  je  l'ai  expliqué,  il 
n'y  aura  pas  d'inconvénient,  et  il  pourra  même  y  avoir  quel- 
que avantage  à  ce  que  sa  descente  soit  un  peu  retardée.  Or, 
c'est  précisément  ce  qui  arrivera  en  vertu  de  l'inertie  de  l'eau 
dans  le  tuyau  de  communication  entre  le  sas  et  la  capacité 
dans  laquelle  fonctionnera  le  flotteur. 

J'aurai  occasion  pour  une  autre  machine  de  revenir  sur 
remploi  des  déclics.  Mais  comme  ils  sont  très  connus,  il  ne 
parait  pas  nécessaire  d'entrer  ici  dans  les  détails  sur  la  ma- 
nière de  les  faire  fonctionner,  sans  qu'ils  soient  gênants  pen- 
dant la  vidange  de  l'écluse.  Il  suffît  de  rappeler  que  les 
balanciers  n'ont  plus  de  coup  de  fouet,  à  cause  des  freins  Ay- 
draubques,  et  que  la  hauteur  à  laquelle  le  tube  d'aval  doit 
rester  soulevé  pendant  cette  époque  du  remplissage,  pouvant 
varier  un  peu  sans  inconvénient  bien  sensible,  on  a  toutes  les 
facilités  désirables  pour  ce  genre  de  manœuvre,  le  balancier 


Digitized  by 


Google 


—  555  — 

pouvant  aa  besoin  dépasser  le  déclic  et  venir  s'appuyer  en- 
suite contre  lui. 

Lorsque  Tappareil  ne  marchera  pas,  le  vase  précité  pourra, 
si  Ton  veut,  servir  de  compresseur,  afin  d'assurer  au  besoin 
l'adhérence  du  tube  d'aval  sur  son  siège.  Il  suffira  pour  cela 
de  le  disposer  de  manière  à  le  remplir  sans  lui  permettre  de 
se  vider,  et  de  le  laisser  agiràrextrémité  du  bras  du  balancier 
auquel  il  sera  attaché. 

Il  y  a  une  autre  disposition  dont  il  est  intéressant  de  con- 
server la  trace  quand  même  elle  ne  serait  pas  aussi  pratique. 
Je  suppose  que  pendant  le  remplissage  de  Técluse  on  attache, 
au  moyen  d'un  embrayage,  un  bras  de  levier  à  l'essieu  du 
balancier.  Cette  pièce  portant  un  poids  à  son  extrémité 
serait  disposée  de  manière  qu'en  vertu  de  la  position  du  ba- 
lancier ce  poids  eût  son  maximum  de  bras  de  levier  quand 
le  tube  d'aval  serait  levé,  de  sorte  qu'il  ne  s'agirait  pour 
faire  redescendre  celui-ci  que  de  lâcher  un  déclic  au  mo- 
naent  voulu.  Lorsque  le  tube  serait  baissé,  il  résulterait  de 
la  position  du  balancier  que  le  bras  du  levier  pourrait  être 
annulé. 

Quand  le  tube  devrait  se  relever,  ce  poids  ne  ferait  d'abord 
éprouver  qu'une  résistance  très  petite,  mais  qui  augmenterait 
à  mesure  que  le  tube  serait  soulevé.  Dans  l'état  actuel  des 
choses,  on  est  obligé  de  perdre  une  certaine  quantité  de 
travail  pour  vaincre  l'inertie  du  tube  et  pour  amortir  sa  per- 
cussion sur  son  siège  lorsqu'il  redescend.  Or,  au  moyen  de 
cette  combinaison,  les  vitesses  acquises  du  tube,  de  son  ba- 
lancier, en  un  mot,  de  tout  le  système  solide  en  mouvement 
pourraient  être  utilisées.  Le  poids  dont  je  viens  de  parler 
serait  soulevé  plus  haut  que  ne  le  permettrait  un  état  d'équi- 
libre stable.  Lorsque  le  tube  descendrait,  il  soulèverait  le 
contrepoids  ordinaire  plus  haut  aussi  que  ne  le  permettrait 
un  état  d'équilibre  stable.  On  conçoit  donc  que  la  force  vive 
de  tout  ce  système  solide  serait  utilisée  d'une  manière  ration- 
nelle. Mais,  avant  d'avoir  fait  l'expérience,  on  ne  serait  pas 
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aussi  sûr  de  Tachèvement  complet  des  courses  et  du  jeu, 
qu'en  employant  le  vase  précité  du  balancier  hydraulique. 

Dans  Tun  et  l'autre  système  on  pourrait  employer  les  mêmes 
moyens  pour  faire  lâcher  le  déclic  en  temps  utile.  Il  ne  paraît 
pas  tout  à  fait  indispensable  de  se  servir  pour  cela  du  flotteur 
garni  de  dents.  On  laisserait  revenir  un  peu  d'eau  de  l'écluse 
et  cela  suffirait  probablement  pour  agir  d'une  manière  con- 
venable sur  le  déclic,  au  moyen  d'une  palette  recevant  la 
percussion  de  cette  eau,  à  l'extrémité  inférieure  d'un  très 
long  bras  de  levier  vertical,  analogue  à  celui  qui,  à  l'écluse 
de  TAubois,  fait  fonctionner  la  sonnette  automatique  dans  de 
moins  bonnes  conditions.  Il  faut,  en  effet,  tenir  compte  de  ce 
que,  pour  la  disposition  générale  représentée  sur  la  plan- 
che VI,  la  vitesse  de  l'eau,  qui  reviendrait  ainsi  de  l'écluse, 
serait  plus  grande  dans  la  partie  d'aval  du  coude  que  dans  la 
partie  d'amont.  On  serait  donc  dans  de  bonnes  conditions  pour 
recevoir  la  percussion  sur  la  palette  verticale  dont  il  s'agit  et 
qui  serait  disposée  immédiatement  en  aval,  de  sorte  qu'il  ne 
parait  pas  nécessaire  de  faire  revenir  pour  cela  de  l'écluse 
plus  d'eau  que  cela  n'est  d'ailleurs  utile  pour  produire  dans 
de  bonnes  conditions  des  oscillations  remontantes. 

Il  n'y  a  aucune  difficulté  à  faire  fonctionner  de  lui-même 
le  tube  d'amont  pendant  le  remplissage  de  l'écluse,  dès  que 
l'eau  est  à  une  certaine  hauteur  dans  le  sas.  Mais  dans  le  cas, 
probablement  le  plus  général,  où  Ton  ne  se  servirait  pas  d'un 
bassin  d'épargne  pour  produire  une  grande  oscillation  ini- 
tiale de  remplissage,  les  premières  périodes  de  ce  tube  ne 
pourraient  pas  être  automatiques  d'une  manière  avantageuse, 
si  l'on  se  contentait  d'employer  les  moyens  indiqués  ci^dessus. 
Les  oscillations  en  retour  ne  monteraient  pas  assez  pour  que 
ce  tube  fût  soulevé  par  le  contrepoids  de  son  balancier. 

Si  Ton  tient  à  ce  que  ces  premières  périodes  soient  auto- 
matiques, il  suffit  d'augmenter  le  contrepoids  dont  il  s'agit, 
au  moyen  d'un  vase  alternativement  rempli  d'eau,  qui  se 
videra  au  bas  de  sa  course  comme  celui  d'un  balancier  hydrau- 
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lique  ordinaire;  j'ai  indiqué  ci-dessus  comment  on  évitera  de 
perdre  de  Teau  quand  le  vase  sera  rempli. 

Pendant  la  vidange  de  Técluse,  les  premières  périodes  ne 
peuvent  pas  non  plus  être  automatiques,  d'une  manière  avan- 
tageuse, si  Ton  se  contente  d'employer  les  moyens  indiqués 
ci-dessus,  parce  que  les  oscillations  en  retour  ne  descendent 
point  assez  bas  pour  que  le  tube  d'aval  se  lève  de  lui-même. 
Mais  il  suffit  d'augmenter  aussi  le  contrepoids  de  son  balan- 
cier, par  un  vase  alternativement  rempli  et  vidé,  comme  je 
Tai  expliqué  pour  l'autre  tube. 

L'emploi  de  chacun  des  deux  derniers  vases  dont  je  viens 
de  parler  pourrait  avoir  un  inconvénient,  en  ce  que  le  tube 
qu'il  ferait  fonctionner  se  lèverait  aussitôt  pour  les  premières 
périodes  que  pour  les  dernières.  De  sorte  qu'on  ne  jouirait 
presque  plus  de  l'économie  résultant  des  oscillations  en  retour. 
Or,  il  sera  toujours  facile  d'obvier  à  cet  inconvénient,  en  ré- 
glant le  robinet  ou  la  soupape  d'introduction  de  l'eau  motrice 
pour  chacun  de  ces  vases. 

Il  suffira  pour  cela,  si  Ton  se  défie  de  Tattention  de  l'éclu- 
sier,  de  disposer  un  flotteur  dans  un  tuyau  recourbé  verticale- 
ment et  débouchant  par  son  autre  extrémité  dans  l'écluse, 
comme  je  l'ai  expliqué  ci-dessus.  Ce  flotteur  réglera  conve- 
nablement l'introduction  de  l'eau  dans  chacun  des  vases 
précités,  et  qui,  dans  les  dernières  périodes^  n'aura  plus  besoin 
d'augmenter  ainsi  son  poids. 

Le  nombre  de  périodes  de  l'appareil  pouvant  être  réduit 
beaucoup  plus  qu'on  ne  l'espérait,  les  considérations  précé- 
dentes, sur  l'emploi  des  vases  de  balanciers  hydrauliques, 
appelés  aussi  cataractes^  ne  paraissent  avoir  qu'une  importance 
secondaire.  Mais  quel  que  puisse  être  leur  degré  d'utilité,  il 
n'est  pas  sans  intérêt  d'en  conserver  la  trace,  en  mon- 
trant comment  leurs  effets  peuvent  se  combiner  avec  ceux 
des  oscillations.  Ces  détails  feront  d'ailleurs  peut-être  mieux 
comprendre  la  marche  générale  des  mouvements  tels  qu'ils 
sont  coordonnés  dans  le  jeu  de  l'appareil. 
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Moyen  de  varier  la  forme  des  tubes  mobiles 
et  de  diminuer  la  profondeur  des  fondations 
en  supprimant  les  coudes. 

Les  grands  tubes  mobiles  analogues  à  ceux  qui  sont  cons- 
truits à  l'écluse  de  TAubois,  paraissant  très  pratiques  depuis 
que  les  nouveaux  freins  hydrauliques  y  sont  appliqués,  j'ai 
cru  devoir  donner  des  détails  sur  les  coudes  du  genre  de  ceux 
qu'on  ne  peut  éviter  quand  on  les  emploie.  M.  Vallès  dit  dans 
son  dernier  rapport  : 

« Ces  deux  tubes  considérés  à  ce  simple  point  de  vue  de  la 

«  vidange  et  du  remplissage  immédiat  du  sas,  sont  bien  préférables 
«  au  système  des  ventelles  adoptées  pour  cet  objet;  car  ils  opèrent 
a  plus  vite,  ils  provoquent  moins  d'agitation  dans  le  sas,  et  dimi- 
((  nuent  dans  une  notable  proportion  les  pertes  d'eau  et  l'usure  des 
«  portes  ...» 

11  dit  plus  loin,  après  avoir  donné  la  description  des  nouveaux 
freins  hydrauliques  :  «...  En  résumé,  aujourd'hui  le  coup  de  fouet 
<t  des  longs  balanciers  de  l'appareil  est  entièrement  supprimé  ;  les 
a  percussions  des  tubes  sur  leurs  sièges  sont  insignifiantes,  on 
«  pourrait  même  si  l'on  voulait,  mais  cela  ne  me  parait  nullement 
a  nécessaire,  les  diminuer  encore  parce  que  la  pièce  de  bois  inté- 
«  rieure  du  frein  se  trouve  avoir  aujourd'hui  plus  de  temps  qu'il 
a  ne  lui  en  faut  pour  retomber  d'elle-même  dans  la  position  d'oîi 
(c  elle  doit  être  relevée,  de  sorte  qu'on  pourrait  donner  une  petite 
«  augmentation  à  son  diamètre. 

a  Ce  qui  distingue  très  spécialement  le  frein  hydraulique  que 
c<  nous  venons  de  décrire  de  ceux  connus  jusqu'à  ce  jour,  c'est  la 
((  suppression,  très  précieuse  au  point  de  vue  des  commodités  de  la 
«  pratique,  de  toute  espèce  de  clapets,  de  soupapes  et  organismes 
tt  intérieurs  plus  ou  moins  compliqués.  .  .  » 

Les  recherches  précitées  sur  les  coudes  à  angle  droit  brus- 
que ne  seraient  pas  indispensables,  si  Ton  disposait  le  système 
comme  je  Tavais  présenté  dans  une  note  de  1844  reproduite 
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ci-dessus.  Il  n'y  aurait,  en  effet,  qu'un  seul  coude  arrondi  sous 
un  seul  tube  composé  de  deux  parties  mobiles.  La  soupape 
annulaire  à  double  siège,  dite  de  Gornwall,  pouvant  avoir 
quelques  inconvénients  si  Ton  ne  prenait  pas  assez  de  précau- 
tions pour  éviter  l'engorgement  provenant  des  herbes,  il  n'est 
peut-être  pas  sans  quelque  intérêt  de  signaler  un  autre  genre 
de  soupape  annulaire. 

L'anneau  inférieur,  qui  doit  alternativement  se  poser  sur  un 
siège  fixe,  pourrait,  au  moyen  d'un  manchon  en  cuir,  être 
réuni  à  la  partie  supérieure  servant  de  siège  à  une  des  extré- 
mités de  la  soupape  de  Gornwall.  De  cette  manière  l'eau  ne 
pourrait  passer  que  sous  l'anneau  inférieur  et  l'on  supprime- 
rait, toute  chance  d'engorgement  à  la  partie  supérieure  de  ce 
iuyau'tùupape.  Le  cuir  formant  un  manchon  ou  tuyau  flexible 
serait,  bien  entendu,  garni  de  plusieurs  anneaux  métalliques 
parallèles,  disposés  d'une  manière  analogue  à  ce  qui  est  em- 
ployé pour  les  soufflets  cylindriques  et  l'a  été  pour  d'ancien- 
nes pompes  à  piston  formé  d'un  manchon  de  cuir. 

Celte  forme  de  soupape  annulaire  ayant  attiré  l'attention 
d'hommes  expérimentés  auxquels  je  l'ai  communiquée,  j*ai 
cm  devoir  en  dire  quelques  mots.  S'il  vaut  mieux  en  général 
employer  des  pistons  d'une  autre  forme,  il  peut  être  utile  de 
signaler  celle-ci  pour  ce  genre  de  construction  exceptionnelle. 
Je  ne  le  fais  au  reste  qu'avec  une  extrême  réserve,  une  expé- 
rience en  grand  pouvant  seule  montrer  s'il  n'en  résultera  pas 
trop  de  résistance.  J'ignore  d'ailleurs  si  l'on  ne  trouvera  pas 
plus  convenable  de  substituer  au  cuir  d'autres  enveloppes 
flexibles,  et  j'indique  seulement  ce  sujet  d'étude  (1)  : 

(1)  Od  simpliflerait  tellement  la  disposition  générale  si  Ton  pouvait 
employer  des  soupapes  annulaires,  qu*il  me  parait  intéressant  d'appeler 
rattttution  des  ingénieurs  sur  diverses  études  à  faire  dans  cette  direc- 
tion. Ainsi,  au  lieu  de  se  servir  du  manchon  dont  je  viens  de  parler, 
dans  le  cas  où  il  éprouverait  trop  de  résistance  à  la  flexion,  on  pourrait 
essayer  une  vanne  cylindrique  d'un  diamètre  un  peu  moindre  qu'un 
bout  de  tuyau  dans  lequel  glisserait  sa  partie  supérieure  qui  serait 
garnie  d'un  caoutchouc.  Il  s'agirait  de  faire  en  sorte  que  ce  dernier  ne 
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Mais  sans  entrer  dans  des  détails  de  ce  genre,  si  Ton  recon- 
naît la  possibilité  de  n'avoir  qu'un  seul  tube  vertical  dont  la 
partie  inférieure  soit  composée  d'une  vanne  cylindrique  ou 
soupape  annulaire  quelconque,  il  est  intéressant  de  montrer 
comment  pouvent  être  variées  les  applications  des  principes 
de  la  marche  au  moins  en  partie  automatique.  Considérant, 
par  exemple,  une  soupape  de  Cornvrall,  on  peut  ne  pas  la 
faire  soulever  par  un  contre-poids,  quand  la  colonne  liquide 
est  descendue  assez  bas  dans  le  tube  vertical.  On  pourrait,  en 
effet,  la  disposer  de  manière  à  la  laisser  retomber  par  son 
propre  poids,  lorsque  le  liquide  ne  la  soutiendrait  plus  assez 
en  pressant  par  dessous  son  anneau  supérieur.  Dans  le  mou- 
vement de  retour  de  l'eau  de  bas  en  haut,  il  se  produirait  un 
phénomène  de  succion,  d'une  nature  très  différente  de  celui 
en  vertu  duquel  le  tube  d'aval  redescend  au  sas  de  TAubois 
quand  il  se  vide.  Je  ne  fais  d'ailleurs  qu'indiquer  très  succinc- 
tement ici  cette  disposition  secondaire  à  cause  de  son  extrême 
simplicité  et  d'un  effet  intéressant  de  succion-  J'aurai  occa- 


fût  pas  trop  pressé  de  dedans  en  dehors  quand  on  lèverait  la  soupape 
cylindrique,  afin  qu'on  n'eût  pas  beaucoup  plus  de  peine  à  la  lever 
qu'une  soupape  de  Cornwail.  Lorsqu'elle  serait  baissée,  la  pression  de 
l'eau  s'appuyant  sur  ce  caoutchouc  tendrait  tout  naturellement  à  ren- 
dre Je  sommet  de  la  soupape  aussi  étanche  que  s'il  y  avait  un  double 
siège. 

Le  moyen  suivant  m'a  été  proposé  :  on  soulèverait  la  soupape  en 
employant  pour  cela  une  série  de  tringles  articulées  dont  la  disposition 
serait  analogue  à  celle  des  haleines  d'un  parapluie.  Chacune  de  ces 
tringles  serait  attachée  par  une  extrémité  à  une  plaque  de  métal 
adaptée  au  bourrelet  en  caoutchouc,  l'autre  extrémité  étant  attachée  à 
une  glissière  mobile  sur  une  tige  centrale  fixe.  Chacune  de  ces  extré- 
mités serait  tout  simplement  articulée  au  moyeu  d'un  anneau.  Quand 
on  lèverait  cette  armature^  les  tringles  tendraient  à  diminuer  l'adhé- 
rence du  caoutchouc  résultant  de  la  pression  de  l'eau  i;itérieure.  Il  est 
facile  de  voir  comment  cette  disposition  pourrait  être  modifiée,  si  Ton 
voulait  l'appliquer  au  tube  d'amont  dont  la  partie  supérieure  serait 
fixe.  Mais  il  me  paraît  plus  simple,  en  général,  de  faire  celui-ci  d'une 
seule  pièce,  surtout  depuis  la  réussite  des  nouveaux  freins  hydrauli- 
ques à  récluse  de  l'Âubois. 
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sion  de  revenir  sur  ce  sujet  en  étudiant  un  autre  de  mes 
appareils,  dont  la  soupape  de  Gornwail  se  relève  ainsi  de  bas 
en  haut  par  Teffet  du  même  phénomène. 

Les  soupapes  annulaires  ou  vannes  cylindriques  pourraient 
avoir  une  autre  disposition  dont  le  principe  aurait,  quant  au 
jeu  du  système,  de  Tanalogie  avec  ce  qui  s'est  présenté  quand 
les  deux  tubes  mobiles  de  Técluse  de  TAubois  ont  été  conduits 
Tan  par  l'autre.  On  supprimerait  entièrement  les  deux  tubes 
verticaux  mobiles^  ainsi  que  leurs  coudes.  Les  deux  vannes 
ou  soupapes  cylindriques  pourraient  être  invariablement  atta- 
chées Tune  à  Fautre,  leur  axe  commun  étant  horizontal 
comme  celui  du  tuyau  de  conduite.  QuandTune  serait  ouverte, 
l'autre  serait  fermée.  Le  tuyau  horizontal  se  terminerait  par 
une  pièce  conique  disposée  à  son  intérieur,  afin  de  diminuer 
la  déviation  des  filets  liquides.  Un  tube  vertical  fixe,  qu'on 
peut  appeler  tube  de  sûreté^  serait  mis  près  de  cette  extrémité 
entre  les  deux  soupapes  pour  atténuer  au  besoin  toute  chance 
de  coup  de  bélier,  comme  je  Tai  expliqué  pour  une  autre 
forme  de  Tappareil. 

Cette  disposition  générale  permettrait  de  réduire  la  profon- 
deur des  fondations.  Le  liquide,  quand  il  rentrerait  au  bief 
d*amont,  en  vertu  de  la  vitesse  acquise,  aurait  devant  lui  de 
l'espace  pour  se  répandre  de  divers  côtés,  en  rayonnant^  si  Ton 
peut  s'exprimer  ainsi.  De  sorte  qu'il  n'en  résulterait  sans 
doute  aucun  coup  de  bélier  bien  sensible,  quand  même  on 
Q  aurait  pas  le  tube  de  sûreté. 

A  l'occasion  de  la  disposition  précédente,  et  de  celles  qui 
sont  aussi  relatives  surtout  aux  cas  o\x  le  niveau  du  bief 
d'amont  serait  très  variable,  je  vais  compléter  par  des  consi- 
dérations théoriques  ce  que  j'ai  dit  plus  haut  sur  d'autres 
formes  de  l'appareil,  et  il  en  résultera  même  de  nouvelles 
raisons  en  faveur  de  celle  qui  est  représentée  sur  la  plan- 
che VL 

Quand  une  colonne  liquide  en  mouvement  est  mise  en  com- 
munication avecdel'eau  en  repos,  ilfaut,  pour  qu'elle  continue 
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à  se  mouvoir,  qu'elle  communique  à  celle-ci  de  la  force  vive. 
Or,  elle  aura  d'autant  moins  à  en  engendrer  que  la  section  du 
liquide  dans  lequel  elle  entre  sera  plus  grande,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs.  Il  y  aura  nécessairement  une  secousse  quel- 
conque, puisqu'une  masse  d'eau  en  repos  recevra  une  percus- 
sion brusque.  Mais  si  la  section  dont  il  s'agit  est  assez  grande, 
la  quantité  de  travail  perdu  pour  produire  la  force  vive 
précitée  peut  être  très  petite.  Si  le  tuyau  de  conduite  est  très 
long,  chaque  tranche  qui  en  sortira  pourra  être  considérée 
comme  perdant  sa  force  vive  à  son  entrée  dans  la  grande 
masse  d'eau.  Mais  on  voit  que  le  cas  est  très  différent  de 
celui  où  la  colonne  liquide  en  rencontrerait  une  en  repos 
qui  serait  elle-même  contenue  dans  un  tuyau  de  même  dia- 
mètre. 

Ces  considérations  paraissent  de  nature  à  bien  montrer 
comment,  dans  les  dispositions  analogues  à  celles  dont  je 
viens  de  parler,  se  comporte  la  force  vive  d'une  colonne 
d'eau  en  mouvement  quand  on  veut  en  profiter  pour  faire 
rentrer  de  l'eau  au  bief  supérieur.  Un  tube  vertical  de  sûreté 
étant,  comme  je  l'ai  dit,  posé  entre  les  deux  soupapes,  lors- 
qu'on interrompra  la  communication  entre  le  grand  tuyau 
de  conduite  et  le  bief  inférieur  pour  l'établir  entre  ce  tuyau 
et  le  bief  supérieur,  la  colonne  liquide  en  mouvement  tendra 
à  monter  dans  ce  tube.  Si  donc  on  avait  à  craindre  un  effet 
quelconque  de  coup  de  bélier  sur  l'eau  du  réservoir,  la 
colonne  liquide  trouvant  une  issue  latérale,  cela  changerait 
l'état  de  la  question,  surtout  dans  le  cas  oh  la  soupape  d'aval 
serait  à  l'extrémité  du  tuyau  de  conduite. 

Dans  ces  conditions,  il  ne  monterait  pas  une  quantité  d'eau 
bien  sensible  dans  le  tube  de  sûreté,  au-dessus  du  niveau  du 
bief  inférieur  tant  que  la  soupape  d'aval  serait  ouverte  ;  il  y 
aurait  même  plutôt  sans  doute  une  baisse  provenant  de  la  com- 
munication latérale  du  mouvement  de  l'eau,  sauf  une  légère 
percussion  pouvant  provenir  de  quelques  mouvements  obli- 
ques. Quand  cette  soupape  serait  fermée,  l'eau  s'élèverait 
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tout  naturellement  dans  ce  tube.  J'ai  expliqué,  pour  une 
autre  forme  de  Tappareil,  que  cette  ascension  faisait  soulever 
un  clapet,  lorsqu'il  y  en  avait  un,  afin  d'introduire  de  Teau 
dans  le  bief  d*amont.  Or,  quand  la  communication  avec  ce 
bief  s'établit,  sans  clapet,  au  moyen  de  deux  tuyaux-soupapes 
précités,  en  même  temps  que  la  communication  avec  l'autre 
bief  est  interrompue,  voyons  si  l'eau  de  celui  d'amont  pourra 
entrerdans  le  tuyau  de  conduite.  La  colonne  liquide  supposée 
d  une  grande  longueur  étant  en  mouvement  dans  celui-ci, 
l'eau  d'amont  ne  pourrait  y  pénétrer  qu'en  perçant  cette 
colonne,  mais  cette  dernière  continue  son  mouvement.  Il 
ne  peut  donc  pas  y  avoir  de  coup  de  bélier  provenant  d'une 
introduction  de  ce  genre,  puisque,  s'il  y  en  avait  un,  le  grand 
eflbrt  qui  en  résulterait  empêcherait  précisément  l'eau 
d'amont  d'entrer  dans  le  système. 

Si,  au  contraire,  c'était  la  soupape  du  bief  d'amont  qui 
fût  à  l'extrémité  du  tuyau  de  conduite  horizontal,  il  monte- 
rait une  certaine  quantité  d'eau  dans  le  tube  de  sûreté  au- 
dessus  du  niveau  du  bief  inférieur  pendant  l'écoulement  de 
J'eau  motrice  dans  ce  dernier.  A  l'instant  où  la  communica- 
tion avec  ce  bief  serait  interrompue,  afin  d'être  établie 
avec  celui  d'amont,  le  cas  ne  serait  pas  aussi  favorable  que 
pour  la  disposition  précédente  des  soupapes  annulaires, 
puisque  le  liquide  ne  monterait  dans  le  tube  de  sûreté  qu'en 
mettant  en  mouvement  la  quantité  d'eau  quelconque  qui  y 
serait  déjà.  Dans  l'autre  disposition,  il  y  aurait  bien  toujours 
une  petite  colonne  liquide  à  soulever  dans  le  tube  de  sûreté  ; 
mais,  comme  je  l'ai  expliqué,  elle  serait  tout  au  plus  sans 
doute  comprise  entre  l'arête  supérieure  du  tuyau  horizon- 
tal et  le  niveau  de  l'eau  du  bief  inférieur. 

Les  deux  orifices  étant  entrouverts  ensemble  pendant  quel- 
ques instants,  très  courts,  il  est  vrai,  mais  enfin  aucun  n'étant 
bouché  d'une  manière  tout  à  fait  instantanée,  il  n'y  aurait 
pas  autant  d'inconvénient  qu'on  pourrait  le  croire  au  pre- 
mier aperçu.  Des  expériences  en  grand  très  rassurantes,  rela- 
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Uvement  à  ce  sujet,  ontété  exécutées  sur  des  manœuvres  faites 
quand  la  colonne  liquide,  au  moment  où  le  tube  d'aval 
redescendait,  rencontrait  une  certaine  quantité  d'eau  qui 
avait  été  soutenue  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'aval  par  la 
percussion  de  la  nappe  annulaire  de  sortie  pendant  la  levée 
de  ce  tube.  Mais  enfin,  si  Ton  emploie  des  soupapes  annu- 
laires à  axe  horizontal  conduites  Tune  pai'  l'autre ,  il  est  ra- 
tionnel de  mettre  à  l'extrémité  du  tuyau  horizontal  celle  qui 
doit  verser  Teau  au  bief  inférieur. 

Sous  ce  rapport,  et  même  abstraction  faite  de  l'utilité  im- 
médiate qu'elle  peut  avoir,  la  discussion  précédente  me  paraît 
intéressante  pour  fixer  les  idées  sur  les  principes.  Ainsi,  Ton 
voit  qu'il  en  résulte  une  raison  de  plus  pour  préférer  à  la  dis- 
position générale  du  tuyau  de  conduite  exécuté  à  l'écluse  de 
l'Aubois,  celle  qui  est  représentée  sur  la  planche  VI. 


Développements  relatiis  à  l'accélération  du 
service  des  écluses  de  navigation. 

On  m'avait  depuis  longtemps  donné  l'idée  de  proposer 
pour  une  écluse  en  construction  de  ménager  une  grande 
partie  du  tuyau  de  conduite  dans  un  des  bajoyers.  Mais 
quelques  ingénieurs  craignaient  qu'il  n'en  résultât  des  incon- 
vénients pour  la  solidité  des  constructions,  ces  craintes  ne  se 
sont  pas  réalisées. 

Quand  on  a  construit  l'écluse  de  Troussey,  sur  le  canal  de 
l'Est,  l'administration  des  ponts  et  chaussées  a  fait  ménager 
ainsi  dans  un  des  bajoyers  un  grand  tuyau  de  conduite,  pièce 
principale  de  mon  système  d'épargne.  Les  expériences  faites 
à  l'écluse  de  l'Aubois  n'ayant  pas  été  complétées  assez  tôt, 
on  a  employé  des  machines  hydrauliques  élévatoires  connues 
pour  alimenter  le  bief  sans  s'occuper  d'épargner  les  éclusées. 
Je  ne  proposerais  donc  pas  aujourd'hui  d'achever  l'appareil 
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dans  cette  localité,  si  je  n'avais  pas  trouvé  des  moyens  d'uti- 
liser le  système  de  manière  à  accélérer  le  service  des  écluses 
de  navigation,  tout  en  conservant  la  possibilité  de  remployer, 
sans  y  rien  changer,  pour  épargner  Teau.  Il  est  essentiel  de 
remarquer  que,  pour  ce  tuyau,  on  a  fait  bien  moins  de 
maçonneries  qu'on  ne  pourrait  le[croire  d'après  la  planche  VI, 
dont  l'objet  est  seulement  de  montrer  quelle  devrait  être  la 
disposition  générale  pour  une  écluse  déjà  construite.  Il 
est  résulté  qu'à  l'écluse  de  Troussey,  la  construction  du  tuyau 
de  conduite  en  maçonnerie  dont  il  s'agit  n'a  augmenté  que 
de  2,000  francs  environ  la  dépense  de  l'établissement  d'un 
desbajoyers.  Il  n'est  d'ailleurs  résulté  aucun  inconvénient  de 
cette  construction  faite  il  y  a  près  de  six  ans. 

En  indiquant  ci-dessus  les  moyens  de  substituer  la  pres- 
sion latérale  de  l'eau  à  la  percussion  employée  sur  certains 
canaux  quand  on  y  ouvre  les  vénielles  d'amont,  pour  faire 
sortir  de  lui-même  un  bateau  chargé  du  sas  au  bief  infé- 
rieur, j'ai  oublié  une  remarque  essentielle.  Lorsque  le  bateau 
s'est  engagé  sur  le  seuil  des  portes  d'aval,  il  occupe  pres- 
que entièrement  la  section,  il  est  donc  réellement  dans  de 
bonnes  conditions  pour  être  poussé  à  l'arrière  par  l'eau,  qui 
se  gonfle  graduellement,  comme  je  l'ai  expliqué,  au  moyen 
d'une  manœuvre  de  la  machine  de  remplissage.  Lorsqu'un 
bateau  montant  sort  de  l'écluse  pour  entrer  au  bief  supérieur, 
il  est  encore  bien  plus  essentiel  de  faire  observer,  à  cause  de 
l'épaisseur  de  la  couche  d'eau  qui  est  alors  au-dessous  de 
lui,  que,  dès  l'instant  où  il  est  engagé  sur  le  seuil  des  portes 
d'amont,  il  bouche  aussi  presque  entièrement  le  passage. 

Si,  pour  assurer  sa  sortie  au  bief  supérieur,  on  empêche 
les  portes  d'amont  de  s'ouvrir  pendant  quelques  instants,  il 
se  produira  un  phénomène  d'écrasement  de  la  surface  liquide 
ayant  de  l'analogue  avec  celui  sur  lequel  j'ai  fait  des  observa- 
tions en  levant  brusquement  une  vanne  à  l'extrémité  d'un 
canal.  (Voir  pages  3i4  à  317  de  la  première  partie.)  Suppo- 
sons d'abord  qu'il  n'y  ait  pas  de  bateau  dans  l'écluse.  Le  cas 
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ne  sera  pas  tout  à  fait  le  même,  parce  qae  Teaa  pourra  entrer 
aux  deux  extrémités  du  sas  pendant  que  la  surface  tendra  à 
s'écraser  à  cause  de  l'ouverture  des  portes  d'amont. 

S'il  y  a  un  grand  bateau  chargé,  il  se  penchera  du  côté 
d'amont,  et,  comme  il  sera  obligé  d'imprimer  de  la  vitesse 
au  matelas  d'eau  qui  est  au-dessous  de  lui,  il  y  a  lieu  d'es- 
pérer, en  vertu  de  l'inertie,  que  le  mouvement  d'une  faible 
inclinaison  en  avant  se  fera  d'une  manière  convenable. 
L'exhaussement  de  l'eau  dans  le  sas  an-dessus  du  niveau  du 
bief  supérieur  n'aura  pas  besoin,  sans  doute,  d'être  bien 
grand  pour  que  les  portes  d'amont  s'ouvrent  assez  franche- 
ment. La  pression  qui  résultera  de  cet  exhaussement  s'exercera 
d'abord  sur  toute  la  hauteur  de  ces  portes.  Quand  le  bateau 
sera  vide,  le  phénomène  parcdt  devoir  se  rapprocher  davan- 
tage de  celui  de  l'écrasement  graduel,  sur  lequel  j'ai  fait  les 
observations  précitées. 

Dès  l'instant  où  les  grands  bateaux  chargés  seront  engagés 
sur  le  seuil  des  portes  d'amont,  si  l'eau  arrive  encore  par 
le  tuyau  de  conduite  près  de  ces  portes,  elle  tendra  conve- 
nablement, quoiqu'elle  ait  à  se  détourner,  à  augmenter  ou  à 
entretenir  jusqu'à  un  certain  point  le  gonflement  à  l'arrière  du 
bateau.  A  l'écluse  de  Troussey,  le  tuyau  de  conduite  a,  il  est 
vrai,  une  section  beaucoup  moindre  que  celle  de  l'aqueduc 
qui  sufflt  en  Belgique  pour  faire  ouvrir  d'elles-mêmes  les 
portes  d'amont  et  faire  entrer  de  lui-même  le  bateau  au 
bief  supérieur,  sans  qu'on  soit  obligé  d'empêcher  pen- 
dant quelques  instants  ces  portes  de  commencer  à  s'ouvrir. 

Mais  si  l'eau  arrivait  par  les  deux  extrémités  du  sas,  les 
choses,  quant  à  la  sortie  du  bateau,  se  passeraient  sans 
doute,  sauf  les  résistances  passives  dans  les  limites  de  ce  que 
je  viens  d'expliquer,  à  peu  près  comme  pour  le  cas  où  celle 
du  tuyau  de  conduite  serait  double,  et  où  l'eau  n'entrerait 
que  par  un  seul  orifice  dans  le  sas. 

L'eau  arrivant  derrière  le  bateau  dans  une  des  enclaves 
des  portes  d'aval  agira,  il  est  vrai,  directement  sur  lui;  mais 
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on  voit  comment  celle  qui  entrera  par  Tautre  extrémité  de 
recluse  agira  aussi  avec  avantage  pour  le  faire  sortir. 

Voici  encore  quelques  explications  relatives  à  la  sortie  d'un 
grand  bateau  chargé  du  sas  au  bief  d'aval.  On  verra  plus  loin, 
d'après  les  tableaux  d'expériences,  que,  si  Teau  dans  Técluse 
est  au  niveau  de  celle  de  ce  bief^  une  très  petite  quantité  de 
liquide  tirée  de  celui  d'amont  suffît  dans  la  première  période, 
quand  on  remplit  le  sas,  pour  faire  monter  sur  toute  la  sec- 
tion horizontale  de  celui-ci  une  épaisseur  moyenne  d'eau  d'une 
vingtaine  de  centimètres. 

L'expérience  était  faite  avec  un  grand  bateau  chargé  dans 
récluse.  Le  tuyau  de  conduite  débouchant  dans  l'enclave 
d  une  des  portes  d'aval  à  l'écluse  de  TAubois,  il  n'a  pas  été 
possible  de  voir  immédiatement  la  manière  dont  les  choses 
se  seraient  passées  si  ce  tuyau  de  conduite  avait  débouché 
aussi  dans  l'autre  extrémité  du  sas  et  si,  les  portes  d'aval 
étant  ouvertes,  l'orifice  qui  est  dans  l'enclave  précitée  avait 
été  barré  par  l'une  d'elles. 

Mais  il  résulte  des  oscillations  observées  aux  deux  extrémi- 
tés de  l'écluse  quand  les  portes  sont  fermées,  et  qui  obligent 
même  à  prendre  des  précautions  pour  éviter  le  mouvement 
de  va-et-vient  des  bateaux,  que  cette  masse  d'eau  considéra- 
ble arrivant  derrière  le  grand  bateau  chargé,  agira  en  vertu 
d*uQ  mode  d'ascension  particulier.  En  effet,  il  résistera  par 
son  inertie,  et  la  tranche  d'eau  qui  sera  au-dessous  de  lui 
n'aura  en  général  que  l'épaisseur  nécessaire  pour  éviter  qu'il 
touche  le  fond.  Cette  tranche  serait  donc  obligée  de  prendre 
des  vitesses  assez  grandes  pour  empêcher  celle  qui  arrive 
derrière  le  bateau  de  se  gonfler  d'une  manière  notable.  Or, 
ces  vitesses  ne  peuvent  être  engendrées  que  par  le  gonflement 
qu'on  veut  précisément  obtenir  par  cette  manœuvre.  Ainsi  les 
choses  seront  disposées  avantageusement,  quant  au  mode 
d'action  de  la  pression  latérale,  qui  tendra  à  faire  sortir  le 
bateau  de  l'écluse,  puisque,  même  dans  l'état  actuel  des  cho- 
ses, les  mouvements  qui  lui  sont  imprimés,  sans  que  les  por- 
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tes  soient  ouvertes,  obligent  à  prendre  certaines  précautions, 
quand  Teau  n'arrive  que  par  une  des  extrémités  du  sas. 

J'ai  pris  pour  exemple  d'application  Técluse  de  Troussey 
parce  qu'il  y  a  déjà  un  tuyau  de  conduite  ménagé  dans  l'un 
de  ses  bajoyers.  Mais  la  navigation  n'y  est  pas  encore  assez 
active  pour  qu'on  puisse  proposer  de  construire  l'appareil 
seulement  afin  d'accélérer  le  service.  Depuis  que  ce  qui  pré- 
cède est  imprimé,  on  a  ajouté  à  droite  de  la  planche  VI  un 
plan  de  la  disposition  qui  pourrait  être  proposée,  soit  pour  cette 
écluse,  soit  dans  des  conditions  ou  la  navigation  serait  assez 
active  pour  mériter  qu'on  en  fit  la  dépense.  Il  ne  s'agit  pas 
d'ailleurs  ici  de  dessins  d'exécution,  mais  seulement  de  fixer 
les  idées  sur  les  dispositions  générales  dans  diverses  circons- 
tances. 

J'ai  donné  ci-dessus  la  description  de  plusieurs  moyens  d'ac- 
célérer le  service  à  cause  de  la  rapidité  des  oscillations,  quand 
on  pourra  employer  un  bassin  d'épargne,  en  profitant  de  ce  que 
dans  un  long  tuyau  de  conduite,  les  vitesses  partant  de  zéro 
varient  assez  graduellement.  De  sorte  qu'on  peut  faire  entrer 
en  très  peu  de  temps  une  grande  quantité  d'eau  sans  que  cela 
ait  autant  d'inconvénient  qu'il  en  résulterait  des  vitesses  con- 
sidérables provenant  immédiatement  de  l'ouverture  des  ven- 
telles  ordinaires.  J'ai  signalé  les  avantages  et  les  inconvénients 
des  dispositions  de  ce  genre. 

Depuis  que  ce  qui  précède  est  imprimé,  j'ai  retrouvé  dans 
le  journal  V Institut  une  note  extraite  du  procès-verbal  de  la 
séance  de  la  Société  philomathiquc  de  Paris  du  16  novembre 
1844,  relative  à  la  combinaison  d'une  écluse  de  navigation 
réunie  par  un  grand  tuyau  de  conduite  à  un  bassin  d'épargne 
que  j'appelais  sas  latéral.  Voici  un  extrait  de  mon  ancienne 
note  dont  il  s'agit  :  «  ....  Dans  ce  système  il  n'est  pas  néces- 
«  saire  que  le  sas  latéral  n'ait  pas  une  section  plus  grande 
«  que  celui  de  navigation;  et  s'il  a  une  section  plus  grande,  la 
«  décharge  se  fera,  en  vertu  des  lois  de  l'oscillation  dans  les 
((  siphons  à  branches  de  sections  inégales,  sans  que  le  niveau 
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«  soit  obligé  de  varier  de  hauteurs  aussi  grandes  dans  le  sas 
0  de  décharge^  soit  pendant  que  Técluse  se  vide,  soit  pendant 
«  qu'elle  se  remplit....  » 

Cette  disposition  que  j'avais  oubliée  peut  avoir  ses  avanta- 
ges. Il  n'est  pas  nécessaire,  en  effet,  que  le  fond  du  bassin 
d'épargne  soit  aussi  bas  que  je  l'avais  supposé  pour  le  cas  où 
il  n'y  aurait  qu'un  seul  bassin  latéral  de  sections  moindres 
que  celles  de  l'écluse.  En  faisant  le  calcul  au  moyen  de  la 
formule  qui  peut  servir  pour  toutes  ces  dispositions,  on 
trouve  que  ce  réservoir  latéral  devant  contenir  alternative- 
ment toute  la  fraction  de  l'éclusée  qui  rentrera  dans  le  sas, 
peut  avoir  son  fond  notablement  au-dessus  du  niveau  de  l'eau 
du  bief  d'aval.  11  en  résulte  qu'on  peut  diminuer  la  profon- 
deur des  fondations  qui  serait  nécessaire  pour  avoir  un  coude 
arrondi.  11  y  aurait  d'ailleurs  de  l'avantage,  quant  aux  fil- 
trations,  en  ce  que  cela  permettrait  d'avoir  dans  le  bassin 
d'épargne  une  hauteur  d'eau  moindre  que  pour  le  cas  où,  au 
contraire,  la  section  de  ce  bassin  serait  rétrécie.  Le  choix  de 
ces  dispositions  '  dépendrait  des  localités.  J'ai  expliqué  ci- 
dessus  pourquoi  l'on  ne  devait  pas,  selon  moi,  donner  au 
bassin  d'épargne  une  section  plus  grande  que  celle  de  l'écluse, 
dans  rbypothèse  où  il  devrait  se  vider  alternativement  jus- 
qu'au niveau  du  bief  d'aval  et  se  remplir  alternativement  jus- 
qu'à celui  du  bief  d'amont.  Mais  je  n'entrerai  pas  dans  plus 
de  détails  sur  les  bassins  d'épargne  préférant  en  général  le 
jeu  des  périodes  de  la  machine  proprement  dite  pour  les 
grandes  écluses. 

Au  moment  de  mettre  cette  feuille  sous  presse,  je  retrouve 
les  dessins  à  l'échelle  de  l'aqueduc  de  Troussey,  qui  me  fu- 
rent communiqués  en  1875.  Je  fais  ajouter  à  la  plandhe  VI  la 
coupe  transversale  de  cet  aqueduc,  tel  qu'il  avait  été  étudié 
par  H.  Derome,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  de  manière 
à  ne  pas  compromettre  la  solidité  du  bajoyer. 
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Considérations  sur  la  forme  des  tubes  mobiles. 


Depuis  que  ce  qui  précède  est  imprimé  on  m'a  demandé 
pourquoi  je  a'avais  pas  proposé  d'évaser  le  sommet  des  tubes 
mobiles  à  Técluse  de  l'Aubois.  J'ai  dit  plus  haut  qull  serait 
utile  d'évaser  le  sommet  des  tubes  verticaux  lorsqu'il  n'y  au- 
rait de  mobile  que  la  partie  inférieure  formée  d'une  vanne  cy- 
lindrique ou  d'une  soupape  de  Cornwall,  une  pièce  centrale 
fixe,  pouvant  d'ailleurs  permettre  de  faire  varier,  d'une  ma- 
nière convenable,  les  sections  alternativement  remplies  d'eau. 
Mais  il  ne  faut  pas  exagérer  l'importance  de  l'évaseraent  con- 
sidéré comme  ajutage  divergent  à  cette  extrémité,  par  rap- 
port au  mouvement  de  l'eau  quand  elle  rentre  au  bief  supé- 
rieur. 

Il  résulte,  en  effet,  d'observations  mentionnées  dans  la  pre- 
mière partie,  pages  123  à  125^  que,  dans  certains  cas  du 
moins,  si  les  évasements  sont  trop  courts  relativement  au 
diamètre,  ils  sont  loin  d'avoir,  pour  un  des  sens  du  mouve- 
ment, les  avantages  qui  sembleraient,  au  premier  aperçu,  pro- 
venir du  principe  des  ajutages  divergents  et  qu'il  pourrait 
même  en  résulter  un  rétrécissement  de  la  veine  liquide  à  cause 
des  tourbillons  latéraux.  Or,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  les  tubes 
verticaux  auront  toujours  un  diamètre  considérable,  par  rap- 
port à  leur  hauteur.  L'utilité  de  les  élargir  au  sommet,  paraît 
consister  surtout  en  ce  que,  l'orifice  extérieur  étant  augmenté» 
il  ne  sera  pas  nécesaire  que  l'eau  soit  refoulée  autant  au-des- 
sus afin  que  ses  pressions  latérales  suffisent  pour  l'écoulement 
de  la  nappe  annulaire. 

Quand  le  tube  est  entièrement  mobile,  on  n'a  pas  la  même 
liberté  pour  disposer  l'évasement  de  cette  manière.  S'il  s'a- 
gissait d'un  tube  d'aval  graduellement  élargi  de  la  base  au 
sommet,   lorsqu'on  voudrait  lever  ce  tube,  l'écluse    étant 
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pleine,  il  faudrait  faire  un  effort  d'autant  plus  considérable 
que  Tévasement  serait  plus  grand.  Or,  il  faut  déjà  faire  un 
certain  effort  pour  le  soulever  à  cause  de  la  pression  sup- 
portée de  haut  en  bas  par  son  anneau  inférieur,  et  il  ne  serait 
pas  convenable  d'augmenter  beaucoup  le  travail  de  Téclu- 
sier.  D'ailleurs  Teau  sortant  par  le  sommet'  des  deux  tubes, 
cela  diminue  l'importance  de  ces  considérations. 

Si  le  tube  d'amont  était  graduellement  évasé  de  bas  en 
haut,  la  pression  de  Teau  en  communication  avec  le  bief  su- 
périeur tendrait  à  le  soulever.  11  est  maintenu  en  temps  utile 
sur  son  siège  par  la  pression  du  liquide  sur  son  anneau  exté- 
rieur, dans  l'état  actuel  des  choses.  On  voit,  d'après  cela,  que 
les  évasements  graduels  de  l'un  ou  l'autre  tube,  s'il  est  mobile 
sur  toute  sa  hauteur,  n'auraient  qu'une  importance  très  se- 
condaire et  pourraient  gêner  les  manœuvres. 

Quant  aux  écluses  de  petite  navigation,  le  cas  n'est  pas  le 
même  pour  le  tube  d'aval,  parce  qu'il  n'est  pas  aussi  difficile 
de  le  soulever.  Dans  une  expérience  provisoire  sur  une  écluse 
de  ce  genre,  j'ai  élargi  sans  inconvénient  le  sommet  du  tube 
d'aval. 

Ces  études  ayant  principalement  pour  objet  les  grandes 
écluses,  on  a  représenté  sur  la  planche  VI  des  tubes  verticaux 
cylindriques.  Il  n'y  aurait  pas  d'inconvénient  à  élargir  la  par- 
tie des  tubes  qui  est  un  peu  au-dessus  du  niveau  du  bief  su- 
périeur, si  le  niveau  de  ce  dernier  était  assez  sensiblement 
constant. 

Mais  on  conçoit  que,  s'il  est  variable,  et  c'est  précisément 
ce  qui  oblige  à  tenir  les  sommets  de  ces  tubes  assez  au-dessus 
de  ce  niveau,  cela  change  l'état  de  la  question. 

Ce  qui  précède  suffit  d'ailleurs  pour  indiquer  dans  quelles 
limites  cette  disposition  peut  être  modifiée. 

Si  l'on  ne  faisait  rentrer  l'eau  au  bief  supérieur  que  par  le 
sommet  du  tube  d'amont,  afin  d'éviter  la  dépense  d'une  voûte, 
il  n'y  aurait  pas  d'inconvénient  à  évaser  la  partie  du  sommet 
de  celui  d'aval  qui  serait  au-dessus  du  niveau  de  ce  bief. 
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L'eau  ne  sortant  point  alors  par  le  sommet  de  ce  tube,  le  cas 
serait  très  différent. 

Quant  à  la  marche  automatique,  si  Teau  sortait  par  le  som- 
met des  deux  tubes  dont  les  parties  supérieures  fixes  seraient 
graduellement  évasées  de  bas  en  haut,  la  marche  automati- 
que dépendant  des  oscillations  en  retour  serait  favorisée  pour 
la  vidange;  mais  pour  le  remplissage,  le  tube  d'amont  ne  se 
lèverait  pas  de  lui-même  aussi  facilement,  parce  que  les  os- 
cillations en  retour  ne  monteraient  pas  en  général  aussi  haut 
que  si  les  tubes  verticaux  étaient  cylindriques. 

Si  les  deux  tubes  étaient  conduits  l'un  par  l'autre,  ainsi  que 
pour  une  des  manœuvres  essayées  à  l'écluse  de  TAubois,  il  ne 
serait  pas  indispensable  que  leurs  anneaux  inférieurs  fussent 
alternativement  pressés  par  Teau,  comme  à  cette  écluse  où 
Ton  a  voulu  pouvoir  étudier  une  marche  en  partie  automati- 
que, et  les  conditions  seraient  très  différentes.  Mais  les  évase- 
raents,  outre  les  inconvénients  analogues  à  ceux  dont  j'ai 
parlé,  auraient  celui  de  faire  perdre  à  chaque  changement  de 
période,  à  cause  de  la  vidange  des  tubes  verticaux,  une  quan- 
tité d'eau  qui  serait  augmentée  en  vertu  même  de  ces  évase- 
ments.  Dans  ce  cas  d'ailleurs  il  serait  convenable,  comme  je 
l'ai  expliqué  ci-dessus,  de  diminuer  autant  que  possible  les 
sections  des  tubes  mobiles  par  des  pièces  fixes  ne  laissant  de 
libre  que  l'espace  nécessaire  pour  éviter  les  coups  de  bélier, 
les  évasements  n'auraient  donc  plus  les  résultats  précités. 

On  m'a  demandé  aussi  pourquoi  je  ne  proposais  pas  de 
mettre  le  siège  de  chaque  tube  mobile  au  fond  d'un  enton- 
noir plus  prononcé  qu'à  l'écluse  de  l'Aubois.  Je  ferai  remar- 
quer d'abord  que,  si  cet  entonnoir  était  aussi  aigu  que  celui  qui 
serait  convenable  pour  diminuer  la  contraction  de  la  veine  li- 
quide à  son  entrée  dans  le  tuyau  de  conduite,  je  craindrais 
les  engorgements  qui  pourraient  provenir  du  mouvement  des 
herbes  et  qui  ne  se  présentent  point  à  cette  écluse. 

Je  ferai  remarquer  aussi  que,  pour  découvrir  suffisam- 
ment l'entrée  du  tuyau  de  conduite,  il  faudrait  lever  beaucoup 
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plus  haut  chaque  tube  mobile.  Or,  si  les  diamètres  de  ces  tu- 
bes sont  en  général  d*une  grandeur  très  comparable  à  celle 
de  la  chute  de  Técluse,  on  conçoit  qu'il  serait  nécessaire  de 
les  lever  à  des  hauteurs  gênantes  pour  profiter  convenable- 
ment des  effets  de  la  suppression  de  la  contraction  de  la  veine 
liquide.  Il  est  d'ailleurs  bien  essentiel  de  rappeler  que  la  perte 
de  force  vive  provenant  de  cette  contraction  est  beaucoup 
moins  importante  que  celle  qui  résulte  de  la  perte  de  vitesse 
à  la  même  extrémité,  lorsque,  dans  un  mouvement  en  sens 
contraire,  Teau  sort  du  tuyau  de  conduite. 

Il  y  a  sans  doute  quelques  tâtonnements  à  faire  pour  déter- 
miner la  forme  la  plus  convenable  de  Tespèce  d'entonnoir  au 
fond  duquel  doit  être  le  siège  de  chaque  tube.  Mais  ce 
point  est  bien  plus  secondaire  qu'il  ne  le  semble  au  premier 
aperçu,  d'autant  plus  que,  dans  la  pratique,  il  faut  pouvoir 
lever  le  tube  plusieurs  fois  de  suite,  de  manière  à  éviter  de 
gêner  le  mouvement  de  l'eau,  qui  arrivera  sans  doute  plus 
obliquement  que  si  cette  pièce  n'était  pas  au-dessus  de  l'o- 
rifice. 

Le  cas  serait  différent,  il  est  vrai,  s'il  ne  s'agissait  que  de 
lever  le  tube  une  seule  fois  pour  transvaser  l'eau  au  moyen 
d'un  bassin  d'épargne.  Mais,  en  générai,  je  regarde  comme 
essentiel  d'évaser  graduellement  les  extrémités,  pour  profiter 
du  principe  des  ajutages  divergents,  d'autant  plus  cjue  l'élar- 
gissement étant  d'ailleurs  aussi  une  cause  de  diminution  de 
vitesse  pour  le  sens  du  mouvement  qui  fait  entrer  l'eau  dans  le 
système,  cela  diminue  déjà  la  perte  de  force  vive  résultant  de 
la  contraction.  La  difficulté  défaire  fonctionner  dans  les  pre- 
miers essais  des  tubes  de  très  grands  diamètres  m'a  empêché 
de  proposer  d'évaser  l'extrémité  sur  laquelle  sont  les  tubes 
mobiles  à  l'écluse  de  l'Aubois.  On  a  dessiné  sur  la  planche  YI 
leurs  anneaux  inférieurs,  avec  les  sections  arrondies  proposées 
par  l'administration  du  canal.  Les  surfaces  planes  que  j'avais 
employées  dans  d'autres  appareils  garderont  peut-être  l'eau 
encore  plus  sûrement. 
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Expériences  sur  le  rendement  de  l'appareil 
considéré  sans  bassin  d'épargne  à  l'écluse 
de  l'Aubois. 

L'administration  du  canal  avait  proposé  un  moyen  de  me- 
surer ce  rendement  en  faisant  des  observations  sur  chaque  pé- 
riode de  remplissage  ou  de  vidange,  ce  qui  permet  de  se  ren- 
dre compte  de  la  marche  des  effets.  Il  en  résulte  quelques 
chances  d'erreur  que  je  signalerai  plus  loin  en  montrant 
comment  on  peut  en  déterminer  les  limites.  Il  a  été  indispen- 
sable pour  employer  cette  méthode  d'avoir  dans  l'écluse  un 
bateau  chargé  des  plus  grandes  dimensions,  afin  de  dimi- 
nuer les  fluctuations  de  Teau,  de  manière  à  pouvoir  prendre 
des  moyennes.  Je  vais  d'abord  reproduire  textuellement, 
comme  pièce  justiflcative,  le  rapport  fait  à  l'Institut  sur  les 
premiers  rendements  obtenus  au  moyen  de  cette  méthode,  dont 
je  discuterai  ensuite  les  résultats  relativement  à  des  études 
faites  sur  diverses  manœuvres. 

A  l'époque  où  l'on  a  construit  cet  appareil  à  l'écluse  de 
l'Aubois,  les  bateaux  restaient  en  beaucoup  plus  grand  nom- 
bre qu'aujourd'hui  près  de  cette  écluse,  parce  qu'on  y  per- 
cevait le  çéage  qu'on  reçoit  maintenant  à  l'extrémité  du  ca- 
nal. Il  en  résultait  que  dans  un  bief  très  court  il  pouvait  se 
trouver  en  même  temps  un  certain  nombre  de  bateaux,  ce 
qui  n'était  pas  sans  quelque  danger.  Ces  conditions  étant 
changées,  on  n'a  plus  aucun  besoin  sérieux  d'épargner  l'eau 
à  cette  écluse.  D'ailleurs,  quand  on  a  construit  l'appareil,  je 
ne  me  dissimulais  pas  que  son  application  dans  cette  localité 
ne  pouvait  avoir  qu'une  importance  très  secondaire.  Mais 
on  sait  combien  il  est  difficile,  pour  un  système  entièrement 
nouveau,  de  trouver  un  ingénieur  qui  veuille  bien  s'en  char- 
ger, et  je  m'empressai  de  profiter  de  la  bienveillance  de 
M.  l'ingénieur  en  chef  de  Marne,  malgré  les  difficultés  d'une 


Digitized  by 


Google 


—  575  — 

nature  toate  spéciale  qae  présentait  cette  localité.  Il  est  donc 
bien  entendu  que,  dans  Tétat  actuel  des  choses,  l'appareil 
qui  y  est  construit  a  seulement  pour  objet  de  faire  des  études 
sur  ce  nouveau  système.  On  a  vu  plus  haut  comment  j'en  ai 
profité  pour  le  perfectionner. 


Extrait  des  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences, 
t.  LXVllI,  séance  da  18  janvier  4869. 


Rapport  sur  une  commuxiicatlon  de  M.  VallèSi  faite 
le  21  décembre  1868,  sous  ce  titre  : 

Expériences  faites  à  Vécluse  de  l*AuboiSj  pour  déterminer  Veffet  utile 
de  Tappareil  à  Vaide  duquel  M.  de  Galigny  diminue  dans  une  pro- 
portion considérable  la  consommation  d'eau  dcms  les  canaux  de 
navigalion. 


(Commissaires  :  MM.  Combes,  Phillips,  de  Saiat- Venant,  rapporteur.) 


«  M«  Vallès,  inspecteur  général  hoDoraire  des  ponts  et  chaussées, 
conna  par  divers  ouvrages  de  mathématiques  et  d'hydrologie,  avait 
fait  partie,  en  i866,  d'une  commission  d'ingénieurs  et  d'inspecteurs 
du  même  corps,  chargée  de  rendre  compte  d'expériences  officielles 
exécutées  en  grand  aux  bassins  de  Ghaillot,  sur  les  effets  de  l'ap- 
pareil inventé  par  M.  de  Galigny,  et  dont  nous  venons  de  dire 
l'objet.  Son  installation  avait  été  ordonnée  par  M.  le  ministre  des 
travaux  publics,  à  la  suite  de  rapports  de  deux  précédentes  com- 
missions^ appelées  en  4849  et  en  1866  à  assister  à  des  épreuves  faites 
en  petit. 

c  D'après  l'avis  très  favorable  de  la  nouvelle  commission,  dont 
M.  Vallès  était  le  rapporteur  (i),  M.  de  Galigny  a  été  invité  par  le 
ministre  à  rechercher^  sur  un  des  canaux  de  la  France,  une  localité 
convenable,  et  à  concerter  avec  les  ingénieurs  les  dispositions  à 

(4)  «  Le  résumé  officiel  de  son  Rapport  a  été  imprimé  au  Journal  de 
Mttihématiques  de  M.  Liouville,  an  1866,  et  au  Bulletin  de  la  Société  Phi- 
lomaiique  du  2  lévrier  1867.  »  (Voir  ci-dessus  ce  Résumé  officiel.} 
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prendre  pour  la  construction  d'un  appareil  destiné  à  fonctionner 
habituellement. 

«  Le  choix  a  porté  sur  Técluse  de  TAubois,  du  canal  latéral  à  la 
Loire  (près  de  la  célèbre  usine  de  Fourchambault),  parce  que  le 
niveau  de  son  bief  d'amont,  qui  a  très  peu  de  longueur,  est  sujet 
à  baisser  notablement  à  chaque  passage  de  bateau,  de  sorte  qu'il 
importait,  là  plus  qu'ailleurs,  d'économiser  beaucoup  la  dépense  de 
volume  d'eau  que  tout  passage  exige. 

«  M.  l'inspecteur  Vallès,  désireux  de  reconnaître  l'établissement 
définitivement  donné  à  l'appareil  qui  avait  fait  dans  on  état  pro- 
visoire l'objet  de  son  étude,  et  d'en  déterminer  exactement  l'effet 
utile,  s'est  rendu  en  4868  à  Técluse  de  l'Aubois,  où  les  travaux 
venaient  d'être  exécutés.  Il  y  a  séjourné  une  semaine,  formant  des 
agents  à  la  double  manœuvre  du  remplissage  et  de  la  vidange  du 
sas,  et  se  livrant  journellement  à  des  expériences  relatives  d'abord 
à  la  vidange. 

«  Il  vous  en  a  adressé  les  résultats  le  21  décembre,  par  les  mains 
de  M.  le  Maréchal  Vaillant.  Sa  communication  a  été  renvoyée  à  une 
commission  composée  de  M.  Combes,  de  M.  Phillips  et  de  moi.  Et^ 
depuis  quelques  jours,  M.  Vallès  nous  a  remis,  pour  l'y  annexer, 
deux  compléments. 

«  Le  premier  donne  un  tableau  des  résultats  analogues  relatifs 
au  remplissage,  observés  depuis  son  retour  à  Paris,  et  conformé- 
ment à  ses  instructions,  par  M.  Perrault,  conducteur  des  ponts  et 
chaussées.  Leschififres  que  donne  cet  agent  intelligent  et  soigneux  (i) 
sont  les  mêmes  que  ceux  qui  figurent  dans  une  lettre  adressée  à  Tin- 
venteur  par  M.  de  Marne,  ingénieur  en  chef  du  canal,  certifiant  ainsi 
qd'on  peut  les  regarder  comme  exacts. 

«  Le  deuxième  complément  donne,  avec  une  description  des  pro- 
cédés de  mesurage,  un  détail,  que  nous  lui  avons  demandé,  des 
chiffres  relatifs  à  la  vidange,  dont  M.  Vallès  n'avait  d'abord  présenté 
qu'une  moyenne  générale.  Il  y  a  joint  les  résultats  d'observations 
relatives  à  une  manœuvre  qui  économise  le  temps  en  sacrifiant  une 
partie  de  Teffet  utile  :  manœuvre  particulière  dont  on  pourra  faire 
usage  dans  des  moments  de  presse,  si  alors  l'eau  ne  manque  pas. 

«  On  voit  qu'il  n'est  pas  précisément  question,  comme  en  4849, 
1860  et  4866,  d'essa3er  un  système  nouvellement  inventé  et  de 


(1)  «  M.  le  conducteur  Perrault  s'est  employé  à  toutes  les  opérations 
et  à  une  intelligente  mise  en  train  du  procédé  avec  un  dévouement 
digne  d'éloges. 
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s^assarer  de  la  possibilité  de  son  usage.  L'appareil  de  M.  de  GaligQy 
reçoit  an  premier  emploi,  et  il  s*agit  aajoard'hai  d*ea  apprécier 
les  avantages,  plas  exactement  qae  jasqa'ici  on  n'a  pu  faire. 

«  Commençons  par  en  donner  quelque  idée  d'après  la  description 
très  claire  qu'en  £ut  M.  Vallès,  en  parlant  d'abord  des  autres  ap- 
pareils on  procédés  qui  ont  été  précédemment  proposés  pour  le 
même  objet. 

«  Dans  son  état  habituel,  le  sas  de  toute  écluse  reste  générale- 
ment vide.  On  le  remplit,  puis  on  le  vide  de  nouveau  pour  chaque 
passage  de  bateau^  soit  descendant,  soit  montant.  Cette  manœuvre 
consomme,  c'est-à-dire  fait  descendre  du  bief  d'amont  au  bief 
d'aval,  un  volume  d'eau  égal  à  la  capacité  du  sas. 

«  Pour  diminuer  cette  consommation,  à  laquelle  l'alimentation 
sapérieore  ne  suffit  pas  toujoui*s,  divers  moyens  ont  été  proposés.  Il 
en  est  un  qui  date  de  1643,  dont  on  a,  depuis,  fait  quelque  usage  en 
Angleterre.  C'est  celui  de  Técluse  de  Bouzingues,  en  Belgique, 
à  savoir  :  la  construction  et  l'emploi  d'un  bassin  d'épargne  latéral 
aa  sas  et  d'une  superficie  au  moins  égale.  On  y  met  en  réserve 
(comme  dit  M.  Minard  dans  son  Cours  de  navigation  intérieure)  le 
tiers  du  volume  d'eau  de  chaque  éclusée  pour  en  faire  profiter 
l'éclusée  suivante  ;  avec  deux  bassins  on  en  réserverait  la  moitié,  et, 
avec  trois  (toujours  de  la  même  superficie  que  le  sas)  les  trois  cin- 
quièmes. Mais  les  frais  de  ce  procédé  et  ses  inconvénients,  entre 
autres  celui  de  ralentir  sensiblement  la  manœuvre,  ont  empêché 
d'en  faire  en  France  aucun  usage.  On  n'a  pas  non  plus  suivi  le 
conseil  que  donnait  feu  Girard,  de  multiplier  les  écluses  en  atté- 
nuant leui*s  chutes. 

Divers  autres  procédés  ont  été  successivement  proposés  sans  avoir 
jamais  été  l'objet  d'essais  en  grand.  Ainsi,  MM.  Solage  et  Bossu t 
rendaient  le  sas  mobile.  M.  Burdin  fermait  par  un  couvercle  un 
grand  bassin  latéral  où  l'eau  entrait  et  dont  elle  sortait  avec 
l'aide  d'un  piston.  M.  de  Betancourt,  ingénieur  français  d*origine, 
qui  était  au  service  de  l'Espagne  au  commencement  de  ce  siècle,  dé- 
terminait l'enfoncement,  aussi  dans  un  grand  bassin,  d'un  volumi- 
neux flotteur,  faisant  passer  l'eau  de  ce  bassin  dans  le  sas  pour  le  rem- 
plir, ^et  il  l'en  retirait  pour  que  le  sas  s'y  vidât.  M.  Busby,  ingénieur 
anglais,  prenait,  en  1813,  une  patente  (Repertory  of  ArtSy  t.  XXIil 
et  XXIV)  où  le  flotteur  était*creux,  à  deux  compartiments  super- 
posés, recevant  par  des  siphons,  l'un  de  l'eau  d'amont,  l'autre  de 
l'eau  d'aval,  et  restituant  ensuite  ces  quantités  d'eau  presque 
entières  à  leurs  biefs  respectifs.  C'est  ce  môme  procédé  qui,  ingé- 
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niensement  perfectionné  en  1843,  ou  pour  mieux  dire  inventé  à 
nooyeau  et  généralisé  pour  des  écluses  doubles,  etc.,  par  M.  V'm- 
génieur  civil  D.  Girard,  lui  a  fait  décerner  en  1845  le  grand  piix 
de  mécanique^  sur  le  rapport  très  favorable  de  M.  Poncelet,  qui, 
après  y  avoir  indiqué  une  amélioration  de  détail,  s'est  plu  à  faire 
une  étude  approfondie  et  savante  de  ce  système  qui  semble  porter 
l'économie  d'ean  à  son  maximum.  L'Administration  eu  fit  l'acqui- 
sition, mais  elle  n*en  a  pas  exécuté  de  spécimen. 

c  L'appareil  de  M.  de  Galigny,  ou  de  l'écluse  de  TAubois,  que 
nous  avons  à  examiner  ici,  est  fondé  sur  un  tout  autre  principe. 
11  produit  son  économie  d'eau  immédiatement  ou  pour  l'éclusée 
même  qui  est  en  jeu,  au  lieu  d'opérer  comme  le  bassin  de 
Bouzingues,  pour  l'éclusée  suivante,  une  réserve  que  des  fuites 
peuvent  diminuer  sensiblement. 

<i  II  revient  à  user,  de  suite,  du  travail  produit  par  la  chute  de 
l'eau  soit  du  bief  d'amont  dans  le  sas,  soit  du  sas  dans  le  bief  d'aval, 
pour  faire  remonter  à  un  niveau  supérieur  une  certaine  autre 
quantité  de  ce  liquide.  Tout  récepteur  hydraulique,  tel  que  serait 
une  roue  à  aubes  en  y  adaptant  toute  machine  élévatoire  telle 
qu'une  pompe,  produirait  plus  ou  moins  un  effet  de  ce  genre  ; 
mais  il  importait  que  l'appareil  adopté  (ùi  simple,  d'un  bon  rende- 
ment malgré  la  variabilité  de  la  force  motrice,  d'une  manœuvre 
facile  et  de  courte  durée,  enfin  peu  ou  point  sujet  aux  dérange- 
ments, et  susceptible  de  laisser  passer  de  l'eau  chargée  de  vase  ou 
de  menus  corps  flottants,  sans  jamais  s*encombrer.  Les  expériences 
de  4866  ont  fait  présumer  que  l'appareil  exécuté  en  1868  à  l'Aubois, 
et  que  nous  avons  à  apprécier,  remplirait  ces  conditions.  Il  consiste 
essentiellement  :  1^  en  un  très  gros  tuyau  horizontal  en  maçon- 
nerie, placé  en  contre-bas  de  la  tenue  d'eau  d'aval  et  débouchant 
dans  le  sas  vers  l'extrémité  inférieure  de  celui-ci  ;  2^  en  un  fossé 
de  décharge  commençant  aussi  vers  l'amont  et  allant  déboucher  en 
aval  au-dessous  de  l'écluse.  Les  seules  pièces  mobiles  sont  deux  man- 
chons ou  larges  tubes  verticaux  en  tdle,  de  faible  hauteur,  ouverts  aux 
deux  extrémités,  et  reposant  sur  deux  ouvertures  circulaires  de 
même  diamètre  faites  au  ciel  du  tuyau  horizontal.  Si  leur  manœuvre 
se  fait  entièrement  à  la  main,  Téclusierles  soulève  sans  effort  avec 
des  leviers  du  premier  genre,  portant  d'un  côté  un  secteur  sur 
lequel  s'applique  une  chaîne  de  suspension,  et  de  l'autre  une 
tiraude  avec  contre-poids.  Bien  que  ces  deux  tubes  verticaux 
soient  placés  très  proches  l'un  de  l'autre,  l'un  d'eux  peut  être 
appelé   tube  d^amont,  parce  que  son  soulèvement  fait  descendre 
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dans  le  tayau  horizontal  Teaa  prise  à  l'amont,  dont  il  est  entouré  ; 
Tantre  sera  nommé  tube  Stand,  parce  qae  Fespace  qoi  entoare  sa 
paroi  extérieure  se  trouve  en  communication  avec  le  fossé  de  dé- 
charge qoi  est  comme  une  annexe  du  bief  d*aval. 

«  S'agit*il  de  vider  le  sas  supposé  déjà  rempli  7  On  soulève  le 
tube  dit  d'aval  ;  les  eaux  du  sas  parcourent  le  tuyau  et  se  précipi- 
tent dans  le  fossé  de  décharge  en  passant  de  tous  côtés  par  Tuu- 
verture  annulaire  qae  produit  le  soulèvement  de  cette  espèce  de 
soupape  sans  pression.  Or,  si,  après  avoir  tenu  le  tabe  ainsi  soulevé 
pendant  quelques  secondes,  on  le  laisse  retomber  sur  son  siège, 
l'eau  du  long  tuyau  horizontal,  animée  d'une  grande  vitesse,  ne 
pouvant  continuer  de  s'échapper  par  l'ouverture  qui  lui  était  faite 
et  qu'on  vient  d'intercepter,  monte,  en  vertu  de  son  inertie  on  de 
sa  force  vive  acquise,  par  l'intérieur  de  ce  tube  d'aval,  et  aussi  du 
tobe  d'amont,  et  cela  sans  brusquerie  et  sans  coup  de  bélier.  Il  en 
résulte,  si  les  bouts  supérieurs  de  ces  deux  tubes  s'élèvent  à  quel- 
ques centimètres  au-dessus  du  niveau  de  l'eau  d'amont,  et  s'ils 
sont  entourés  d'une  bâche  convenablement  disposée,  qu'une  por- 
tion de  l'eau  monte  du  sa$  dans  le  bief  d'amont  de  V écluse.  Ainsi 
commence  à  se  trouver  utilisé  le  travail  de  la  descente  d'eau  opérée. 

«  Lorsque  l'eau  a  cessé  de  monter  ainsi  et  que  ce  qui  en  reste 
dans  les  tubes  est  redescendu  par  une  oscillation  en  retour,  on  sou- 
lève de  nouveau  le  tube  d'aval>  puis  au  bout  de  quelques  secondes 
on  le  laisse  retomber.  Il  en  résulte,  dans  le  sas  qui  est  à  vider,  un 
nouvel  abaissement  de  l'eau,  dont  une  première  portion  descend 
dans  le  bief  d'aval,  et  dont  ensuite  une  autre  portion  monte  encore 
dans  le  bief  d'amont.  Et  l'on  continue  cette  manœuvre  périodique 
jusqu'à  ce  que  l'ascension  d'eau  qu'on  veut  obtenir  soit  devenue 
insignifiante  pour  l'épargne  ;  alors  on  laisse  écouler  librement  vers 
l'aval,  en  tenant  le  tube  soulevé,  le  reste  de  l'eau  du  sas. 

«  S'agit-il,  au  contraire,  de  remplir  le  sas  supposé  vide  ?  On  le 
fiiit  par  une  opération  inverse  et  qui,  malgré  sa  simplicité,  est  si 
singulière  dans  son  effet,  que  l'on  a  vu  des  ingénieurs  expérimen- 
tés rester  longtemps  sans  la  comprendre.  On  soulève  le  tube  dit 
d^amont  ;  l'eau  du  bief  supérieur  se  précipite,  par  l'espace  annu- 
laire ainsi  ouvert,  dans  le  long  tuyau,  et  de  là  dans  le  sas.  Au 
bout  de  quelques  secondes  on  laisse  retomber  le  tube  d'amont  sur 
son  siège  et  on  soulève  le  tube  d'aval  ;  l'eau  qui,  dans  le  long 
tuyau,  a  acquis  une  grande  vitesse,  continue  sa  marche  et  fait  dans 
u  t*iyau  un  vide  qui  appelle,  par  l'ouverture  du  dessous  du  tube 
d'aval  soulevé,  l'eau  du  fossé  de  décharge,  c'est-à-dire  l'eau  du  bief 
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d'anûal.  Quand  ce  reflux  arilRciel  cesse,  on  laisse  retomber  le  tabe 
d'aval  et  on  soulève  de  nouveau  le  tube  d'amont^  et  ainsi  de  saite. 
A  cbacune  de  ces  doubles  opérations  successives,  le  sas  se  remplit, 
comme  on  voit,  partie  avec  de  Teau  prise  en  amont  à  un  niveau 
supérieur,  et  partie  avec  de  l'eau  prise  en  aval  à  un  niveau  inférieur ^ 
grâce  à  cette  espèce  de  machine  pneumatique,  ou  de  pompe  aspi- 
rante sans  piston  ni  clapet,  dans  laquelle  se  transforme  spontané- 
ment le  long  tuyau  horizontal  chaque  fois  qu'on  abaisse  le  tube 
d'aval  après  l'avoir  tenu  quelques  instants  soulevé. 

«  (.'épargne  d'eau  produite  par  l'appareil  ainsi  décrit  sera  la 
somme  des  quantités  du  fluide  soulevé  du  bief  d'aval  dans  le  sas 
pendant  le  remplissage,  et  du  fluide  soulevé  du  sas  dans  le  bief 
d'amont  pendant  la  vidange,  car  ce  sera  là  ce  qu'un  ]tassage  de 
bateau  exigera  de  moins  que  l'éclusée  complète,  habituellement 
dépensée.  Et  le  rendement^  ou  effet  utile  proportionnel,  aura  pour 
mesure  la  fraction  obtenue  en  divisant  cette  somme  par  le  volume 
de  l'éclusée,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  en  divisant  par  la  hau- 
teur de  la  chute  la  somme  des  hauteurs  d'eau  du  sas  :  les  unes 
obtenues  du  bief  d'aval,  les  autres  passées  au  bief  d'amont.  Ces 
hauteurs  sont  celles  d'abaissement  et  d'élévation  qu'on  mesure 
dans  le  sas,  les  premières  pendant  qu'un  tube  est  levé,  les  autres 
pendant  qu'il  est  baissé. 

((  M.  Vallès  a  fait,  pour  obtenir  ces  hauteurs,  une  suite  nom- 
breuse d'expériences  de  vidange  du  sas,  dans  lesquelles  le  nombre 
des  périodes,  c'est-à-dire  des  soulèvements  et  des  abaissements  du 
tube  d'aval,  a  varié  de  dix  à  douze. 

«  Il  donne,  dans  sa  Note  de  décembre,  un  tableau  des  abaisse- 
ments totaux  qui  en  sont  résultés  dans  l'eau  du  sas  pour  les  huit 
premières  expériences  faites,  alin  seulement  de  montrer  leur  pres- 
que constance,  car  ils  n'ont  guère  varié  que  de  1"^,70  à  1™,75,  la 
chute  totale  de  l'écluse  étant  de  '2™, 40  à  2°^,45.  Et,  dans  sa  deuxième 
Note  complémentaire,  il  fournit  le  détail  des  abaissements  partiels 
ayant  lieu  pendant  chacune  des  moitiés  des  douze  périodes  dont  se 
sont  composées  les  quatre  expériences  les  plus  sûres.  Ils  ont  été 
observés,  comme  il  le  dit,  en  introduisant  un  bateau  dans  l'écluse 
pour  diminuer  Tagitation  du  fluide,  et  en  comparant,  après  chaque 
demi-période,  à  l'aide  de  deux  perches,  la  hauteur  des  bords  du 
bateau  avec  celle  du  sommet  des  bajoyers. 

»  Il  donne  les  abaissements  observés  à  Textrémité  supérieure  du 
sas  et  ceux  qui  ont  été  observés  à  l'extrémité  inférieure  ;  ceux-ci 
sont  beaucoup  plus  forts  que  ceux-là  dans  les  premières  périodes  ; 
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Us  ne  de?ienaent  sensiblement  égaux  que  dans  les  dernières.  Ces 
différences  prouvent  simplement  que  Teau  dans  le  sas  avait  une 
pente  très  sensible  pendant  les  forts  écoulements,  comme  natu- 
rellement cela  devait  être;  et  la  demi-somme  des  deux  abaisse- 
ments mesurés  donnait  ce  qu'il  fallait  pour  calculer  les  volumes. 

«  M.  Vallès  regrette  de  ne  pouvoir  faire  connaître  en  particulier 
les  nombres  appartenant  à  chacune  des  quatre  expériences  dont  on 
parle  ;  il  n*en  a  pas  conservé  la  note,  les  moyennes  partielles  ponr 
toutes  quatre  ayant  été  composées  sur  les  lieux  avec  des  nombres 
qu'il  se  rappelle  très  bien  avoir  différé  très  peu  d'une  expérienee 
à  Tautre  pour  les  mêmes  périodes.  Ces  moyennes  partielles,  don- 
nées pour  chaque  perche  y .  peuvent  donc  être  considérées  comme 
fournissant  tout  ce  qu'il  faut  avec  une  approximation  suffisante  ; 
surtout  quand  on  compare  le  résultat  avec  celui  de  Ghaillot  où 
Ton  avait  d'autres  moyens  d'observation  et  en  même  t^m^s  des 
causes  de  perte  d'effet  ;  et  aussi,  en  faisant  la  comparaison  avec  ce 
qui  a  pu  être  mesuré  lors  du  remplissage  du  sas^  où  il  y  a  plus  de 
régularité  et  moins  d'agitation. 

«  Quant  aux  chiffres  relatifs  au  remplissage,  ils  sont  donnés  avec 
tout  leur  détail  dans  le  premier  complément,  pour  deux  expé- 
riences à  huit  périodes.  Il  y  a  eu  un  tel  accord  entre  ces  deux  ex- 
périences, que  le  conducteur  Perrault  a  cru  inutile  d*en  faire 
dautres. 

a  II  résulte  de  ces  moyennes  générales  que  la  portion  de  l'effet 

utile^  ou  rendement,  obtenue  pendant  le 

1«^,001 
remplissage  est ^„  ^^     =  .  .  .      0,412 

et  la  portion  pendant  la  vidange  est 

0^,926 
moyennement "^SHûT^  =  .  .  .      0,386 


2»,40 


Effet  utile  total 0,798 

soit  0,80  ou  les  quatre  cinquièmes, 

a  M.  Vallès  avait  prévu,  dès  avant  les  dernières  expériences,  que 
l'effet  utile  partiel  devait  être  plus  considérable  pendant  le  rem- 
plissage que  pendant  la  vidange.  Cela  tient  à  ce  que  la  variabilité 
du  niveau  des  eaux  dans  le  bief  d'amont,  exceptionnellement 
très  court,  comme  on  a  dit,  a  obligé  d'élever  le  bord  supérieur  des 
tubes  à  10  centimètres  plus  haut  qu'il  ne  faudrait  dans  les  localités 
où  les  tenues  d'eau  sont  à  l'état  ordinaire.  Il  pense  que  dans  ces 
locaUtés  normales  on  obtendrait  bien  0,83  au  lieu  de  0,80. 

(i  Dans  le  deuxième  complément,  M.  Vallès  rend  compte  d'expé- 
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riences  ayant  poar  objet  d'économiser  le  temps  en  sacrifiant  ane 

partie  de  l'effet  utile,  ce  qui  est  possible  à  certaines  époques  de 

Tannée.  Alors,  en  bornant  l'opération  à  six  périodes,  il  ne  fait,  en 

vidant  le  sas,  remonter  que  0™,563  d'eau  en 

0,563 

amont^  ce  qui  fait  une  épargne  de ,  .^      =   0,235. 

/c,40 

Si,  pendant  le  remplissage,  on  suppose  par  analogie  0,265,  Ton  a, 

en  additionnant,  toujours  une  épargne  de  moitié.  Mais  on  n'abrège 

ainsi  le  temps  que  d'une  minute  et  demie,  et  il  paraîtra  sans  doute 

généralement  préférable  de  faire  la  manœuvre  complète  et  toute 

l'épargne  d*eau  dont  on  a  présenté  une  évaluation  tout  à  l'heure. 

a  II  évalue  aussi  le  rendement  de  l'appareil  envisagé  seulement 
comme  machine  élévatoire.  Pour  cela,  il  multiplie,  aGn  d'avoir 
les  quantités  de  travail,  les  volumes  fluides  par  les  hauteurs  d'as- 
cension ou  de  descente  de  leurs  centres  de  gravité.  Il  trouve  que 
dans  la  manœuvre  de  la  vidange  le  rendement  a  été  de  76  p.  100, 
et  que  dans  celle  du  remplissage  il  a  été  de  81.  Nous  n'insistons 
point  sur  cette  considération,  qui  est  étrangère  à  notre  objet  prin- 
cipal. 

«  Mais  ce  qui  intéresse  cet  objet,  c'est  la  ressource  supplémen- 
taire dite  des  grandes  oscillations  Jlnales  et  initiales ,  que  l'on  tire  à 
volonté  du  même  appareil  pour  produire  une  épargne  d'eau  addi- 
tionnelle, profitable^  comme  dans  le  système  de  Bouzingues,  au 
passage  de  bateau  qui  suivra.  Voici  en  quoi  elle  consiste,  et  le 
résultat  de  la  mesure  détaillée  que  M.  Vallès  en  a  faite. 

«  Quand  la  manœuvre  alternative  du  soulèvement  et  de  l'abais- 
sement du  tube  d'aval,  pendant  la  vidange  du  sas,  a  cessé  de  pro- 
duire des  ascensions  sensibles  d'eau  vers  l'amont,  l'on  tient  ce  tube 
levé,  et  ce  qui  reste  d'eau  dans  le  sas  se  précipite,  par  l'intermé- 
diaire du  long  et  large  tuyau,  dans  le  fossé  de  décharge  qui  com- 
munique av^c  l'aval.  Si,  alors,  on  laisse  se  fermer,  par  une  porte 
de  flot  qu'on  y  a  établie,  l'extrémité  inférieure  de  ce  fossé,  il  ré- 
sulte de  la  vitesse  acquise,  et  nonobstant  la  direction  du  cours  de 
l'eau,  in  verso  de  ce  qu'elle  est  dans  le  tuyau,  que  ce  fluide  monte, 
dans  le  fossé,  plus  haut  qu'il  ne  se  tient  ensuite  dans  le  sas  doû  il  est 
parti.  Un  excès  de  i5  centimètres  a  été  mesuré  pour  cet  effet,  que 
produit  naturellement  tout  %iphan  renversé.  Il  s'ensuit,  en  abaissant 
alors  le  tube  vertical  d'aval  pour  intercepter  la  communication 
avec  le  sas,  que  le  fossé  de  décharge  fera  bassin  d'épargne  pour 
une  certaine  tranche  d'eau,  tranche  que  l'on  emploiera,  au  passage 
suivant  de  bateau,  pour  remplir  d'autant  le  sas,  avant  de  rien  em- 
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pruDter  au  bief  d'amont.  Même,  alors,  par  une  antre  grande  oscil- 
lation, dite  initiale,  et  encore  analogue  à  celles  qu'offre  un  siphon 
renversé,  Texpérience  montre  que  Teau  ainsi  introduite  dans  le  sas 
s'y  tient  notablement  plus  hant  qu'elle  n'est  ensuite  dans  le  bassin 
d'où  elle  vient,  ce  qui  ajoute  encore  un  peu  à  l'épargne. 

»  De  même,  lors  du  remplissage,  et  après  que  le  jeu  des  tubes 
a  cessé  d'aspirer  profitablement  de  l'eau  d'aval,  si,  en  achevant  de 
remplir  le  sas  au  moyen  de  la  levée  du  tube  d'amont,  l'on  ferme 
par  une  porte  de  flot  l'entrée  du  petit  bassin  maçonné  qui  contient 
les  tubes  et  qui  communique  avec  le  bief  d'amont  habituellement^ 
la  gTonde  oscillation  finale  d'arrivée  de  son  eau  dans  le  sas  fait  mon- 
ter dans  celui-ci  le  fluide  pltis  haut  qu'il  ne  sera  ensuite  dans  le 
petit  bassin  dont  nous  parlons  ;  et  ce  bassin^  quand  on  en  abaisse 
le  tube,  ne  contient  plus  l'eau  qu'à  un  niveau  inférieur  à  celui  du 
bief  d'amont.  Il  en  résulte,  dans  ce  même  petit  bassin  maçonné,  une 
sorte  d'épargne  inverse  qui  profilera  à  la  vidange  du  passage  suivant, 
car  on  j  fera  arriver  naturellement,  du  sas,  la  tranche  d'eau  qui 
7  manque  pour  atteindre  le  niveau  d'amont,  et  ce  sera  autant  de 
moins  à  envoyer  en  aval.  Une  grande  oscillation  initiale  aura  même 
lieu  alors,  avec  petit  surcroît  de  profit. 

«  M.  Vallès,  qui  a  mesuré  les  dénivellations  produites  par  ces 
quatre  grandes  oscillations,  surtout  les  finales,  en  conclut,  pour 
Tépargne  supplémentaire  qu'elles  peuvent  fournir,  un  chiffre  de 
10  pour  100  du  volume  de  l'éclusée.  L'épargne  totale  due  au  système 
serait  ainsi  de  90  pour  100. 

a  Un  pareil  résultat,  s'il  est  confirmé,  devrait  être  attribué  à  la 
simplicité  de  l'appareil,  qui  ne  contient  ni  clapets  ni  pistons,  et  qui 
ne  produit  pas  de  chocs,  parce  que,*comme  dans  la  plupart  de  ceux 
de  M.  de  Caligny,  l'on  s'est  interdit  toute  fermeture  de  la  section 
transversale  du  tuyau. 

«  Son  inventeur  compte  peu,  toutefois,  sur  l'obtention  habituelle, 
dans  la  pratique  des  10  pour  100  dont  on  vient  de  parler,  parce 
qu'il  peut  en  résulter  du  ralentissement  dans  la  manœuvre,  et  que 
le  temps  a  aussi  besoin  d'être  épargné.  Mais  cette  économie  d'eau 
éventuelle  pourra  cependant  être  recherchée  dans  les  lieux  où  il  y 
a  pénurie  d'alimentation,  avec  des  chutes  très  hautes,  comme  aux 
environs  des  points  de  partage.  Aussi  M.  Vallès  en  a  toujours  fait 
avec  raison  l'un  des  sujets  de  son  examen. 

«  Maintenant,  obtiendra-t-on  dans  la  pratique  courante,  et  sans 
même  compter  ce  surcroît  final  possible,  les  épargnes  d'eau  qui  ré- 
sultent des  expériences  ci-dessus?  Un  éclusier  fera-t-il  toujours 
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joaer  les  tabès  dix  et  douze  fois,  sans  y  mettre  plus  de  cinq  à  six 
minutes  que  M.  Vallès  a  comptées,  y  compris  Tachèvement  ?  Ce 
procédé,  enfin,  est-il  appelé  à  devenir  usuel  dans  tous  les  lieux  et 
dans  tous  les  temps  où  les  voies  navigables  artificielles  souf&ent  de 
la  pénurie  d'eau? 

«  Ces  questions  ne  pourront  être  jugées  qu'à  la  suite  d*an  usage 
d'une  certaine  durée.  Elles  ne  font  pas  l'objet  essentiel  de  la  com- 
munication de  M.  Vallès.  Toutefois  Thonorable  et  savant  inspecteur 
général  les  a  traitées  en  partie  et  accessoirement.  II  énonce  que 
des  signes  non  équivoques  caractérisent  l'instant  où  il  faut  abaisser 
les  tubes  après  les  avoir  tenus  levés,  de  manière  à  obtenir  dans 
chaque  période  le  plus  grand  effet  possible.  On  sait  qu'en  général 
les  ruaxima  restent  quelque  temps  stationnaires,  ou  qu'ils  varient 
fort  peu  pour  des  variations  très  sensibles  des  éléments  dont  ils 
dépendent.  On  sait  aussi  que  dans  des  manœuvres  délicates,  et  à 
cause  même  de  leur  délicatesse  un  peu  scientifique  qui  souvent 
flatte  et  simule  l'esprit  des  simples  ouvriers,  ils  acquièrent  quel- 
quefois en  peu  de  temps  l'instinct  pratique  du  mieux  possible. 

«  D'ailleurs,  après  les  deux  ou  trois  premières  périodes,  où  la 
manœuvre  des  tubes  doit  être  opérée  à  la  main,  une  expérience 
faite  à  Saint-LÔ  a  prouvé  que  le  reste  pouvait  être  opéré  automati- 
quement par  une  force  de  succion  en  rendant  légèrement  tronconique 
le  bas  des  tubes  et  en  le  garnissant  d'un  rebord  saillant  et  relevé, 
comme  dans  une  autre  nlachine  déjà  connue,  qui  a  valu  au  même 
inventeur  des  récompenses  aux  deux  dernières  expositions.  Enfin, 
quant  au  temps  de  la  manœuvre,  M.  Vallès  a  fait  observer  que  les 
larges  ouvertures,  de  4",  40  de  diamètre,  que  découvre  la  levée 
des  tubes,  donnent  un  passage  incomparablement  plus  prompt  aux 
eaux  que  les  ventelles  perçant  habituellement  les  portes  dont  elles 
compliquent  la  construction,  et  qui  ne  se  manœuvrent  qu'à  l'aide 
de  puissants  crics  ;  de  sorte  que,  d'après  lui,  la  considération  du 
temps,  qui  fait  le  côté  faible  des  autres  systèmes  mentionnés  plus 
haut,  ne  parait  point  défavorable  à  celui  dont  on  vient  de  s'occuper. 

«  En  conséquence ,  vos  commissaires,  en  faisant  des  réserves 
relativement  à  des  points  que  l'usage  seul  pourra  résoudre,  et  à  de 
légères  incertitudes  que  laissent  les  mesurages  opérés,  estiment 
que  le  système  d'écluse  à  épargne  d'eau  établi  sur  le  canal  latéral 
de  la  Loire  contre  la  rivière  de  l'Aubois  est  ingénieux,  et  scientifi- 
quement fondé;  qu'il  donne,  en  supposant  même  que  l'on  dût  ré- 
duire sensiblement  les  chiffres  annoncés,  un  effet  utile  remarquable, 
avec  des  chances  de  perfectionnements  ultérieurs.  Et  ils  vous  jiro- 
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posent  de  remercier  M.  Vallès  de  vous  avoir  fait  part  de  considéra- 
tions aossi  intéressantes  au  point  de  vue  de  Tart  des  ouvrages  de 
navigation  in^rienre.  » 

€  Les  conclusions  de  ce  rapport  sont  adoptées.  » 


Détails  relatifs  aux  expériences  mentionnées 
dans  le  rapport  précédent. 

Avant  de  reproduire  un  tableau  d'expériences  mentionné 
dans  le  rapport  à  l'Institut,  je  dois  faire  quelques  remarques. 
11  y  a  moins  de  régularité  dans  les  premières  expériences  de 
vidange  faites  à  cette  écluse,  quoique  les  résultats  définitifs 
ne  fussent  pas  très  différents  pour  Tune  et  Tautre  de  ces 
deux  opérations  avant  que  le  tube  d'aval  fût  exhaussé.  Je 
reproduirai  ensuite  des  expériences  de  remplissage  et  de 
vidange  faites  depuis,  seulement  avec  six  ou  sept  périodes. 
Quand  on  en  diminuB  ainsi  le  nombre,  le  rendement  est 
beaucoup  moindre.   Il  dépasse  cependant  celui  qui  avait 
d'abord    été  trouvé   pour  six  périodes,   et  qui  est  men- 
tionné  aussi  dans  le  rapport  à   Tlnstitut.    Gela   vient  en 
partie  de  ce  que,  voulant  voir  ce  qui  arriverait  quand  on 
abrégerait  autant  que  possible  la  durée  des  manœuvres,  on 
avait  levé  le  tube  d'aval,  pour  chacune  des  six  périodes  de 
vidange,  aussitôt  après  la  cessation  du  versement  aU  sommet. 
De  sorte  qu'on  perdait  tout  le  volume  d'eau  qui  rentre  pour 
la  manœuvre  ordinaire  dans  l'écluse,  en  vertu  des  oscillations 
en  retour.  La  durée  de  chaque  oscillation  en  retour  était  à 
peu  près  de  douze  secondes;  mais,  en  supprimant  cette  perte 
de  temps,  il  fallait  tenir  compte  de  ce  que  la  descente  des 
deux  colonnes  liquides  par  le  tube  d'aval  n'était  pas  tout  à 
fait  instantanée,  et  de  ce  que  la  percussion  de  cette  eau  s'op- 
posait plus  ou  moins  à  la  sortie  de  celle  de  l'écluse. 
Je  ne  me  dissimule  pas  que  la  méthode  dont  il  s'agit  laisse, 
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comme  je  l'ai  dit,  quelque  incertitude.  On  en  jugera  par  les 
détails  que  je  vais  donner  sur  la  manière  dont  se  combinent 
les  effets  observés  et  les  compensations  qui  en  résultent.  On 
pourra  ensuite  coordonner  les  résultats  obtenus  avec  ceux 
qui  l'avaient  été  plus  directement  dans  les  expériences  pré- 
citées déjà  décrites  dans  deux  rapports  faits  sur  le  sys- 
tème au  ministère  des  travaux  publics.  Quant  aux  expé- 
riences faites  à  Saint-Lô  sur  un  appareil  provisoire,  dont  le 
tuyau  de  conduite  en  zinc  était  beaucoup  trop  court  et  n'avait 
pour  objet  que  la  vidange  de  Técluse ,  le  rendement  était  à 
peu  près  le  môme  qu'à  Ghaillot,  mais  à  cause  des  dimen- 
sions de  ce  tuyau  on  employait  plus  de  périodes. 

Pour  se  rendre  compte  des  résultats  de  tepargne^  il  faut 
comprendre  en  quoi  elle  diffère  du  rendement  proprement  dit 
de  Tappareil  à  élever  l'eau.  Je  suppose  que  toute  l'éclusée 
fût  à  la  hauteur  de  son  centre  de  gravité  et  que  la  machine 
donnât  un  rendement  de  soixante  pour  cent  en  eau  élevée. 
Trois  huitièmes  de  Téclusée  seraient  relevés  au  bief  supé- 
rieur; cinq  huitièmes  tomberaient  au  bief  d'aval  pendant  la 
vidange.  Trois  huitièmes  seraient  retirés  du  bief  inférieur,  et 
cinq  huitièmes  descendraient  du  bief  supérieur  pendant  le 
remplissage.  En  définitive,  il  ne  serait  sorti  qu'un  quart  de 
l'éclusée  du  bief  d'amont.  On  trouve  de  même  qu'on  épargne- 
rait encore  les  deux  tiers  de  l'éclusée,  si  l'appareil  n'avait 
qu'un  rendement  de  cinquante  pour  cent  en  eau  élevée.  On 
voit  d'après  cela  qu'il  n'y  a  rien  d'étonnant  dans  les  résultats 
obtenus  pour  répargne  de  l'eau. 

Voici  quelques  détails  sur  les  précautions  à  prendre  pour 
mesurer  le  rendement  sur  une  écluse  quelconque,  sans  avoir 
besoin  d'un  bassin  de  jaugeage.  Il  faut  d'abord  qu'il  y  ait 
dans  le  sas  un  bateau  chargé  ayant  les  plus  grandes  dimen- 
sions possibles.  Des  observateurs  sont  sur  ce  bateau  à  cha- 
cune de  ses  extrémités  avec  des  perches  graduées.  S'il  s'agit 
de  remplir  l'écluse,  à  la  première  période  on  lève  le  tube 
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d'amont.  L'eau  du  bief  supérieur  commence  par  remplir  les 
deux  tubes  verticaux.  La  longue  colonne  liquide  du  tuyau  de 
conduite  résistant  par  son  inertie,  la  quantité  d'eau  dont  je 
viens  de  parler  ne  paraît  pas  d'abord  dans  l'écluse,  et  il  en 
sort  même  une  bouffée  au  sommet  du  tube  d'aval.  Les  obser- 
vateurs précités  notent  la  hauteur  obtenue  à  chaque  perche, 
non  seulement  jusqu'à  l'instant  où  le  tube  d'amont  retombe 
sur  son  siège,  mais  jusqu'à  celui,  d'ailleurs  très  peu  différent, 
où  le  tube  d'aval  se  lève.  Ainsi  la  quantité  d'eau,  qui  avait 
rempli  les  tubes  verticaux  et  qui  n'avait  pas  encore  paru 
dans  l'écluse,  finit  par  y  entrer,  sauf  une  petite  fraction  qui 
peut  tomber  au  bief  inférieur,  étant  restée  dans  ces  tubes  au 
moment  où  celui  d'aval  se  lève.  A  partir  de  cet  instant,  les 
observateurs  notent,  sur  chaque  perche,  la  hauteur  à  laquelle 
Teau  monte  du  bief  inférieur  dans  le  sas,  jusqu'au  moment 
où  Ton  baisse  le  bief  d'aval.  Il  redescend  ensuite  de  l'écluse 
dans  les  tubes  verticaux  de  l'eau  résultant  de  l'oscillation  en 
retour,  et  dont  on  tient  compte. 

On  voit  que  pour  le  remplissage  de  l'écluse,  si  l'on  prend 
des  moyennes  à  l'aide  des  perches,  cette  méthode  est  satis- 
faisante, surtout  quand  on  fait,  au  besoin,  plusieurs  expé- 
riences successives.  Chaque  période  de  la  machine  donne  un 
résultat,  et  la  marche  des  effets  peut  même  être  assez  régu- 
lièrement suivie.  Mais  il  est  juste  de  tenir  compte  de  ce  que 
1  eau,  qui  entre  encore  dans  l'écluse  avant  que  le  tube  d'aval 
se  lève,  n'est  entièrement  tirée  du  bief  supérieur  que  pour  la 
première  période.  De  sorte  qu'on  se  tromperait  au  désa- 
vantage de  la  machine,  si  l'on  regardait  comme  tirée  de  ce 
bief  la  colonne  liquide,  remontée  dans  les  tubes  pendant  l'os- 
cillation en  retour,  et  qui  rentre  dans  Técluse  avant  qu'il 
vienne  de  l'eau  du  bief  d'aval. 

La  mesure  du  rendement  pendant  la  vidange  de  l'écluse 
se  fait  aussi  dans  les  mêmes  circonstances  par  un  moyen 
semblable.  On  détermine  à  chaque  période  la  quantité  d'eau 
descendue  au  bief  inférieur  et  celle  qui  est  relevée  au  bief 
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d'amont.  Mais  quelques  explications  sont  nécessaires  à  cause 
des  diverses  manières  dont  les  tubes  mobiles  se  vident  alter- 
nativement. 

Quand  on  vide  Técluse,  on  laisse  retomber  à  chaque  pé- 
riode ce  qui  reste  de  liquide  dans  les  deux  tubes  verticaux 
après  l'oscillation  en  retour.  Pour  la  première  période  on 
perd  le  volume  d^eau  compris  entre  les  niveaux  des  deux 
biefs.  Pour  les  dernières,  l'eau  contenue  dans  ces  tubes  rentre 
entièrement  dans  le  sas,  et  même,  en  vertu  de  la  vitesse 
acquise,  on  peut  en  tirer  une  certaine  quantité  du  bief  infé- 
rieur. Je  suppose  qu'en  moyenne  on  laisse  ainsi  tomber  dans 
ce  bief  à  chaque  période  un  volume  d'eau  égal  à  la  moitié 
environ  de  celui  qu'on  y  a  laissé  tomber  dans  la  première.  Il 
semble  d'abord  qu'on  doit  ajouter  à  la  quantité  d'eau  des- 
cendue de  l'écluse  un  volume  égal  à  cette  moitié  multipliée 
par  le  nombre  des  périodes. 

Mais  il  faut  tenir  compter  de  ce  que,  pendant  la  levée  du 
tube  d'aval,  des  colonnes  liquides  s'étaient  élevées  graduel- 
lement dans  les  deux  tubes  verticaux  au-dessus  du  niveau 
du  bief  inférieur,  en  vertu  de  la  percussion  de  l'eau  sortant 
sous  le  tube  d'aval.  Celle  de  ce  dernier  tube  est  frappée 
immédiatement  en-dessous  par  la  nappe  d'eau  annulaire.  Il 
faut  même  avoir  égard  à  ce  que,  pendant  la  baisse  du  tube 
d'aval,  il  y  a  un  étranglement  graduel  d'où  résulte  une 
action  encore  plus  forte  contre  cette  colonne.  La  grande 
masse  d'eau  du  long  tuyau  de  conduite  persiste  dans  son  mou- 
vement, et  il  y  aurait  un  coup  de  bélier,  d'ailleurs,  contre  une 
petite  masse  liquide,  si  la  baisse  du  tube  était  instantanée. 

L'expérience  a  appris  que  le  coup  de  bélier  quelconque, 
qui  semblait  pouvoir  résulter  de  cet  étranglement,  d'ailleurs 
d'autant  plus  graduel  que  la  levée  est  plus  grande,  n'occa- 
sionne aucun  inconvénient,  n'agissant  que  sur  une  masse 
Hquide,  et  très  petite  par  rapport  à  celle  qui  la  presse  de 
cette  manière.  Mais,  à  cause  de  ces  divers  effets,  quand  on 
entend  le  tube  tomber  sur  son  siège,  les  deux  colonnes  li- 
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guides  verticales  précitées  sont  parvenues  à  des  hauteurs  no- 
tables. De  sorte  qu'il  y  a  une  compensation  dans  la  manière 
d  apprécier  les  quantités  d'eau  descendues,  puisque,  à  l'époque 
où  Ton  entend  le  tube  d'aval  retomber  sur  son  siège,  on 
avait  tenu  compte,  comme  passée  au  bief  inférieur,  de  toute 
la  quantité  formant  ces  colonnes  verticales,  tandis  qu'elles 
n'étaient  réellement  pas  sorties  du  système. 

11  y  auneremarquesemblableàfairepourapprécierlaquan- 
tilé  d'eau  relevée  au  bief  d'amont.  Il  pî^ait,  en  effet,  au 
premier  aperçu,  qu'on  devrait  retrancher  du  volume  d'eau 
relevé,  un  volume  égal  à  celui  qui  est  compris  entre  les 
sommets  des  tubes  et  ceux  des  colonnes  verticales,  qui  y 
étaient  ainsi  soutenues  au-dessus  du  niveau  du  bief  inférieur, 
quand  on  a  entendu  tomber  le  tube  d'aval  sur  son  siège. 
Mais  il  faut  tenir  compte  d'une  compensation  résultant  de  ce 
que,  pendant  les  oscillations  en  retour^  il  est  rentré  dans 
récluse,  à  chaque  période,  un  volume  d'eau  qui  diminue 
celui  qu'on  aurait  sans  cela  noté  comme  relevé  au  bief  su- 
périeur, depuis  l'instant  où  l'on  a  entendu  le  tube  d'aval  re- 
tomber sur  son  siège. 

On  voit  qu'il  y  a  des  causes  de  compensation  dans  la 
manière  de  mesurer  le  rendement  au  moyen  de  la  baisse  du 
niveau  dans  le  sas  à  chaque  période.  Il  est  aussi  à  remarquer 
que  les  anomalies  peuvent  se  compenser,  et  qu'il  en  résulte 
même,  quand  on  considère  le  rendement  signalé  par  Pen- 
sembk  des  périodes^  que  des  expériences,  qui  semblent  au 
premier  aperçu,  devoir  différer  à  cause  de  quelques  détails, 
conduisent  en  définitive  à  des  sommes  dont  les  différences 
sont  insignifiantes.  Cette  remarque  s'applique  à  des  séries 
d'expériences  faites  à  des  époques  même  très  éloignées  les 
unes  des  autres,  toutes  choses  sensiblement  égales  d'ailleurs. 
Elle  est  applicable,  soit  aux  expériences  sur  la  vidange 
de  l'écluse,  soit  à  celles  de  remplissage.  Mais  la  marche 
des  résultats  des  périodes  successives  ne  pourrait  se  voir 
complètement  que  si^  à  chacune  d'elles,  on  tenait  compte 
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de  rinfluence  des  oscillations  en  retour.  Pendant  le  remplis- 
sage du  sas,  la  quantité  d'eau  tirée  du  bief  d'aval  est  plus 
grande  qu'elle  peut  ne  le  paraître,  celle  qui  rentre  dans 
les  tubes  ne  sortant  pas  du  système. 

Dans  ce  qui  précède  relativement  à  cette  méthode,  j'ai 
supposé  que  les  observateurs  étaient  aidés  au  besoin  par  le 
bruit  que  les  tubes  font  entendre  en  touchant  leurs  sièges.  Il 
pourrait  donc  être  utile,  pour  ce  cas  seulement,  de  ne  pas  se 
servir  des  freins  hydrauliques  au  moyen  desquels  on  amortit 
les  percussions  des  tubes  sur  leurs  sièges.  Mais  ces  percus- 
sions faisant  rebondir  les  tubes  sont  une  cause  de  déchet  et 
il  vaut  mieux  faire  diriger  les  expériences  par  un  observa- 
teur exercé.  Elles  l'ont  été  par  M.  Perrault,  aune  époque  où 
d'ailleurs  les  nouveaux  freins  hydrauliques,  installés  au- 
jourd'hui à  l'écluse  de  l'Aubois,  n'étaient  pas  inventés  et, 
comme  je  viens  de  le  dire,  cela  devait  diminuer  un  peu  le 
rendement. 

Les  détails  précédents  me  paraissent  utiles  pour  fixer  les 
idées  sur  ce  mode  d'expérience  proposé  par  l'administration 
du  canal.  Je  ne  saurais  trop  insister  d'ailleurs  sur  l'utilité 
d'employer  les  plus  grands  bateaux  chargés  pour  ce  genre 
d'observations.  S'il  n'y  avait  pas  du  tout  de  bateau  dans 
l'écluse,  les  mesures  prises  ainsi  ne  conduiraient  à  aucun 
rendement  sérieux. 

Voici  le  tableau  d'expériences  de  remplissage  pour  deux 
chutes,  la  première  de  2"44,  la  seconde  de  2",43,  reproduit 
par  M.  Vallès  dans  son  dernier  rapport.  Les  petites  irré- 
gularités se  compensent  assez  pour  disparaître  sensiblement 
dans  les  sommes  totales  relatives  à  chacune  de  ces  expériences. 
M.  Vallès  recommande  de  baisser  le  tube  d'aval  quand  le 
calme  qui  s'établit  au  fond  de  ce  tube  indique  la  cessation 
de  la  rentrée  de  l'eau  dans  le  sas.  Le  rendement  aurait  été 
plus  fort  si  l'on  avait  attendu  un  peu  afin  de  mieux  profiter 
pour  les  premières  périodes  des  oscillations  remontantes. 
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NUMÉROS 

PREMIÈRE  EXPÉRIENCE 

DEUXIÈME   EXPÉRIENCE 

banteiin  raeeenÏTes 

hauteun  sueeeasiTes 

des 

de*  traDChea  d'eau  Tenant 

des  tranohei  d'eau  venant 

piRIODKS. 

'^'"    1 

— -i- 

—  —  ] 

de  l'amont. 

de   l'ava). 

de  l'amont. 

de  l'aTal. 

. 

O-.OSo 

o-'.aoo 

C.OSo 

0".230 

2 

0".040 

o-.iss 

0-.040 

0"'.n5 

3 

0-.040 

0-.165 

0".040 

0».170 

4 

o-.oso 

0-.160 

0-.040 

0».430 

5 

0-.030 

O-'.OTS 

o-.oso 

0"'.075 

6 

0-.063 

0-.070 

0-.060 

0"'.070 

7 

0".095 

0".070 

0-.065 

0".055 

8 

0-.095 

0».050 

0-.090 

0-.030 

9 

(rA2& 

0-.030 

0».170 

(r.045 

Totaux. 

0».595 

1-.005 

0-.590 

i-.OOO 

On  voit  que  les  résultats  de  ces  expériences  s'accordent 
assez  bien.  S*il  y  a  quelques  chances  d'erreurs  que  j'ai  signa* 
lées  ci-dessus,  il  faut  tenir  compte  de  ce  que,  à  l'écluse  de 
TAnbois,  l'orifice  de  communication  entre  la  chambre  du  tube 
d'aval  et  la  rigole  de  décharge,  n'étant  pas  assez  large, 
comme  je  l'ai  expliqué  plus  haut,  l'eau  baissait  à  chaque  aspi- 
ration autour  de  ce  tuyau.  De  sorte  qu'elle  était  puisée  à  un 
niveau  plus  bas  que  si  ce  passage  avait  été  plus  grand.  Dans 
beaucoup  d'expériences  cette  baisse  a  été  d'une  dizaine  de 
centimètres. 

Quant  aux  expériences  de  vidange,  les  résultats  étaient 
beaucoup  mieux  connus,  à  cause  des  expériences  antérieures. 
En  4873,  pour  une  chute  d'environ  2",40,  les  portes  étant 
fermées  et  les  tubes  baissés,  le  sas  étant  plein,  le  niveau  a 
baissé  de  o",i45  en  10  minutes  et  de  0",132  dans  les  10  mi- 
nutes ffuivantes.  Il  a  fini  par  descendre  jusqu'à  O^S  environ 
au-dessus  du  niveau  d'aval  et  il  est  resté  stationnaire. 
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Expériences  faites  sans  bassin  d'épargne,  le  nombre 
de  périodes  n'étant  que  de  6  ou  7. 


REMPLISSAGE. 


NUMÉROS 
des 

PÉRIODES. 


1 

2 
3 
A 
5 
6 


Totaux. 


PREMIÈRE   EXPÉRIENCE 

hautean  successives 

des  tranches  d'eau  vcnaDt 


de  ramont. 


0".015 
O».035 
0».OoO 

0».140 
0».220 


0™.560 


de  l'aval. 


0".270 
0».185 
0».135 
O^.llO 
0~.045 
0».015 


(r,760 
VIDANGE. 


DEUXIÈME  EXPÉRIENCE 

hautean  successives 
des  tranches  d'eau  venant 


de  l'amont 


0^.020 
0».035 
0^.050 
0".075 
0^.115 
0».i55 
0"».2i0 


0".660 


de  l'aval. 


0».275 
0».480 
0».130 
0».150 
0".055 
0».035 
0».015 


0«.840 


NUMEROS 
des 

PÉRIODES. 


1 

2 
3 
4 
5 


Totaux. 


PREMIERE   EXPERIENCE 


eau  passant 
à  l'aval. 


0».030 
0"".063 
0"».090 
O^.llO 
0«».130 
0"^.170 
0».2i5 


0»,830 


eau  passant 
à  l'amont. 


DEUXIÈME  EXPÉRIENCE 


0».170 
0».140 
0».090 
0".063 
0"».085 
0».035 
0"».025 


0».610 


eau  passant 
&  l'aval. 


0».020 
0'».030 
0».070 
0».090 
0».415 
0».i70 
0"*.205 


0».700 


eau  passant 
à  l'amonU 


0-.465 
0»,130 
0».135 
0».090 
0".030 
0».020 
0™.035 


0^.603 
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Je  me  borne  à  donner  le  tableau  des  expériences  faites 
dans  ces  conditions  ea  1874  par  M.  Perrault.  Celles  qu'il 
avait  faites  Tannée  précédente  avec  les  mêmes  nombres  de 
périodes  ont  conduit  à  des  résultats  sensiblement  identiques^ 
quant  aux  sommes  des  tranches  d'eau  tirées  du  bief  d'aval 
ou  relevées  au  bief  d'amont^  quoique  les  périodes  successives 
n'eussent  pas  été  égales  pour  des  conditions  d'ailleurs  les 
mêmes.  Cela  confirme  ce  que  j'ai  déjà  dit  sur  les  compensa- 
tions, d'où  il  résulte  que  les  anomalies  disparaissent,  en  gé- 
néral, pour  ce  genre  d'observations,  lorsqu'on  ne  considère 
que  la  somme  des  quantités  d'eau  épargnées,  ce  qui  est,  en 
définitive,  l'essentiel  pour  la  pratique.  En  1873,  pendant  le 
remplissage,  la  somme  des  épaisseurs  des  tranches  d'eau 
tirées  du  bief  inférieur  pour  6  périodes  a  été  de  0",76  et 
pour  7  périodes  de  0",845.  Quant  à  la  vidange,  le  nom- 
bre de  périodes  étant  de  7,  la  somme  des  épaisseurs  des 
tranches  d'eau  relevées  au  bief  supérieur  a  été  comme  en 
1874,  successivement  de  0",61  et  de  0'",605. 

Pour  se  rendre  compte  de  quelques  uns  des  effets  qui  se 
présentent  dans  les  expériences  de  ce  genre,  il  ne  faut  pas 
oublier,  conmie  je  l'ai  expliqué  ci-dessus,  qu'en  supposant 
même  qu'il  ne  sortît  pas  d'eau  du  sas  avant  l'instant  où  le 
tube  d'aval  retombe  sur  son  siège  à  l'époque  de  la  vidange, 
il  se  développerait  ensuite  une  quantité  considérable  de  force 
vive,  à  cause  de  la  descente  de  l'eau  qui  doit  remplir  les 
deux  tubes  verticaux. 

Quand  on  a  fait  ces  deux  séries  d'expériences,  le  tube  d'aval 
était,  ainsi  que  je  l'ai  dit,  exhaussé  de  0",30.  Mais  comme 
cela  n'avait  aucune  influence  sur  l'épargne  pendant  le  rem- 
plissage, on  voit  combien  il  est  utile  de  ne  pas  diminuer 
sans  nécessité  le  nombre  des  périodes  (1). 

(1)  Gela  résulte  aussi  d*uQe  série  d'expériences  de  M.  de  Marne. 
Elles  De  sont  pas  aussi  régulières  que  celles  qui  ont  été  faites  avec 
de  très  grands  bateaux  chargés.  Mais  lorsque  le  nombre  des  pé- 
riodes était  de  dix  à  onze,  le  résultat  moyen  était  une  épargne  totale 
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Considérations  sur  les  mouvements  de  l'eau 
dans  les  premières  périodes. 

La  quantité  de  travail  perdu  en  résistances  passives  aug- 
mente bien  plus  rapidement  que  la  quantité  d'eau  descendue 
à  chaque  période,  soit  de  Técluse  au  bief  inférieur,  soit  du 
bief  d'amont  dans  le  sas.  On  peut  s'en  rendre  compte  d'une 
manière  approximative  en  cherchant  quel  serait  le  travail 
nécessaire  pour  conserver  les  vitesses  de  l'eau,  comme  s'il 
n'y  avait  pas  de  résistances  passives  supposées  d'ailleurs  pro- 
portionnelles à  leurs  carrés.  Considérons,  par  exemple,  la  co- 
lonne liquide  depuis  l'instant  où  elle  verse  aux  sommets  des 
tubes  par  hypothèse  à  une  même  hauteur.  La  force  vive, 
abstraction  faite  des  résistances  passives,  serait  proportion- 
nelle au  travail  employé  pour  la  produire,  si  les  niveaux 

de  0,749  de  Téclueée,  tandis  que,  si  Ton  avait  pris  Tensemble  des  ex- 
périences faites  en  partie  avec  neuf  périodes,  on  n'aurait  trouvé 
qu'une  épargne  de  deaz  tiers  environ  de  Téclusée.  Ces  résultats  de 
quatre  expériences  de  remplissage  et  de  quatre  de  vidange,  dont  la 
moitié  avait  été  faite  seulement  avec  neuf  périodes,  sans  avoir  la  ré- 
gularité de  celles  qui  ont  été  Vobjet  du  rapport  àTInstitut,  offrent  un 
certain  intérêt,  à  cause  de  cette  marche  des  effets,  et  de  la  manière 
dont  cela  se  coordonne  avec  les  expériences  précédentes  et  celles  qui 
ont  été  faites  longtemps  après,  avec  les  plus  grands  bateaux  chargés 
remplissant  presque  entièrement  Técluse.  La  chute  était  de  2^,40. 

M.  de  Marne  dit  d'ailleurs  lui-même  dans  sa  lettre  du  19  février 
1869  :  «...  On  ne  retrouve  pas  toujours  dans  ces  détails  la  régularité 
«  que  la  théorie  indique^  mais  il  faut  remarquer  que  les  opérations 
«  ont  été  faites  avec  des  petits  bateaux  du  Berry,  qui  n'ont{que  2n>50  de 
«  largeur  et  dont  les  oscillations  sont  plus  grandes  que  celles  des 
«  grands  bateaux  du  canal  latéral.  Ce  sont  ces  oscillations  de  roulis  et 
«  de  tangage  qui  rendent  les  mesures  souvent  difGciles  à  prendre  et  le 
«  plus  souvent  irrégulières.  Ces  oscillations  sont  quelquefois  assez  fortes 
•  pour  que  la  dernière  marque  faite  à  la  perche  soit  indiquée  sur  la 
«  partie  de  perche  déjà  marquée  antérieurement...  » 

M.  Perrault,  qui  assistait  avec  M.  de  Marne  à  ces  expériences,  m'a 
dit  qu^on  n'avait  pas  note  celles  pour  lesquelles  le  défaut  dont  on  vient 
de  parier  s'était  manifesté.   Il  m'a  paru  intéressant  de  mentionner 
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étaient  supposés  constants.  Le  chemin  parcouru  serait  pro- 
portionnel à  la  même  quantité.  Le  travail  en  résistances  pas- 
sives serait  donc  proportionnel  au  carré  de  cette  dernière. 

Dans  la  réalité  il  n'en  est  pas  ainsi,  par  la  raison  même 
que  les  résistances  passives  diminuent  les  vitesses.  Mais  ce 
que  je  viens  de  dire  suffit  pour  montrer  avec  quelle  rapidité 
augmente  le  rapport  du  travail  en  résistances  passives  à  celui 
de  Teau  quand  on  augmente,  pour  une  période  donnée,  la 
quantité  d'eau  descendue.  Cela  explique  le  paradoxe,  qui 
peut  sembler  résulter  au  premier  aperçu,  de  ce  que  j'ai  dit 
des  effets  observés  quand  on  change  considérablement  le 
volume  d'eau  descendu  pour  une  période  donnée. 

J'ai  indiqué  ci-dessus  comment,  en  tournant  une  difficulté, 
il  est  possible  de  se  rendre  compte  du  nombre  des  périodes 
de  la  machine  qui  conduit  au  rendement  maximum,  lors- 
qu'on sait  d'ailleurs  par  expérience  qu'elles  ne  doivent  pas 
être  trop  peu  nombreuses  si  le  temps  n'est  pas  limité.  Pour 
éviter  tout  malentendu,  je  dois  avertir  que,  si  l'on  considérait 
séparément  chaque  période,  les  principes  sur  lesquels  repose 

socciocteiadnt  une  série  d^expériences  qui,  malgré  lear  irrégularité, 
résultant  des  mauvaises  conditions  dans  lesquelles  elles  avaient  été 
fiiites,  confirme  cependant  la  marche  générale  des  effets  obtenus  avec 
les  plus  grands  bateaux  chargés. 

Pour  avoir  des  moyens  de  contrôle,  on  a  fait  quelques  observations 
secondaires  en  employant  des  mesures  dites  cubiques  moins  délicates 
à  prendre  que  celles  des  épaisseurs  des  tranches  successives.  Le  bassin 
d'épargne,  avant  d'être  rétréci  comme  il  l'est  maintenant,  permettait 
de  produire  quelques  périodes  de  remplissage  ou  de  vidange,  sans  que 
les  variations  du  niveau  dans  ce  bassin  fussent  assez  grandes  pour  em- 
pêcher d'apprécier  les  effets  des  chutes  moyennes.  Mais  elles  Tétaient 
assez  pour  qu'on  pût  prendre  les  mesures  des  quantités  d'eau  descen- 
dues dans  ce  bassin  pendant  la  vidange  de  l'écluse  ou  qui  en  étaient 
retirées  pendant  le  remplissage.  Les  rendements  ainsi  obtenus  ne  sont 
pas  en  désaccord  avec  ceux  qui  avaient  été  obtenus  par  d'autres 
moyens. 

On  a  fait  aussi  quelques  essais  en  se  servant  des  variations  du  niveau 
dans  le  bief  très  court  qui  est  en  amont  de  l'écluse  de  l'Âubois.  Je 
regrette  de  ne  pouvoir  en  donner  les  résultats.  S'il  était  possible  de  les 
retrouver,  ils  feraient  l'objet  d'une  note  à  la  fin  de  ce  volume. 
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la  règle  générale  à  laquelle  on  est  conduit,  ne  seraient  pas 
démontrés  pour  les  premières.  Dans  ce  cas,  en  eflfet,  quand 
même  il  ne  descendrait  pas  d'eau  en  aval  après  que  les 
tubes  verticaux  seraient  vidés,  il  se  développerait  une  quan- 
tité notable  de  force  vive  en  vertu  de  ce  qu'il  tombe  de  Teau 
dans  les  tubes,  sans  qu'il  en  sorte  alors  au  bief  inférieur  pen- 
dant la  vidange  de  l'écluse.  Si  l'on  suppose  ensuite  que  le  tube 
d'aval  ne  redescende  pas  immédiatement  sur  son  siège,  une 
certaine  quantité  d'eau  viendra  de  l'écluse  au  bief  inférieur. 
Le  surcroît  de  perte  de  travail  en  résistances  passives  qui  en 
résultera  se  composera  de  trois  parties  :  l'une  proviendra  des 
vitesses  pendant  l'écoulement  de  l'eau  au  bief  inférieur  ;  la 
seconde,  de  ce  que  les  vitesses  seront  plus  grandes  pendant 
l'ascension  de  l'eau  dans  les  tubes  jusqu'à  ce  qu'elle  se  verse  à 
leurs  sommets;  la  troisième  résultera  de  ce  que,  pendant 
ce  versement,  les  vitesses  seront  plus  grandes  et  le  chemin 
parcouru  plus  considérable.  Il  est  facile  de  faire  quelques 
calculs  numériques  au  moyen  de  cette  base,  en  tenant 
compte  des  considérations  secondaires  précitées  sur  les 
limites  des  erreurs  qui  peuvent  en  résulter.  On  est  conduit  à 
penser,  ce  qui  semble  d'ailleurs  s'accorder  avec  l'expérience, 
qu'il  est  convenable  de  baisser  le  tube  d'aval  pour  la  pre- 
mière période  de  vidange  aussitôt  qu'il  s'est  vidé,  et  de  baisser 
le  tube  d'amont  pour  la  première  période  de  remplissage 
aussitôt  qu'il  s'est  rempli.  Quelque  rapidement  qu'on  fasse 
fonctionner  ces  tubes,  il  passe  toujours  sans  doute  engénéral 
une  certaine  quantité  d'eau  au-dessous  d'eux,  abstraction  faite 
de  celle  qui  les  vide  ou  les  remplit. 

Mais  sans  entrer  dans  des  détails  de  ce  genre,  il  est  clair 
que,  si  l'on  diminue  beaucoup  le  nombre  des  périodes,  il  en 
résulte  une  diminution  notable  de  rendement,  comme  on  le 
voit  au  moyen  des  tableaux  d'expériences.  Il  est  essentiel  de 
remarquer  que  celles  qui  ont  été  faites  en  1873  et  1874  sont 
postérieures  à  l'exhaussement  du  tube  d'aval.  Gela  explique 
pourquoi  il  y  a  plus  de  différence  entre  le  rendement  du 
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remplissage  et  celui  de  la  vidange  que  dans  les  expériences 
de  1868  et  de  1869.  L'eau  relevée  au  bief  d'amont,  entrant 
aussi  dans  le  tube,  exhaussé  de  0^,30,  sortait  en  partie  à  son 
sommet  pendant  les  premières  périodes  de  vidange,  mais  elle 
se  versait  principalement  par  celui  du  tube  d'amont.  On  conçoit 
que,  passant  par  un  seul  orifice,  Teau  avait  de  bien  plus 
grandes  vitesses  qu'à  l'époque  où  les  sommets  des  deux  tubes 
verticaux  étaient  à  la  même  hauteur.  On  pouvait  même  se 
rendre  compte  de  la  résistance  provenant  de  cette  cause,  en 
voyant  jaillir  aussi  de  l'eau  par  le  sommet  du  tube  exhaussé. 
J'ai  essayé,  en  exagérant  les  quantités  d'eau  descendues 
dans  une  première  période,  d'étudier  les  différences  qui 
pourraient  résulter  de  cet  exhaussement  du  tube  d'aval,  en 
considérant  l'effet  tel  que  je  viens  de  l'expliquer,  puis  en 
exhaussant  aussi  le  tube  d'amont,  de  manière  à  faire  verser 
Teau  à  peu  près  à  la  môme  hauteur  que  par  Tautre.  Les  me- 
sures prises  vers  la  moitié  de  la  longueur  de  l'écluse  par 
M.Meunier,  ne  pouvaient  pas,  comme  je  l'ai  expliqué,  être  bien 
concluantes  parce  qu'il  n'y  avait  pas  de  bateau  dans  le  sas. 
Cependant,  comme  on  avait  exagéré  l'épaisseur  des  tranches 
d'eau  sorties  de  l'écluse,  afin  de  diminuer  cette  incertitude,  il 
est  intéressant  de  remarquer,  ainsi  qu'on  l'a  fait  pour  plu- 
sieurs expériences  que,  s'il  y  a  eu  des  différences  quant  aux 
quantités  d'eau  relevées  au  bief  supérieur  dans  ces  deux  cas, 
pour  une  tranche  motrice  de  0"*,10  à  0™,11  descendue  de 
l'écluse  au  bief  d'aval,  elles  n'ont  pas  été  assez  grandes  pour 
être  notées.  11  en  résulte  qu'il  y  a  un  véritable  désavantage 
à  ne  faire  sortir  l'eau  relevée  au  bief  supérieur  que  par  le 
sommet  du  tube  d'amont,  de  sorte  qu'il  vaut  mieux  en  géné- 
ral, si  l'on  a  très  peu  d'eau,  faire  la  dépense  d'une  voûte 
pour  que  l'eau  se  verse  par  le  sommet  des  deux  tubes.  Quant 
au  remplissage  de  l'écluse,  cette  disposition  est  indifférente. 
On  voit  encore  mieux,  d'après  cela,  pourquoi  le  rendement, 
dans  les  dernières  expériences,  est  beaucoup  plus  fort  pour 
le  remplissage  que  pour  la  vidange. 
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Il  y  aurait  eu  un  grand  intérêt,  afin  d'accélérer  le  service 
et  surtout  pour  obtenir  une  marche  automatique,  à  ce  que 
les  premières  périodes  eussent  pu  débiter  beaucoup  plus 
d'eau  que  dans  la  marche  normale.  J'ai  déjà  dit  qu'au  delà 
d'une  limite  assez  restreinte  on  n'augmentait  pas  la  quantité 
relevée  au  bief  supérieur,  quand  la  nappe  d'eau  descendue 
de  récluse  était  bien  plus  grande  à  chaque  période.  Or,  il 
résulte  d'un  tableau  d'expériences  qui  vient  d'être  retrouvé 
qu'on  finissait  même  par  la  diminuer. 

Quand  les  résistances  passives  sont  devenues  égales  à 
la  force  accélérative,  la  vitesse  diminue  si  le  niveau 
continue  à  descendre  dans  le  sas,  et  la  hauteur  à  la- 
quelle l'eau  doit  être  relevée  augmente.  On  a  exagéré,  à 
cause  de  l'incertitude  du  mode  d'expérience,  les  hauteurs 
auxquelles  l'eau  devait  se  relever  et  les  épaisseurs  des 
tranches  descendues  à  chaque  période  en  ne  considérant  que 
la  première. 

Pour  cinq  expériences  l'épaisseur  de  la  couche  moyenne 
de  l'eau  descendue  était  de  0",216  et  pour  cinq  autres,  de 
0°',114.  Dans  le  premier  cas,  l'épaisseur  moyenne  de  la 
couche  d'eau  relevée  était  de  0",138.  Dans  le  second,  elle 
a  été  d'un  peu  plus  de  (P,16.  Autant  que  je  peux  m'en 
souvenir,  le  sommet  du  tube  d'amont  était  à  0°^,35  au- 
dessus  du  niveau  du  bief  supérieur  et  celui  du  tube  d'aval 
à0",65.  La  hauteur  maximum  du  jet  d'eau  VÉtfiable  au-dessus 
du  sommet  du  tube  était  de  0"^,45. 

Ces  dernières  expériences,  comme  je  l'ai  expliqué,  sans 
pouvoir  donner  des  résultats  exacts,  parce  qu'il  n'y  avait 
pas  de  bateau  dans  l'écluse,  sont  intéressantes  pour  indiquer 
la  marche  des  effets.  Elles  peuvent  d'ailleurs  servir  à  faire 
concevoir  combien  il  est  utile  de  diviser  les  oscillations  en 
plusieurs,  afin  de  diminuer  les  vitesses.  Car  il  ne  faut  pas  se 
faire  illusion  sur  l'emploi  des  oscillations  de  trop  grandes 
amplitudes,  comme  [^celles  au  moyen  desquelles  on  vou- 
drait   vider    ou    remphr    une    écluse    ordinaire   par    une 
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seule  période,  si  le  tuyau  de  conduite  n'avait  pas  des  dimen- 
sions excessives  (1). 


(1)  L'idée  de  transvaser  Teau  d'une  écluse  dans  un  basin  d'épargne  et 
de  foire  rentrer  de  l'eau  dans  le  sas  au  moyen  des  oscillations  dans  un 
grand  tuyau  de  conduite^  a  été  indiquée  par  M.  Josua  Fleld  dans  les 
Transactions  of  the  institution  of  civil  engineers  t.  I,  publié  à  Londres 
en  1836  (pages  61  à  65,  planche  12).  Il  dit  avoir  fait  des  expériences  sur 
un  petit  modèle  en  1816.  Quoique  celte  société  déclare  dans  la  préface 
de  ce  volume  qu'elle  ne  répond  pas  des  assertions  émises  par  les  auteurs, 
j'admets  bien  volontiers  cette  dernière  date.  Cela  revient  en  définitive 
à  considérer  les  oscillations  de  Teau  dans  un  siphon  renversé  de  très 
grandes  dimensions. 

Cette  publication  n'a  au  reste  été  faite  que  plusieurs  années  après 
mes  premières  expériences  sur  les  oscillations  de  l'eau  dans  les  tuyaux, 
que  j'avais  immédiatement  communiquées  à  beaucoup  d'ingénieurs,  et 
dont  l'illustre  Le  Verrier  parla  à  plusieurs  professeurs  de  TEcole 
polytechnique.  Je  suis  le  premier  qui  ait  trouvé  dans  quelles  limites 
on  doit  augmenter  la  longueur  du  tuyau  de  conduite  d'une  colonne 
liquide  oscillante,  pour  obtenir  le  maximum  d'effet,  et  qui  ait  donné 
le  moyen  d'éviter  les  coups  de  bélier  de  ces  grandes  colonnes  liquides, 
en  employant  au  lieu  de  soupape,  un  tuyau  mobile,  toujours  ouvert 
à  ses  deux  extrémités,  de  sorte  que  les  sections  transversales  ne  sont 
jamais  bouchées.  Sans  rappeler  ici  les  phénomènes  et  les  combinaisons 
que  j'ai  étudiés,  je  remarquerai  seulement  que  c'est  surtout  dans  ces 
deux  ordres  d'idées  que  consiste  ce  qu'il  y  a  de  vraiment  original 
dans  cette  manière  de  se  servir  d'un  bassin  d'épargne  avec  tuyau  de 
conduite  intermédiaire.  Il  est  d'ailleurs  intéressant  de  remarquer  que 
M.  Field  avait  proposé  un  moyen  d'épargner  le  terrain  en  enroulant 
ce  tuyau  autour  d'un  bassin  d'épargne  circulaire,  de  manière  à  lui 
donner  ainsi  autant  de  longueur  qu'on  le  voudrait.  Cette  idée  parait 
de  nature  à  rendre  moins  dispendieux  ce  genre  de  construction. 

Il  avait  prescrit  de  donner  à  ce  tuyau  une  capacité  au  moins 
égale  à  celle  de  l'écluse.  Mais  ce  qu'il  dit  à  ce  sujet  ne  me  paraît  pas 
admissible,  d'autant  plus  que  cela  conduirait  à  des  dimensions  extrê- 
mement dispendieuses.  Le  frottement  était  la  cause  de  déchet,  qui  le 
préoccupait  surtout,  tandis  qu'il  y  en  a  d'autres  en  général  plus  im- 
portantes. Il  est  bien  à  remarquer  que  les  extrémités  de  son  tuyau 
n'étaient  pas  terminées  par  des  ajutages  divergents,  mais  seulement 
par  des  embouchures  ordinaires  très  courtes,  n'ayant  d'autre  but  que 
de  diminuer  la  contraction  de  la  veine  liquide,  comme  on  peut  le  voir 
sur  sa  planche  précitée. 

Il  avait  eu  aussi  l'idée  d'appliquer  le  système  d'oscillations  aux 
écluses  parallèles  dites  jumelles.  Mais,  dans  tous  les  cas,  il  n'a  consi- 
déré que  des  capacités  de  sections  égales  entre  elles  aux  deux  extré- 
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CONCLUSIONS. 

J'ai  donné  la  description  des  divers  moyens  d'employer  le 
mouvement  acquis  des  colonnes  liquides  à  épargner  Teau 
dans  les  écluses  de  navigation  et  à  en  accélérer  le  service. 
Il  y  a  des  idées  dont  il  intéressant  de  conserver  la  trace, 
même  quand  on  n'en  voit  pas  Tapplication  immédiate.  Maïs 
on  demandera  sans  doute  quels  sont  parmi  ces  procédés 
ceux  qui  me  paraissent  les  plus  pratiques. 

Je  préfère  en  général  ne  pas  combiner  les  périodes  de 
l'appareil  avec  un  bassin  d'épargne,  excepté  pour  le  cas  des 

mités  d'uQ  tuyau  de  conduite.  L*ezpérience  précitée  a  été  faite  au 
moyen  de  deux  vases  de  section  rectangulaire  ayant  chacun  cinq 
pieds  de  long  et  vingt  pouces  de  large.  Le  tuyau  de  conduite  avait 
huit  pouces  de  diamètre  et  quarante-cinq  pieds  de  long.  D*ûprès  le 
dessin  qu'il  a  donné  pour  cette  expérience,  il  n'y  avait  pas  d*embon- 
chure  aux  extrémités.  À  Tune  d'elles,  il  y  avait  un  clapet  qu'on  ouvrait 
au  moyen  d'un  levier. 

La  différence  des  niveaux  d'un  bassin  à  Tautre  était  de  douze  pouces 
au  moment  où  Ton  a  ouvert  le  clapet.  L'eau  est  montée  dans  le 
second  bassin  de  dix  pouces  et  demi.  Je  n'entre  pas  dans  les  détails 
des  expériences  qu'il  a  faites  pour  des  différences  de  niveaux  moindres, 
parce  qu'il  ne  dit  pas  comment  ses  mesures  ont  été  prises,  à  une  épo- 
que où  l'on  ne  se  préoccupait  pas  comme  aujourd'hui  des  effets  du 
mouvement  des  ondes.  Mais  il  m'a  paru  intéressant  de  rappeler  que, 
du  moins  à  cette  limite,  la  perte  de  hauteur  n'était  pas  considérable 
pour  les  dimensions,  il  est  vrai,  relativement  très  grandes  du  tuyau 
de  conduite.  J'ajouterai  seulement  que  la  colonne  liquide  étant  aban- 
donnée à  elle-même  depuis  cette  hauteur  de  douze  pouces  à  celle  d'un 
pouce^  les  oscillations  ont  été  isochrones. 

M.  Field  a  signalé  aussi  la  possibilité  de  transvaser  alternativement 
Teau  d'une  écluse  sans  bassin  d'épargne  en  se  servaut  d'un  bélier 
hydraulique  à  soupapes  disposées  de  manière  à  le  rendre  successivement 
aspirateur  et  élévatoire,  mais,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  ne  donnant  lieu 
qu'à  une  s&ile  grande  oscillation.  On  profiterait  ainsi  de  la  force  vive  de 
l'eau,  quand  elle  entre  dans  l'écluse  en  sortant  du  bief  d'amont,  pour 
relever  dans  le  sas  une  partie  de  l'eau  du  bief  inférieur.  On  profiterai) 
ensuite  de  la  force  vive  de  l'eau,  quand  elle  descend  au  bief  d'aval,  à 
l'époque  où  l'écluse  se  vide,  pour  en  relever  une  partie  au  bief  supé- 
'  rieur.  Mais  ildéclare  que  cette  disposition  ne  doitpas,  selon  lui,  être  adoptée^ 
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écluses  à  sas  parallèles  dites  jumelles^  parce  que,  dans  des 
circonstances  fréquentes,  elles  peuvent  servir  Tune  à  Tautre 
de  bassin  d'épargne,  ce  qui  n'empêche  pas  que  chacune 
d'elles  peut  fonctionner  d'une  manière  indépendante. 

Quant  aux  diverses   combinaisons  qui  permettent   de  se 


et  que  celle  sar  laquelle  il  a  fait  Texpérience  précitée  lai  paraît  pra- 
tique, ce  qui,  comme  je  l'ai  dit^me  semble  difficile  à  admettre  pour  les 
écluses  de  grandes  dimeusions,  même  en  employant  les  tubes  mobiles 
que  j'ai  proposés. 

Ce  mémoire  de  M.  Field  paraît  être  oublié,  du  moins  en  France. 
Personne  ne  me  l'ayant  indiqué,  je  n'en  ai  eu  connaissance  qu'après 
avoir  compulsé  tous  les  recueils  scientifiques  français  et  étrangers  que 
j'ai  trouvés  dans  les  bibliothèques  de  Paris.  Je  me  suis  fait  un  devoir  de 
signaler  moi-même  ce  document.  Il  ne  fait  d'ailleurs  aucun  tort  à  mes 
droits  de  priorité  sur  ce  qu'il  y  a  de  plus  essentiel  dans  mes  combinai- 
sons relatives  aux  écluses  de  navigation.  Montgolfier  avait  construit 
un  bélier  en  même  temps  élévatoir  et  aspirateur.  Il  avait  même  signalé 
un  bélier  pouvant  marcher  au  moyen  de  la  marée,  agissant  alternati- 
vement dans  deux  sens  opposés.  Cependant  l'idée  de  rendre  ainsi  un 
bélier  alternativement  aspirateur  et  élévatoire  me  parut  intéressante, 
quand  je  la  trouvai  avant  de  connaître  le  mémoire  de  M.  Field  et  je 
dois  rendre  justice  à  ce  dernier^  tout  en  remarquant  qu'il  n*a  indi- 
qué dans  ce  mémoire  aucun  moyen  d'éviter  les  coups  de  bélier.  Il  n'a 
pas  remarqué  l'utilité  de  diviser  les  oscillations  en  plusieurs,  pour 
diminuer  les  résistances  passives,  et  par  conséquent  il  n'a  pas  étudié 
les  combinaisons  nécessaires  pour  que  cette  division  puisse  être 
exécutée  d'une  manière  pratique,  et  sans  aucun  inconvénient. 

Il  faut  ajouter  que,  pour  cette  forme  d'un  bélier  hydraulique  à  une 
seule  oscillation,  M.  Field  n'a  pas  proposé  de  faire  déboucher  le  tuyau 
de  conduite  dans  Técluse  psir  une  des  enclaves  des  portes  d*aval, 
comme  cela  a  été  fait  à  l'écluse  de  TÂubois,  mais,  à  une  distance  de 
cette  enclave  à  peu  près  é^ale  à  la  moitié  de  la  longueur  de  celle-ci. 
Je  dois  convenir  que  M.  Maus  a  fait  déboucher  nu  aqueduc  à  une  place 
analogue,  à  l'écluse  d'Herbières.  De  sorte  qu'il  n'était  pas  nécessaire 
qu'il  connût  la  disposition  que  j'avais  dessinée^  pour  faire  la  jolie  ex- 
périence sur  l'ouverture  spontannée  des  portes  d'amont,  dont  j'ai  rendu 
compte  ci-dessus  avant  d'avoir  retrouvé  le  mémoire  de  M.  Field.  Ce 
dernier,  d'après  ses  dessins,  avait  proposé,  pour  le  bassin  d'épargne, 
de  faire  déboucher  le  tuyau  de  conduite  dans  Técluse  à  une  distance 
des  portes  d'amont  analogue  à  celle  que,  pour  la  disposition  précédente, 
il  avait  proposée  relativement  aux  portes  d'aval  ;  et  pour  les  écluses 
jumelles  de  le  faire  déboucher  au  milieu  de  la  longueur  de  chaque  sas. 

Je  vais  ajouter  quelques  détails  aux  renseignements  historiques 
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passer  des  périodes  de  l'appareil  pour  vider  et  remplir  alter- 
nativement une  écluse,  au  moyen  de  grandes  oscillations 
dans  des  bassins  d'épargne,  il  ne  me  paraît  bien  utile  de  les 
étudier  que  pour  les  écluses  de  petite  navigation.  J'ai  cepen- 
dant examiné  leurs  avantages  et  leurs  inconvénients.  Mais 
j'ai  signalé  des  causes  de  perte  de  force  vive  résultant 
de  la  difficulté  de  donner  aux  tuyaux  de  conduite  de 
trop  grandes  sections,  et  j'ai  insisté  sur  ce  qu'il  est  conve- 
nable de  diviser  les  oscillations  en  plusieurs,  afin  de  dimi- 
nuer les  vitesses  aux  carrés  desquelles  la  plupart  des  causes 
de  déchet  sont  proportionnelles.  Dans  ces  dernières  années, 
plusieurs  ingénieurs,  croyant  perfectionner  mon  travail  en 
proposant  une  seule  grande  oscillation,  sont  revenus,  sans 
le  savoir,  sur  des  idées  que  j'avais  publiées  depuis  longtemps. 

mentionnés  dans  le  rapport  à  l'Institut  sur  les  caissons  de  diverses 
espèces,  quoique  les  appareils,  objets  de  mes  études  spéciales  sur  les 
écluses  de  navigation^  permettent  de  s*en  passer.  Je  rappellerai  seule- 
ment que  le  colonel  Congrève,  dans  un  mémoire  in-4s  publié  en  1814 
et  1815,  sar  son  écluse  à  flotteur^  signale  les  avantages  pour  deux  écluses 
dites  accolées,  de  ce  que  les  niveaux  peuvent  se  rapprocher  par  des 
mouvements  en  sens  contraire^  si  Ton  emploie  des  moyens  de  ce 
genre^  Teau  baissant  dans  celle  d'amont  en  même  temps  qu'elle  monte 
dans  celle  d'aval. 

Brian  Donkin  a  fait  pour  deux  écluses  accolées  une  remarque  ana- 
logue sur  récluse  à  flotteur  et  à  triple  compartiment  de  Bogaerts 
(London,  Journal  of  arts  and  sciences  t.  I,  1820).  Il  en  résulte  une 
simplification  intéressante  pour  mes  appareils  à  cause  de  simultanéité 
du  mouvement  des  niveaux  dans  les  écluses  accolées. 

Parmi  les  nombreux  systèmes  proposés  pour  épargner  l'eau  dans  les 
écluses,  on  peut  rappeler  encore  celui  pour  lequel  Logan  a  pris  une 
patente  en  1804  [Reportory  of  arts  i'^  série],  à  cause  de  l'emploi  du 
système  de  détente  des  masses  liquides.  Un  gros  piston  serait  alterna- 
tivement refoulé  horizontalement  par  l'eau  d'un  sas  dont  la  pression  à 
détente  variable  serait  convenablement  équilibrée  dans  toutes  les  posi- 
tions, au  moyen  d'un  contrepoids  dont  la  chaîne  passerait  sur  une 
sorte  de  roue  spirale.  Steevens  a  publié  un  mémoire  sur  le  même  sujet 
dans  le  tome  XXIII,  2«  série  du  même  Recueil.  On  remarque  dans  ce 
dernier  l'idée  plus  générale  d'employer  le  principe  de  la  détente  dans 
un  canal  non  recouvert,  le  piston  se  réduisant  à  une  sorte  de  barrage 
mobile  dans  le  sens  horizontal  {And  may  àe  itsed  in  open  as  well  as 
close  pistoH'WaySt  p.  149^  1813). 
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Leurs  calculs  ont  d'ailleurs  confirmé  d'une  manière  intéres- 
sante des  formules  que  j'avais  présentées  à  l'Académie  des 
Sciences,  comme  on  peut  le  voir  dans  les  Comptes  rendus. 

Ne  parlant  dans  ces  conclusions  que  ce  qui  a  été  exécuté 
sur  une  grande  échelle,  je  rappellerai  seulement  qu'on  a 
particulièrement  remarqué  la  manœuvre  pour  laquelle  les 
deux  tubes  mobiles  sont  conduits  l'un  par  l'autre.  Gomme  on 
n'aurait  alors  besoin  que  d'un  seul  balancier,  il  serait  facile 
d'obtenir  une  marche  entièrement  automatique  au  moyen 
d'un  jeu  de  cataractes. 

Pour  les  manœuvres  de  ce  genre^  l'eau  relevée  au  bief 
supérieur  passant  sous  le  tube  d'amont,  ce  bief  pourrait 
avoir  des  variations  de  niveau  très  considérables  sans  que 
celte  eau  se  versât  plus  haut  que  cela  ne  serait  utile.  Mais 
cette  manœuvre  ne  serait  point  applicable  aux  combinaisons 
des  périodes  de  l'appareil,  soit  avec  un  bassin  d'épargne, 
soit  avec  une  écluse  jumelle. 

On  croyait  que  tout  système  d'épargne  de  l'eau  dans  les 
écluses  de  navigation  devait  ralentir  le  service.  Je  montre 
au  contraire  qu'un  nouvel  appareil  peut  servir  à  l'accélérer, 
tout  en  permettant  d'économiser  l'eau,  mais  qu'on  pourrait 
même  l'employer  ainsi  utilement,  si  les  eaux  étaient  abon- 
dantes. Il  est  d'atlleurs  à  remarquer  qu'avec  ce  système  les 
écluses,  sans  dépenser  plus  d'eau,  auront,  si  l'on  veut,  des 
chutes  beaucoup  plus  grandes.  De  sorte  qu'un  bateau  sera 
bien  moins  longtemps  à  traverser  un  canal,  lorsqu'on  aura 
diminué  considérablement  le  nombre  des  écluses. 

M.  Vallès  a  rendu  un  compte  très  favorable,  dans  son  der- 
nier rapport,  de  la  facilité  et  de  la  sûreté  des  nouvelles 
manœuvres  exécutées  en  sa  présence  à  l'écluse  de  TAubois. 
11  recommande  spécialement  à  divers  points  de  vue,  quand  ce 
ne  serait  que  pour  accélérer  le  service,  de  substituer  aux 
ventelles,  les  grands  tubes  mobiles  que  j'ai  proposés  et  qui  ont 
d'ailleurs  l'avantage  de  ne  pas  être  engorgés  par  les  herbes. 
Mais  je  dois  appeler  l'attention  sur  une  note  additionnelle 
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qu'il  a  jointe  à  son  rapport,  parce  que,  d'après  la  manière 
dont  un  passage  de  ses  conclusions  était  rédigé,  il  pouvait  y 
avoir  un  malentendu  qui  aurait  fait  croire  le  rendement  de  la 
machine,  quand  on  ne  se  sert  pas  d'un  bassin  d'épargne, 
moitié  moindre  qu'il  n'avait  voulu  le  dire  (1). 

(1)  Le  passage  dont  il  8*agit  avait,  en  effet,  été  d'abord  interprété  de 
cette  manière  par  un  ingénieur  des  ponts-et-chaussées.  S'en  étant 
ensuite  aperçu,  il  a  fait  une  rectification  à  un  mémoire  qu'il  a  publié 
sur  ce  sujet.  On  m'a  conseillé,  à  cette  occasion,  de  reproduire  sans 
aucun  commentaire  l'extrait  suivant  d'une  lettre  adressée  à  M.  Vallès, 
qui  a  eu  la  bonté  de  le  publier  dans  sa  note  additionnelle^  et  dans 
lequel  je  ne  fais  que  rappeler  la  manière  dont  la  question  a  été  pré- 
sentée, même  dans  le  rapport  à  l'Institut  reproduit  plus  bauU 

«  Monsieur,  vous  avez  bien  voulu  me  communiquer  les  conclusions 
«  de  votre  dernier  rapport  sur  mon  système  d'écluses  de  navigation. 
«  Je  me  suis  aperçu  que,  dans  l'hypothèse  où  Ton  supprimerait  le 
«  bassin  d'épargne^  pour  ne  compter  que  sur  le  jeu  des  périodes  de  la 
«  machine,  vous  n'aviez  tenu  compte  que  d'une  seule  des  opérations, 
c  soit  de  remplissage^  soit  de  vidange;  en  un  mot,  que  vous  supposiez 
«  que,  si  la  machine  marchait  pendant  la  vidange,  elle  ne  marcherait 
u  pas  pendant  le  remplissage,  ou  que,  si  elle  marchait  pendant  le  rem- 
et plissage,  elle  ne  marcherait  pas  pendant  la  vidange. 

«  Il  peut  être  intéressant  de  considérer  la  machine  à  ce  point  de 
«  vue,  mais  les  personnes  qui  n'auraient  pas  sous  les  yeux  vos  rap- 
«  ports  précédents  pourraient  croire  le  rendement  moitié  moindre 
«  qu'il  ne  l'est  en  réalité  quand  on  fait  les  deux  opérations.  Pour 
((  éviter  tout  malentendu,  je  crois  qu'il  est  utile  de  rappeler  que  vous 
«  avez  dit,  dans  votre  rapport  de  1868,  que,  lorsqu'on  remplit  une 
«  écluse  au  moyen  des  périodes  de  la  marchine,  on  retire  du  bief 
a  d'aval  environ  40  pour  100  de  l'éclusée,  de  sorte  qu'on  prend  60 
«  pour  100  du  bief  d'amont;  mais  de  ces  60  pour  100,  quand  on  vide 
«  l'écluse,  on  relève  environ  40  au  bief  d'amont,  de  sorte  qu'en  défini» 
a  tive  il  ne  descend  que  20  pour  100  de  l'éclusée  au  bief  d'aval.  » 

Note  pour  le  tirage  à  part.  —  Formule  approximative  du  siphon  renversé  dea 
p.  20,  etc.  et  149  de  la  !'•  partie.  La  profondeur  du  point  de  départ  au-dessous  du  niveau 
de  l'eau  tranquille  étant  1  et  le  chemin  parcouru  dans  le  long  tuyau  horizontal  d'un 
diamètre  D  étant  C  jusqu'à  ce  que  ce  niveau  soit  atteint,  le  rapport  de  la  hauteur 
obtenue  au-dessus  du  mémo  niveau  à  cette  profondeur  dans  une  des  branches  verti- 
cales, F  étant  un  coefficient  relatif  à  la  somme  des  résistances  passives^  est  le  rapport 

C 
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Expériences  diverses  snr  ces  Systèmes 


Quand  une  colonne  liquide  oscillante  descend  alternati- 
vement au-dessous  du  niveau  de  Teau  à  épuiser,  si  une 
soupape  laisse  entrer  cette  dernière  sans  lui  permettre  de 
retourner  dans  le  puits  d'où  elle  est  sortie,  elle  se  joint  à 
celle  qui  est  en  oscillation.  Une  machine  qui  semble,  au 
premier  aperçu,  n'être  destinée  qu'à  élever  Teau  au-dessus 
du  niveau  du  bief  supérieur,  peut,  ainsi,  être  transformée 
en  appareil  pour  les  épuisements.  On  en  verra  plusieurs 
exemples  dans  la  suite  de  cet  ouvrage.  J'en  dis  ici  quelques 
mots  seulement  pour  montrer  comment  j'ai  été  conduit  à 
l'idée  de  tirer  un  liquide  de  toutes  les  profondeurs  au  moyen 
d'une  chute  d'eau. 

En  1834,  j'inventai  un  moyen  de  produire,  avec  une  chute 
motrice  d'une  hauteur  donnée,  des  oscillations  d'une  am- 
plitude indéfinie^  et  c'est  un  des  principes  pour  lesquels  l'A- 
cadémie des  sciences  m'a  fait  l'honneur  de  me  décerner  le 
prix  de  mécanique  en  1839.  Je  montrai,  d'ailleurs,  dans  le 
Mémoire  présenté  à  l'Institut  en  1837,  qu'on  pouvait  aussi, 
en  vertu  du  principe  dont  je  viens  de  parler,  tirer  de  l'eau 
d'une  profondeur  quelconque  en  théorie^  c'est-à-dire  en  suppo- 
sant que  l'appareil  put  avoir  d'assez  grandes  dimensions  pour 

40 


Digitized  by 


Google 


—  606  — 

que  les  oscillations,  malgré  les  résistances  passives,  descen- 
dissent assez  bas. 

La  première  idée  qui  se  présentait  après  celle  d'enfoncer 
à  une  grande  profondeiu:  Torigine  des  oscillations  était  de 
disposer  à  cette  profondeur  la  soupape  d'arrêt  d'un  bélier 
aspirateur  de  Montgolfier  plus  ou  moins  modifié.  Mais, 
par  la  raison  même  qu'elle  était  une  conséquence  de  la 
première,  quoique  je  la  retrouve  dans  des  feuilles  que  j'ai 
écrites  depuis  longtemps,  j'y  avais  fait  d'abord,  je  l'avoue, 
peu  d'attention,  le  système  précité,  remarqué  par  l'Institut, 
me  paraissant  beaucoup  plus  intéressant  au  point  de  vue  de 
la  science.  De  sorte  que  j'ai  indiqué  officiellement  pour  la 
première  fois  l'idée  de  tirer  l'eau  d'une  profondeur  quel- 
conque au  moyen  de  l'aspiration  résultant  de  la  vitesse  ac- 
quise d'une  colonne  d'eau  partant  d'assez  bas,  dans  un  tra- 
vail présenté  à  l'Académie  des  sciences  le  12  octobre  1857  et 
dont  un  extrait  seulement  est  imprimé  dans  ks  Comptes 
rendus,  le  manuscrit  étant,  d'ailleurs,  resté  au  secrétariat. 

J'ai  publié  ce  principe  dans  d'autres  écrits  cités  par  M.  Che- 
min. Le  Mémoire  de  ce  savant  ingénieur,  que  je  vais  d'abord 
reproduire  a  été  inséré  dans  les  Annales  des  ponts  et  chaussées 
en  1879,  et  en  1880  dans  la  Revue  universelle  de  H.  de  Guyper. 
Depuis  qu'il  est  publié,  M.  Chemin  a  construit  cet  appareil  en 
employant  un  tuyau  d'aspiration  de  0»,3  de  diamètre,  ce  qui 
augmente  encore  l'utilité  de  ses  expériences.  J'attache  au 
jourd'hui  autant  d'importance  aux  idées  immédiatement  appli- 
cables dans  beaucoup  de  circonstances^  qu'à  celles  dont  l'origina- 
lité plus  tranchée  parcdt  appelée  à  avoir,  dans  l'avenir,  des  ap- 
plications peut-être  plus  intéressantes.  C'est  à  M.  Chemin 
qu'appartient  Thonneur  d'avoir  réalisé  ce  nouveau  bélier  as- 
pirateur, après  m' avoir  consulté  sur  divers  détails  On  sait 
combien  il  y  a  de  rechorches  délicates  à  faire  pour  construire 
une  machine  nouvelle,  même  avec  les  conseils  de  l'inventeur, 
et  j'espère  qu'on  appréciera  toute  l'étendue  du  service  qu'il 
a  rendu  ainsi  à  la  science  et  à  l'industrie.   Il  me  parait, 
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d'ailleurs,  utile  de  présenter  ce  Mémoire  à  la  suite  de  mon 
travail  sur  les  écluses.  Il  fixera  mieux,  peut-être,  les  idées  sur 
la  manière  dont  les  choses  pourraient  être  modifiées,  si  Ton 
ne  craignait  pas  d'employer  une  ou  plusieurs  soupapes  pour 
introduire  alternativement  de  Teau  du  bief  inférieur  dans  le  sas 
au  lieu  de  se  servir  pour  cela  d'un  tube  mobile,  qu'il  n'est 
pas  aussi  facile  de  rendre  automatique  pendant  le  remplis- 
sage de  l'écluse,  tandis  que  ces  soupapes  fonctionnent  tou- 
jours d'elles-mêmes.  Mon  système  d'écluses  avait,  d'ailleurs, 
constaté  sur  une  très  grande  échelle,  qu'on  pouvait  se  pas- 
ser, pour  un  bélier  aspirateur,  du  réservoir  d'air  dilaté 
proposé  par  Montgolfler. 


«  Mémoire  sur  un  Nouveau  bélier  aspirateur  de  M.  de  Galignt 
pouvant  tirer  Veau  de  toutes  Us  profondeurs,  par  M.  0.  Chemin, 
ingérdeur  des  ponts  et  cfiaussées. 

«  Exposé.  —  La  machine  dont  il  va  être  question  a  pour  but  de 
permettre  de  faire  d'une  manière  facile,  économique  et  surtout  au- 
tomatique^ les  épuisements  dans  des  conditions  déterminées,  en 
employant  Tean  comme  forée  motrice.  Son  principe  repose  sur 
l'idée  déjà  bien  ancienne  d'utiliser  la  force  vive  d'une  colonne 
liquide  mise  en  mouvement  dans  un  tuyau. 

«  Imaginons  que  l'eau  venant  d'une  source  située  à  un  niveau 
supérieur  s'écoule  par  un  tuyau  d'une  certaine  longueur  et  prenne 
dans  ce  tuyau  une  vitesse  fonction  de  la  hauteur  de  chute.  Si,  à  un 
certain  moment,  nous  interrompons  la  communication  avec  l'eau 
supérieure,  nous  aurons  dans  le  tuyau  une  sorte  de  pbton  liquide, 
animé  de  la  vitesse  dont  on  vient  de  parler,  qui  tendra  à  continuer 
son  mouvement  et  dont  la  force  vive  est  susceptible  d'être  trans- 
formée en  travail  mécanique  utile^  si  on  sait  l'employer  d'une  ma- 
nière convenable. 

Le  bélier  hydraulique  élévatoire  est  une  des  premières  tenta- 
tives, couronnées  de  succès,  que  l'on  ait  faites  pour  utiliser  la  force 
vive  de  l'eau  dans  ces  conditions.  On  sait  toutefois  que  pour  ces 
machines,  même  avec  les  perfectionnements  qu'elles  ont  reçus  dans 
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ces  derniers  temps,  il  ne  faut  guère  compter  sur  an  rendement  de 
plasde  50  p.  iOO. 

«  C'est  seulement  en  1847-48,  que  nous  voyons  utiliser  pour  la 
première  fois  la  force  vive  de  l'eau  pour  faire  les  épuisements.  Un 
remarquable  mémoire  de  M.  l'ingénieur  en  chef  Leblanc  (1)  fait 
connaître  les  moyens  qu'il  a  employés  pour  réaliser  cette  idée. 
Nous  indiquerons  plus  loin  les  différences  essentielles  et  bien  tran- 
chées qui  distinguent  son  bélier  de  la  machine  que  nous  allons  dé- 
crire. 

«  Dans  les  nombreux  et  intéressants  mémoires  qu'il  a  publiés 
sur  les  divers  points  de  l'hydraulique,  M.  le  marquis  de  Galigny, 
Correspondant  de  l'Institut,  a  indiqué  d'autres  moyens  de  tirer 
parti  de  cette  force.  Il  croit  être  le  premier  qui  ait  employé  les 
phénomènes  de  succion  pour  faire  fermer  alternativement  les  sou- 
papes analogues  à  celles  dites  d'arrêt  du  bélier  élévatoire.  Il  parait 
que  Montgolfier  et  ses  successeurs  ne  comptaient  pour  cela  que  sur 
la  percussion  de  l'eau.  Les  phénomènes  de  succion  étudiés  et  em- 
ployés par  M.  de  Caligny  pour  faire  fonctionner  les  soupapes  annu- 
laires ou  autres  de  plusieurs  de  ses  moteurs  hydrauliques  ont 
changé  l'état  de  la  question,  et  permis  aux  ingénieurs  qui  se  ?ont 
occupés  du  bélier  hydraulique  de  profiter  de  ses  découvertes.  C'est 
dans  la  lecture  de  ses  travaux  que  nous  avons  trouvé  ce  qu'il  y  a 
d'essentiel  dans  l'idée  de  la  machine  actuelle,  comme  nous  l'expli- 
querons plus  loin  (voir  le  compte  rendu  des  séances  de  l'Académie 
des  sciences  du  12  octobre  1857,  l'année  1866  du  journal  de  mathé- 
matiques de  M.  Liouville,  et  le  Bulletin  de  la  Société  philomathique 
du  3  mai  1866).  C'est  grâce  à  ses  savants  conseils  et  à  son  expé- 
rience, que  nous  avons  pu  surmonter  les  quelques  petites  diflScultés 
que  nous  avons  rencontrées,  et  arriver  aux  résultats  dont  nous 
allons  rendre  compte. 

tt  Description.  —  La  machine  figurée  dans  le  dessin  ci-joint 
(pi.  VU,  fig.  1)  se  compose  de  trois  parties  : 

a  La  première  est  une  caisse  longue  ou  tuyau  vertical  A  d'assez 
grande  section  transversale,  amenant  l'eau  motrice. 

«  La  seconde  V,  qu'on  pourrait  appeler  l'appareil  de  distribution, 
est  une  autre  caisse  prismatique  de  petite  dimension,  percée  de 
irois  orifices  et  qui  s'adapte  à  la  partie  inférieure  de  la  caisse  A,  de 
manière  à  devenir  solidaire  avec  elle. 

a  La  troisième  est  le  tuyau  évacuateur  0,  dans  lequel  se  mouvra 

(1)  «  Actuellement  inspecteur  général. 
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à  an  moment  donné  la  colonne  liqaide  dont  il  s'agit  d'utiliser  la 
force  vive. 

a  La  caisse  A  est  en  bois.  Elle  a  la  forme  d'un  prisme  rectangu- 
laire. Elle  est  surmontée  d'une  partie  de  plus  large  section,  for- 
mant une  sorte  de  bâche  ou  réservoir  B,  où  Ton  fait  arriver,  par  un 
moyen  quelconque,  l'eau  de  la  source  dont  on  dispose.  Une  de  ses 
parois  est  disposée  de  manière  à  former  un  trop  plein  qui  entre- 
tient la  constance  du  niveau  dans  B,  et  permet  d'envoyer  hors  de 
l'enceinte  à  épuiser  l'eau  qui  pourrait  venir  de  la  source  en  quan- 
tité plus  abondante  qu'il  n'est  nécessaire  pour  le  fonctionnement  de 
la  machine. 

a  L'appareil  de  distribution  V  s'applique,  comme  nous  l'avons  dit, 
à  la  partie  inférieure  de  la  caisse  A  au  moyen  de  tire-fond  et  liens 
de  fer.  11  est  également  en  bois.  11  a  été  rendu  indépendant  de  la 
caisse,  de  manière  à  pouvoir  encore  être  employé,  quand  la  hau- 
teur de  l'eau  motrice  et  par  suite  celle  de  A  change,  en  raison  des 
circonstances  où  l'on  se  trouve  obligé  de  faire  des  épuisements. 

a  Les  trois  orifices  dont  il  est  percé  sont  les  suivants  : 

«  1^  L'oriiice  G  d'admission  de  l'eau  motrice.  11  a  un  diamètre  un 
peu  supérieur  à  celui  du  tuyau  évacuateur  ;  il  est  en  outre  évasé, 
aCn  d'éviter  le  phénomène  de  contraction  pour  la  veine  liquide  qui 
le  traverse.  Il  est  fermé  par  une  soupape  métallique  G,  reposant 
sur  une  rondelle  métallique  H,  qui  forme  le  pourtour  de  G  et  sur 
laquelle  elle  a  été  préalablement  rodée  soigneusement,  de  manière 
à  donner  une  fermeture  hermétique.  Dans  notre  appareil  d'expé- 
rience, la  rondelle  était  en  fer  et  la  soupape  G  était  formée  d'une 
plaque  de  laiton.  Gette  dernière  porte  en  son  centre  un  boulon  K, 
fixé  sur  elle  par  deux  écrous  et  terminé  par  un  œil  dans  lequel 
s'accroche  une  vergette  métallique  L,  dont  nous  indiquerons  plus 
loin  le  rôle. 

«  2^  L'orifice  £  d'admission  de  l'eau  à  épuiser.  Il  a  les  mêmes 
dimensions  que  le  précédent  et  présente  le  même  évasement. 

«  Il  est  percé,  soit  dans  la  partie  verticale  de  la  caisse  V  et  en  face 
du  tuyau  évacuateur  0,  comme  le  représente  le  dessin,  soit  à  la 
partie  inférieure.  Le  choix  entre  ces  deux  positions  sera  déterminé 
par  les  circonstances  où  l'on  se  trouve.  L'orifice  est  fermé  par  une 
soupape  à  charnière  placée  intérieurement  et  s'ouvrant  de  dehors 
en  dedans. 

t  Z^  L'orifice  D  forme  l'entrée  du  tuyau  évacuateur  0,  qui  conduit 
au  dehors,  aussi  bien  l'eau  motrice  que  l'eau  que  l'on  épuise.  Il  a  le 
même  diamètre  que  ce  tuyau  et  présente  également  un  évasement 
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poar  faire  disparaître  la  contraction  de  la  veine  liquide.  Comme 
l'indique  le  dessin,  le  tuyau  0  se  recourbe  pour  traverser  le  batar- 
deau  formant  paroi  de  Tenceinte  à  épuiser,  et  va  déboucher  dans 
Teau  qui  entoure  extérieurement  ce  batardeau.  Il  faut  remarquer^ 
en  passant,  qu'on  pourra  lui  donner  telle  forme  que  suggéreront 
les  besoins  de  la  pratique,  sans  rien  changer  aux  résultats,  à  la 
condition  toutefois  que  les  coudes  qu'on  pourra  être  obligé  de  faire 
aient  un  rayon  assez  grand. 

a  Noos  avons  dit  plus  haut  que  la  soupape  G  d'admission  de  l'eau 
motrice  porte  en  son  centre  un  boulon  K,  sur  Tœil  duquel  s* accro- 
che la  tringle  L.  Cette  dernière  vient  s'attacher,  à  sa  partie  supé- 
rieure, en  I,  à  l'une  des  extrémités  d'un  levier  S  qui  porte  un  con- 
tre-poids R  à  l'extrémité  opposée.  Le  point  d'articulation  du  levier 
est  dépendant  de  la  caisse  Â,  comme  le  montre  le  dessin.  Un  taquet, 
fixé  sur  la  paroi  de  la  caisse  B,  permet  de  régler  la  course  du  levier 
et,  par  suite,  celle  de  la  soupape  G. 

«  Jea  de  l'appareil.  —  Ces  préliminaires  posés,  voici  comment 
l'appareil  se  met  en  marche  et  fonctionne. 

«  L'appareil  de  distribution  V  plonge  dans  l'eau  à  épuiser,  dont 
le  niveau  est  figuré  en  X  sur  le  dessin.  L'eau  motrice,  venant  de  la 
source,  remplit  la  caisse  A  6  jusqu'au  niveau  du  trop  plein  en  B.  En 
appuyant  sur  l'extrémité  R  du  levier,  on  soulève  la  soupape  G  sui- 
vant la  verticale,  grâce  aux  guides  M,  N,  qui  règlent  la  direction 
de  la  tige  L.  Le  contre-poids  R  la  maintient  alors  dans  cette  posi- 
tion. 

a  L'eau  motrice  s'écoule  entre  la  soupape  G  et  son  siège  H,  presse 
la  soupape  F  qu'elle  maintient  appuyée  sur  l'oriGce  E  et  s'écoule 
par  le  tuyau  évacuateur  0.  Mais,  quant  au  bout  d'un  instant,  géné- 
ralement très  court,  l'eau  a  pris  la  vitesse  la  plus  convenable  que 
les  conditions  de  maximum  de  rendement  permettent  de  lui  donner 
relativement  à  la  hauteur  de  chute,  il  se  produit  dans  la  partie  an- 
nulaire, comprise  entre  G  et  H,  une  diminution  de  pression  consi- 
dérable. La  cause  de  ce  fait  parait  tenir  en  grande  partie  au  phéno* 
mène  des  ajutages  cylindriques. 

«  Cependant,  il  résulte  d'expériences  que  nous  avons  faites,  que 
la  dépression  est  plus  considérable  que  celle  qui  se  manifeste  dans 
l'expérience  de  Venturi  (1).  Quoi  qu'il  en  soit,  la  pression  tant  hy- 

(1)  «  Le  phénomène  de  succion,  employé  ici  pour  faire  fermer  auto- 
matiquement la  soupape  G,  est  susceptible  d'èlre  employé  avec  avan- 
tage dans  un  certain  nombre  de   machines  hydrauliques.  Dans  ses 
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drostatique  que  dynamique  de  Teau  motrice  snr  la  face  supérieure 
de  G  donne  naissance  à  un  effort  d'autant  plus  considérable  que  la 
surface  de  G  est  plus  grande.  Cette  force  tend  à  appliquer  G  sur  son 
siège,  et,  en  raison  de  l'articulation  de  la  tige  L  au  bout  du  levier 
S,  ce  mouyement  se  produira  en  surmontant  la  résistance  qu'op- 
pose le  contre-poids  R.  Celui-ci  sera  alors  soulevé,  s'il  a  été  conve- 
nablement déterminé,  et  la  soupape  G  viendra  fermer  Toritice  C. 
C'est  pour  que  cette  fermeture  soit  toujours  complète  et  hermétique 
que  la  tige  L  est  mobile  dans  Tœil  de  K.  De  cette  manière,  on  fait 
disparaître  tous  les  défauts  du  mode  de  fermeture  qui  pourraient 
résulter  de  la  non  verticalité  des  guides  M,  N. 

«  La  communication  de  l'eau  motrice  avec  0  est  donc  interrom- 
pue. Le  contre-poids  R  se  détermine  très  facilement  par  tâtonne- 
ments, de  manière  que  cette  interruption  se  produise  sans  cboc 
appréciable.  Cette  condition  se  réalisera  d'autant  mieux  que  la  sec- 
tion de  A  sera  plus  grande  relativement  à  celle  de  C.  Ajoutons,  en 
passant,  que  ce  mode  de  fermeture  présente  une  telle  sensibilité, 
que  quelques  grammes  en  plus  suffisent  pour  empêcher  l'eau  de 
ramener  G  sur  son  siège,  et  c'est  cette  sensibilité  même  qui  permet 
de  faire  le  réglage  de  manière  à  éviter  les  chocs. 

«  Nous  avons  donc  actuellement,  dans  le  tuyau  évacuateur  0»une 
masse  liquide  d'un  volume  égal  à  celui  du  tuyau,  masse  animée 
d'une  vitesse  fonction  de  la  hauteur  de  chute  et  aussi  de  la  durée 


nombreux  mémoires,  M.  de  Galigny  a  indiqué  les  principes  de  plu- 
sieurs  de  ces  machines,  nouvelles  et  fort  simples,  et  ot  le  fonction- 
Dément  du  système,  dépeadaut  d'interruptions  régulières  d'écou- 
lement d'eau,  est  assuré  aulomatiquemeot  par  l'application  judicieuse 
de  cet  effet  de  succion.  Nous  reviendrons  à  un  autre  moment  sur 
quelques  applications  que  nous  en  avons  faites  aux  travaux  publics. 

ce  Ou  conçoit  toutefois  que,  si  Ton  a  de  grands  orifices  à  fermer 
alternativement,  la  disposition  que  nous  avons  appliquée  pourrait 
avoir  des  inconvénients  au  point  de  vue  de  l'herméticité  de  la  fer- 
meture, surtout  si  la  hauteur  de  l'eau,  au-dessus  de  G,  devenait  consi- 
dérable; car,  au  moment  de  l'interruption  de  l'écoulement,  la  soupape 
pourrait  se  gondoler  sous  la  pression  de  l'eau. 

«  M.  de  Galigny  a  indiqué  un  autre  dispositif  dont  nous  donnons  ici 
le  croquis,  fig.  2  et  3,  et  qui  remédie  aux  défauts  que  nous  signalons. 
Le  clapet  de  fermeture  est  une  soupape  annulaire  analogue  à  celle  des 
machines  de  Cornouailles  et  dont  le  jeu  se  comprend  à  l'inspection 
seule  de  la  figure  qui  la  représente.  Le  contre-poids  peut  être  noyé  si 
l'on  dispose  d'un  espace  assez  considérable. 
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de  récoulement  de  Teau  motrice,  quand  rinterruption  se  produit 
avant  que  Teau  ait  acquis  toute  la  vitesse  que  peut  lui  communi- 
quer la  hauteur  de  chute.  Cette  sorte  de  piston  liquide  tend  à  con- 
tinuer son  mouvement  en  vertu  de  la  vitesse  acquise  et  à  faire  le 
vide  derrière  lui  à  la  manière  d'un  piston  rigide.  C'est  cette  pro- 
priété du  vide  effectif  produit  dans  son  appareil,  qui  est  utilisée 
par  M.  Leblanc  pour  faire  monter  l'eau  à  épuiser  depuis  le  puisard 
jusqu'au  point  où  elle  rencontre  l'eau  motrice  et  est  entraînée  à  la 
suite  de  cette  dernière.  Nous  indiquerons  plus  loin  les  inconvénients 
de  cette  disposition. 

«  Dans  le  dispositif  actuel,  le  vide  qui  tend  à  se  produire  con- 
tinue à  augmenter  la  force  qui  maintient  G  sur  son  siège,  mais,  en 
même  temps,  la  soupape  P  est  soulevée  et  l'eau  à  épuiser  entre 
d^elle-méme  dans  Y  et  passe  immédiatement  dans  le  tuyau  0.  La 
masse  de  cette  eau,  qui  sera  ainsi  entraînée,  dépend  de  la  quantité 
de  travail  mécanique  susceptible  d'être  fournie  par  l'eau  en  mou- 
vement dans  0,  de  la  différence  de  niveau  de  l'eau  à  l'intérieur  et 
à  l'extérieur  du  batardeau,  du  diamètre  du  tuyau  évacuateur  et, 
par  suite,  des  frottements  qui  s'y  produisent.  On  voit,  d'après  cela, 
qu'au  bout  d'un  certain  temps,  d'ailleurs  très  court,  cette  quantité 
de  travail  sera  dépensée,  tant  pour  vaincre  les  résistances  passives 
dans  le  tuyau  que  pour  faire  monter  une  certaine  quantité  de  l'eau 
à  épuiser  en  dehors  du  batardeau  qui  la  contient. 

<i  Ce  mouvement  d'entraînement  mécanique  de  l'eau  peut,  jus- 
qu'à un  certain  point,  dans  cette  période  de  la  marche,  se  compa- 
rer, pour  le  cas  qui  nous  occupe,  à  celui  de  l'eau  oscillant  dans  les 
deux  branches  verticales  d'un  syphon  quand,  par  suite  d'une  cause 
quelconque,  l'eau  contenue  dans  la  branche  intermédiaire  a  reçu 
un  mouvement  dans  un  sens  déterminé.  Nous  indiquons  ici  ce  rap- 
prochement parce  qu'il  permet  de  justifier  certaines  dispositions 
que  suggère  l'expérience.  Quand  une  première  oscillation  sera  ar- 
rivée à  son  point  d'élévation  maximum,  il  tendra  à  se  produire 
une  oscillation  correspondante  en  sens  inverse.  L'eau  contenue  dans 
le  tuyau  évacuateur,  prenant  un  mouvement  en  sens  contraire, 
commencera  par  fermer  la  soupape  F;  en  même  temps,  elle  agira 
sur  la  face  inférieure  de  la  soupape  G  pour  tendre  à  lui  imprimer 
un  déplacement  de  bas  en  haut  Cet  effet  sera  aidé  et  accompagné 
par  l'effort  produit  par  le  contre-poids  H  :  la  soupape  G  se  soulè- 
vera, l'écoulement  de  l'eau  motrice  recommencera  comme  précé- 
demment et  la  môme  série  de  phénomènes  se  reproduira  indéfini- 
ment, tant  que  l'eau  motrice  arrivera  en  assez  grande  quantité  pour 
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luaintenir  à  pen  près  constant  le  niveau  dans  B.  Nous  disons  à  peu 
})rès  ;  car  nous  avons  eu  l'occasion  d'observer  que  des  variations 
dans  ce  niveau  n'empêchent  pas  la  continuation  du  mouvement  au- 
tomatique^  quand  elles  ne  se  produisent  pas  dans  des  limites  trop 
étendues  en  dessus  et  en  dessous  du  niveau  constant  de  B.  Disons 
également  que  la  course  de  la  soupape  est  très  courte.  Dans  les  ex- 
périences que  nous  avons  faites  et  dont  nous  parlerons  plus  loin, 
elle  a  varié  entre  0»*,004  et  0»,006. 

«  Comme  on  le  voit  d'après  ce  qui  précède,  il  suffit  d'une  simple 
mise  en  marche  pour  que  l'appareil  continue  ensuite  à  fonctionner 
de  lui-même  sans  l'intervention  d'aucune  personne.  Nous  devons 
ajouter  que,  le  plus  souvent,  la  mise  en  marche  n'est  pas  même 
nécessaire.  Dans  la  série  d'expériences  que  nous  avons  faites,  nous 
avons  vu  généralement  le  mouvement  se  produire  de  lui-même 
quand,  le  tuyau  évacuateur  étant  rempli,  le  contre-poids  S  avait  au 
préalable  été  déterminé  de  manière  à  être  très  peu  inférieur  à  l'ef- 
fort qui  se  produit  sur  la  face  supérieure  de  la  soupape  G.  Celle-ci 
éprouve  comme  une  série  de  tressaillements  après  lesquels  le  mou- 
vement s'établit  franchement.  Cet  effet  se  manifestait  d'une  manière 
bien  marquée  quand,  le  tuyau  0  étant  plein,  on  remplissait  la 
caisse  AB  d'eau  motrice  jusqu'en  B,  niveau  du  trop-plein. 

«  Des  considérations  qui  conduisent  au  principe  même  de  la  ma- 
chine, il  résulte  à  priori  qu'il  faut  pour  le  rendement  maximum 
que  la  longueur  de  la  colonne  liquide  motrice,  et  par  suite  celle  du 
tube  évacuateur  où  elle  se  trouve,  soit  assez  grande.  C'est  ce  que 
conGrme  l'expérience.  Pour  bien  s'en  rendre  compte,  il  faut  se  rap- 
peler d'abord  qu'il  résulte  des  études  de  M.  de  Caligny,  sur  les 
oscillations  dans  les  tuyaux,  un  principe  essentiel  pour  ce  dont  il 
s'agit.  En  effet,  ce  savant  a  établi  d'une  manière  bien  nette,  aussi 
bien  dans  son  Mémoire  sur  ce  sujet  (Journal  de  Liouville,  t.  III)  que 
dans  ses  applications  ultérieures,  qu'il  y  a  toujours  avantage  (c'est- 
à-dire  dans  des  limites  très  étendues,  pourvu  qu'elles  ne  conduisent 
pas  à  des  vitesses  trop  petites),  à  augmenter  la  longueur  de  la 
branche  intermédiaire  qui  réunit  les  deux  tuyaux  où  l'eau  oscille. 
La  diminution  des  carrés  des  vitesses  compense  sensiblement  l'aug- 
mentation de  longueur.  Si  donc  les  résistances  passives  sont  pro- 
portionnelles à  ces  carrés,  les  résistances  locales,  telles  que  celles 
des  coudes,  sont  diminuées.  Mais  les  résistances  supposées  par 
Prony,  proportionnelles  aux  simples  vitesses,  changent  l'état  de  la 
question  quand  les  vitesses  deviennent  trop  petites,  et  c'est  ce  qui 
arrive  quand  les  diamètres  sont  trop  petits.  M.  de  Caligny  a  indiqué 
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(dans  les  Comptes  rendus  de  TAcadémie  des  sciences,  i«'  mai  1876) 
les  principes  an  moyen  desquels  on  peut  calculer  la  longueur  qui 
conduit  au  maximum  de  rendement  pour  des  conditions  données, 
ainsi  que  le  débit  le  plus  convenable  pour  une  cbute  d*eau  et  des 
diamètres  déterminés.  Il  résulte  de  son  étude  que  ces  éléments  dé- 
pendent du  travail  perdu  pour  faire  fonctionner  les  soupapes  à 
chaque  changement  de  période. 

«  Expériences.  —  Les  premières  expériences  que  nous  ayons 
faites  remontent  à  Tannée  4876.  Elles  avaient  eu  lieu  à  propos  des 
fondations  d'un  pont  sur  la  Mayenne,  dans  un  bief  oh  nous  avions 
à  notre  disposition  de  Tean  roulant  à  2  mètres  environ  en  contre- 
haut  de  celle  qu'il  s'agissait  d'épuiser.  L'appareil  très  imparfait  que 
nous  essayâmes  nous  donna  des  résultats  satisfaisants  au  point 
de  vue  de  Teffet  produit;  mais  sa  marche  n'était  ni  régulière  ni 
automotrice. 

«  Depuis  nous  les  avons  reprises  avec  le  dispositif  actuel  en  utili- 
sant l'effet  de  succion  que  nous  a  indiqué  M.  de  Galigny  et  en  plon- 
geant, suivant  son  conseil,  l'appareil  de  distribution  dans  l'eau  à 
épuiser.  Nous  avons  opéré  dans  des  conditions  assez  variées,  mais 
surtout  avec  des  tuyaux  évacuateurs  de  0",04  et  0*,07  de  diamètre. 
(C'étaient  les  seuls  que  nous  eussions  à  notre  disposition.)  Nous 
parlerons  plus  spécialement  des  dernières  expénences  faites  avec 
des  tuyaux  de  0",07. 

«  Nous  ferons  remarquer  au  préalable  que  celles-ci,  quoiqu'exé- 
cutées  dans  des  conditions  relativement  assez  bonnes,  sont  encore 
loin  de  donner  les  meilleurs  résultats  qu'on  puisse  attendre^  à  cause 
de  la  section  encore  assez  faible  des  tuyaux.  On  conçoit,  en  effets 
qu'en  augmentant  les  diamètres,  on  diminuera  les  résistances  dues 
aux  frottements,  et  que,  par  conséquent,  la  quantité  de  travail 
moteur  utilisé  augmentera.  Les  résultats  qu'on  va  donner  doivent 
donc  être  considérés  plutôt  comme  un  minimum  du  rendement  sur 
lequel  on  devra  compter,  que  comme  l'expression  définitive  de  ce 
rendement  quand  on  opère  sur  des  masses  d'eau  plus  considé- 
rables et  avec  une  machine  comportant  des  tuyaux  de  plus  grand 
diamètre. 

«  Nous  espérons  pouvoir  justifier  pleinement  cette  assertion  par 
les  expériences  dont  nous  allons  bientôt  nous  occuper  sur  des 
tuyaux  de  C^jlS  de  diamètre. 

a  Celles  que  nous  avons  exécutées  ont  été  faites  à  l'établissement 
des  eaux  de  Laval.  La  boite  prismatique  A  avait  pour  section  un 
carré  de  O^fib  de  côté  à  Tintérieur.  L'appareil  de  distribution 
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s^emboitait  à  sa  partie  inférieure,  comme  Tindique,  planche  Vil,  le 
dessin  de  la  figure  i,  et  le  joint  était  soigneusement  garni  pour 
empêcher  toute  fuite.  La  section  intérieure  avait  0"^,20  de  côté  ;  elle 
était  également  carrée.  La  soupape  G  avait  un  diamètre  de  0"^,14. 
La  section  d'écoulement  des  orifices  G  et  E  avait  0^^,08  de  dia- 
mètre; celle  des  ajutages  0»,10.  La  soupape  F  était  formée  d'une 
plaque  de  cuir  fort,  rendu  solidaire  avec  une  plaque  de  tôle  qui  lui 
donnait  de  la  rigidité  et  lui  permettait  de  mieux  s'appliquer  sur  le 
pourtour  de  l'orifice  à  fermer. 

«  La  diff'érence  de  niveau  entre  l'eau  à  épuiser  et  le  point  de  dé* 
versenvent  de  l'eau  motrice  mélangée  à  l'eau  épuisée  entraînée  a 
varié  entre  0™,40  et  1*^,20.  La  hauteur  de  chute  de  l'eau  motrice, 
c'est-à-dire  la  différence  entre  le  niveau  B,  et  le  point  de  déverse- 
ment de  0  a  varié  de  0"»50  à  1",50.  Nous  avons  fait  plus  spéciale- 
ment un  grand  nombre  d'expériences  avec  une  hauteur  d'épuise- 
ment de  O^B^GO  et  une  hauteur  de  chute  de  0™,70  à  0^,85.  Nous 
avons  obtenu  dans  ces  conditions  une  série  de  résultats  très  concor- 
dants entre  eux  et  qui  nous  montrent  le  rendement  variant  entre 
0,70  et  0,80,  soit  en  moyenne  0,75. 

ce  Avec  une  chute  motrice  de  0^,70  et  une  hauteur  d'épuisement 
de  0™,60  nous  avions  en  moyenne  trente  battements  par  minute, 
c'est-A-dire  trente  ouvertures  et  autant  de  fermetures  de  la  sou- 
pape G  ;  de  telle  sorte  que,  dans  ce  cas,  le  nombre  de  battements 
indiquait  d'une  manière  sensiblement  exacte  la  quotité  du  temps 
employé  pour  épuiser  un  volume  d'eau  déterminé. 

«  Avec  une  longueur  de  tuyau  évacuateur  de  8"*, 50  qui  corres- 
pondait à  peu  près  au  maximum  d'effet  utile,  nous  épuisions  en 
moyenne  42  litres  par  minute,  soit  2°*^,520  à  l'heure.  Nous  avons 
plus  spécialement  étudié  la  machine  avec  les  dimensions  et  dans  les 
conditions  que  nous  venons  d'indiquer,  parce  qu'elles  se  rappro- 
chent sensiblement  de  celles  qui  se  rencontrent  dans  un  cas  pratique 
de  travaux  auquel  nous  voulons  l'appliquer  sous  peu. 

«  Discussion  et  conclusioiis.  —  Pour  les  cas  ci-dessus  indiqués,  la 
machine  proprement  dite,  c'est-à-dire  la  caisse  AB  et  l'appareil 
de  distribution  V,  coûtait  de  22  à  30  francs.  Les  tuyaux  0  étaient 
en  zinc,  les  coudes  en  tôle,  et  d'une  valeur  de  3  francs  le  mètre 
courant.  On  voit  par  là  combien  cette  installation  est  peu 
coûteuse  et  avec  quelle  facilité  le  tout  peut  être  exécuté  par  les 
ouvriers  môme  les  moins  expérimentés.  Le  seul  point  un  peu 
délicat  et  où  sa  construction  demande  un  peu  de  soin,  consiste 
dans  le  rodage  de  la  soupape  G  sur  la  rondelle  H.  Et  encore  cette 
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opération  se  fait-elle  avec  une  très-grande  facilité^  avec  nne  machine 
à  percer  ordinaire,  comme  en  ont  maintenant  les  moindres  forgerons 
de  campagne.  C*est  da  reste  de  cette  manière  que  noos  avons 
obtenu  une  fermeture  hermétique  de  ToriBce  C. 

«  La  machine  peut  donc  s*exécuter  partout  et  pour  ainsi  dire 
sans  frais.  Les  ingénieurs  qui  ont  à  faire  des  travaux  nécessitant 
des  épuisements  ont  généralement  dans  leur  matériel  des  tuyaux 
de  pompe  Letestu  de  différents  diamètres.  Ces  tuyaux,  dont  quel- 
ques-uns sont  flexibles,  se  prêtent  admirablement  à  constituer  les 
évacuateurs,  en  sorte  qu'il  n'y  a  réellement  à  faire  exécuter,  et 
par  suite  à  payer,  que  les  caisses  A  et  V  et  leurs  accessoires.  En 
outre,  comme  il  ne  se  produit  pour  ainsi  dire  pas  de  chocs  dans 
le  fonctionnement,  la  machine  n'est  soumise  à  aucune  autre  cause 
de  détérioration  que  l'usure,  et  toutes  les  pièces  qui  la  composent 
sont  tellement  rudimentaires  qu'elles  peuvent  être  fabriquées  et 
remplacées  partout.  M.  de  Caligny  nous  a  fait  quelques  observa- 
tions relativement  à  la  grandeur  de  la  caisse  Y,  dont  les  dimen- 
sions pourraient  être  réduites  de  manière  à  éviter  une  légère  perte 
de  force  vive.  Nous  lui  avons  représenté  que  ces  dimensions  tenaient 
tant  aux  circonstances  particulières  de  construction  qu'aux  maté- 
riaux mêmes  que  nous  avons  employés,  et  qu'en  outre  les  disposi- 
tions prises  avaient  pour  but  de  rendre  le  transport  de  l'appareil 
plus  facile  en  permettant  de  le  démonter  aisément. 

«  Nous  dirons  maintenant,  en  quelques  mots,  quelles  sont  les 
différences  essentielles  qui  distinguent  cette  machine  de  toutes 
celles  qu'on  a  essayées  jusqu'ici,  en  suivant  le  même  ordre  d'idées. 
Quoique  Montgolfier  ait  indiqué  lui-même  le  principe  d'un  bélier 
aspirateur  devant  servir  aux  épuisements,  il  ne  parait  pas  qu'il  ait 
jamais  réalisé  sa  conception.  Hachette  avait  aussi  décrit,  dans  son 
Cours  de  machineSj  deux  dispositifs  spéciaux  qui  ne  paraissent  pas 
avoir  été  employés  dans  la  pratique. 

«  C'est  à  M.  Leblanc  que  revient  l'honneur  d'avoir,  pour  la 
première  fois,  construit  un  appareil  à  marche  automatique  et  fonc- 
tionnant d'une  manière  régulière.  On  trouvera  dans  les  Annales 
des  ponts  et  chaussées  (1858,  1"  semestre,  p.  75)  la  description 
complète  de  l'appareil  qu'il  a  employé,  ainsi  que  le  résumé  des 
résultats  qu'il  a  obtenus.  Les  galeries  de  l'École  des  ponts  et 
chaussées  renferment  également  un  modèle  à  petite  échelle  du 
bélier,  tel  qu'il  a  fonctionné  dans  la  pratique. 

ce  Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  le  détail  de  cette  machine  ; 
nous  ferons  seulement  remarquer  : 
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M  1<^  Qu'elle  nécessite  remploi  d'une  cloche  à  air  qui  n'existe  pas 
dans  notre  appareil  ; 

«  2<*  Que  la  colonne  liquide  motrice  se  trouve  séparée  de  la 
colonne  aspirée,  et  qoe,  de  Taveu  même  de  l'inventeur,  ces  deux 
colonnes,  en  se  rencontrant^  donnent  naissance  à  une  série  de 
chocs  avant  que  i'eau  à  épaiser  soit  mélangée  à  l'eau  motrice  et 
entraînée  par  elle  ; 

a  Z^  Que  c'est  le  vide  produit  à  l'arriére  de  la  colonne  liquide 
motrice,  quand  la  soupape  d'admission  est  fermée,  qui  donne 
naissance  au  mouvement  ascensionnel  de  l'eau  à  épuiser  :  d'où  ré- 
sulte immédiatement  cette  conséquence,  que  ce  bélier  ne  pourrait 
épuiser  l'eau  à  une  profondeur  supérieure  à  la  hauteur  d'une 
colonne  d'eau  faisant  équilibre  à  la  pression  atmosphérique  ; 

u  4^  Que  l'installation  du  bélier  de  M.  Leblanc  exige  une  place 
assez  grande,  que  la  dépense  est  assez  considérable,  eu  égard  à  la 
nécessité  d'avoir  une  cloche  à  air,  des  joints  hermétiques,  et 
qu'en  raison  de  la  multiplicité  de  ses  organes  le  transport  de  cet 
appareil  devient  compliqué  et  dispendieux,  à  cause  du  volume  et 
do  poids  des  pièces,  du  démontage  et  du  remontage,  qui  exigent 
de  grands  soins. 

«  Dans  le  Mémoire  précité,  on  ne  donne  pas  de  résultats  de 
mesures  de  rendements.  On  constate  seulement  qu'avec  un  modèle 
an  dixième  le  rendement  était  de  33  p.  100. 

(c  Les  quelques  remarques  que  nous  venons  de  faire  montrent 
bien,  à  priori^  que  le  rendement  ne  saurait  être  bien  consi- 
dérable. 

•  Tout  choc  est  une  perte  de  force  vive  et,  par  suite,  de  travail 
disponible.  Or,  il  y  a  choc  à  la  soupape  d'arrivée  de  l'eau,  choc  à 
la  soupape  d'arrêt^  choc  de  la  colonne  motrice  avec  la  colonne 
aspirée. 

u  Une  autre  cause  de  perte  de  rendement  se  trouve  dans  la  dis- 
position même  de  l'appareil.  Le  tuyau  qui  amène  l'eau  à  épuiser 
contient,  à  chaque  période  de  marche,  un  certain  volume  de  cette 
eau  :  il  faut  donc  à  chaque  fois  dépenser  une  certaine  quantité  de 
travail  pour  mettre  en  mouvement  la  colonne  liquide  que  contient 
ce  tuyau.  Enfin  le  rendement  doit  encore  se  trouver  diminué  en 
raison  de  la  trop  faible  longueur  des  tuyaux  qui  contiennent  l'eau 
motrice  en  mouvement. 

tt  Dans  la  petite  machine  que  nous  venons  de  décrire,  la  plupart 
des  inconvénients  que  nous  signalons  ont  disparu.  Tous  les  organes 
sont  réduits  au  dernier  degré  de  simplicité  :  nous  n'avons  plus  de 
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cloche  à  air.  L^appareil  de  distribution  V  plongeant  directement 
dans  le  liquide  à  épuiser,  cette  dernière  y  entre  sans  choc.  La 
colonne  liquide  ne  se  trouvant  plus  divisée,  le  réservoir  d'air 
devient  inutile,  puisqu'on  n*a  plus  de  précautions  à  prendre  contre 
les  effets  de  l'inertie  d'une  colonne  liquide,  comme  dans  le  bélier 
de  M.  Leblanc.  L'eau  à  épuiser  pénètre  ici  immédiatement  dans  le 
système,  où  elle  n'a  qu'à  suivre  l'eau  en  mouvement.  C'est  one 
simple  veine  liquide,  et  non  une  colonne  proprement  dite  qui 
entre.  En  outre,  point  essentiel,  l'épuisement  peut  se  faire  à  toute 
profondeur  et  quelle  que  soit  la  hauteur  de  chute  de  Teau  motrice. 
Ce  n'est  plus  ici  la  pression  atmosphérique  seule  qui  fait  pénétrer 
l'eau  à  épuiser  dans  l'appareil.  Dans  le  Bulletin  cité  plus  haut  de 
la  Société  philomathique^  M.  de  Caligny  s'exprimait  ainsi  :  a  Si  une 
colonne  liquide  est  en  mouvement  de  bas  en  haut,  quelle  que  soit 
la  hauteur  de  cette  colonne,  quand  on  fermera  un  robinet 
à  l'extrémité  inférieure,  il  en  résultera  une  succion,  et,  si  une 
soupape  s'ouvre  à  cette  extrémité  dans  l'eau  d'un  puits,  une  cer> 
taine  quantité  de  cette  eau  sera  épuisée,  quelle  que  puisse  être  sa 
profondeur,  pourvu  que  cette  extrémité  plonge  dans  l'eau  con- 
venablement (1).  » 

«  C'est  le  principe  que  nous  appliquons  ici. 

Remarquons  que  notre  machine  tient  peu  de  place,  qu'elle  se 
monte  et  se  démonte  avec  la  plus  grande  facilité  et  sans  exiger  de 
précautions  bien  grandes  pour  les  joints,  enfin  que  son  rendement 
est  très-considérable  et  comparable  à  celui  des  meilleures  machines 
hydrauliques. 

«  Il  faut  observer  que  la  machine  fonctionne  également  bien 
quand  l'extrémité  du  tube  évacuateur  0  ne  plonge  plus  dans  l'eau, 
mais  débouche  purement  et  simplement  dans  l'air.  Il  suffit 
alors  de  lui  donner  l'une  des  deux  formes  indiquées  en  pointillé, 
planche  VU,  figure  1.  Nous  avons  fait  une  série  d'expériences  dans 


(1)  «  Nous  ne  voulons  pas  nous  étendre  trop  longuement  ici  sur  lea 
différences  bien  tranchées  qui  existent  entre  notre  machine  et  celle  de 
M.  Leblanc  :  M.  de  Caligny  a  bien  voulu  entretenir  TAcadémie  des 
sciences  de  nos  recherches  au  point  de  vue  de  Tapplication  pratique 
des  principes  énoncés  par  lui,  et  des  expériences  auxquelles  elles  nous 
ont  conduit.  On  trouvera  dans  les  Comptes  rendus  de  TAcadémie 
(séance  du  7  janvier  1878),  une  assez  longue  note  de  ce  savant,  où  il 
fait  l'historique  de  la  question  au  point  de  vue  de  ses  recherches 
propres. 
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ces  conditions,  et  nous  avons  trouvé  que  le  rendement  n'était  pas 
sensiblement  changé. 

«  Ainsi  qu'a  résulte  de  Texposition  qui  précède,  la  machine  que 
nous  venons  de  décrire  pourra  être  employée  avec  utilité  (et  avan- 
tage au  point  de  vue  de  la  dépense)  toutes  les  fois  qu'on  se  trouvera 
dans  les  conditions  indiquées  au  commencement  de  cette  note, 
c'est-à-dire  quand  on  aura  de  Teau  en  q  uantité  sufQsante  avec  une 
certaine  hauteur  de  chute,  et  sa  propriété  caractéristique  consiste 
en  ce  qu'elle  peut  tirer  de  l'eau  d'une  profondeur  quelconque,  quelle 
que  soit  la  hauteur  de  chute.  Nous  avons  dit  plus  haut  qu'avec 
Ù^j^O  seulement  de  chute  nous  avions  eu  une  marche  parfaitement 
régulière.  En  étudiant  cet  appareil,  nous  avions  surtout  en  vue  de 
l'appliquer  aux  épuisements  que  demandent  les  fondations  de 
certains  ouvrages  d'art,  les  réparations  à  faire  aux  risbermes  sous 
la  chute  des  barrages,  aux  radiers  des  écluses,  aux  crapaudines  des 
portes.  Sous  une  forme  éminemment  portative,  elle  pourra  se 
prêter  à  toute  espèce  d'épuisements  dans  les  villes  pourvues  de 
distributions  d'eau.  Elle  marche  encore  avec  la  plus  grande  régu- 
larité quand  on  lui  fait  aspirer  de  l'air  au  lieu  d'eau.  En  la  rendant 
portative,  elle  pourrait  donc  servir  à  retirer  l'air  vicié  de  certains 
endroits,  notamment  à  enlever  les  gaz  délétères  des  puits  et  fosses 
d'aisance. 

«  En  résumé,  cette  machine  est  peu  coûteuse,  peu  encombrante, 
se  monte  et  se  démonte  sans  difQcuité  ;  elle  a  l'avantage  de  pouvoir 
s'exécuter  partout,  de  se  transporter  facilement,  d'être  automotrice 
et  surtout  de  pouvoir  tirer  l'eau  d'une  profondeur  quelconque,  ce 
que  ne  faisaient  pas  les  béliers  aspirateurs  connus  jusqu'ici. 

«  Laval,  le  12  mars  1878. 


NOTE  SUPPLÉMENTAIRE 

«  Depuis  que  la  notice  précédente  a  été  écrite,  nous  avons  eu 
l'occasion  d'appliquer,  sur  une  plus  grande  échelle,  les  principes 
que  nous  venons  d'indiquer  et  l'appareil  que  nous  avons  décrit.  Il 
s'agissait  de  remplacer  pendant  les  chômages  de  1878  (août-sep- 
tembre) les  quatre  vantaux  de  l'écluse  de  Bootz. 

«  Pour  une  écluse  ordinaire  de  la  Mayenne,  et  quand  le  débit  de 
la  rivière  a  sufQsamment  baissé  par  suite  des  chaleurs  de  l'été, 
cette  opération  ne  présente  aucune  difQcuité.  Au  moyen  du  pertuis 
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da  barrage  immédiatement  inférieur,  on  vide  le  bief  aval  et  on 
l'entretient  dans  cette  situation,  tandis  qu*nn  bâtardeaa  en  poutrelles 
établi  à  la  tète  amont  empêche  les  eaux  du  bief  supérieur  de  rentrer 
dans  le  sas. 

a  Mais  à  Bootz,  nous  nous  trouvions  dans  des  conditions  toutes 
particulières.  Le  bief  aval  fournit  la  force  motrice  nécessaire  au 
fonctionnement  des  turbines  qui  alimentent  la  distribution  d'eau 
de  Laval  :  c'est  également  dans  ce  bief  que  s'effectue  la  prise  des 
eaux.  On  conçoit  tout  l'intérêt  que  la  ville  avait  à  ne  pas  manquer 
d'eau  pendant  Tété;  et  par  suite  Timpossibilité  où  nous  nous 
trouvions  de  vider  cette  portion  de  rivière  qui  lui  est  utile  à  tant 
de  titres. 

«  Notre  machine  nous  a  permis,  moyennant  une  dépense  d'environ 
40  francs,  de  résoudre  le  problème  sans  recourir  aux  épuisements 
à  bras  d'hommes  qui  nous  auraient  coûté  extrêmement  cher.  Ce 
que  nous  avons  appelé  la  caisse  A  était  un  tuyau  en  tôle  galvanisée 
de  0"^,36  de  diamètre,  se  terminant  à  0°^^20  environ  en  dessous  de 
l'étiage  amont.  Il  était  surmonté  d'un  cylindre  de  même  matière, 
de  0°',56  de  diamètre,  raccordé  avec  le  premier  et  de  hauteur  telle 
que  l'eau  d'amont,  dans  ses  variations  accidentelles,  ne  pût  jamais 
en  surmonter  les  bords.   Eniln,  un  tuyau  de  tôle  galvanisée  de 
0^,20    de  diamètre,   passant   au   travers  du   bâtardeau   amont, 
amenait  les  eaux  motrices  (celles  du  bief  amont)  à  la  hauteur  du 
raccordement  des  deux  tuyaux  cylindriques  dont  nous  venons  de 
parler.  L'appareil  de  distribution  qui  faisait  corps  avec  le  tuyau  A 
avait  0"^,30  de  hauteur.   L'orifice  C  avait  0°^,18  de  diamètre  à  la 
section  contractée  et  0"^,21  à  l'évasement.  L'orifice  Ë,  ménagé  à  la 
partie  inférieure  horizontale,  avait  les  mêmes  dimensions.    Les 
tuyaux  évacuateurs  étaient  tout  simplement  des  tuyaux  de  pompe 
Letestu  de  0"*,15  de  diamètre,  les  uns  en  cuir,  les  autres  en  tôle. 
Nous  n'étions  évidemment   pas  dans   les   meilleures  conditions 
possibles;  car  les  tuyaux  de  cuir  présentant,  comme  on  le  sait,  une 
série  d'étranglements  et  de  renflements,  absorbaient  tout  naturelle- 
ment une  certaine  portion  de  la  force  vive  et,  par  suite,  du  tra- 
vail  disponible.   Gomme   nous  n'avions  rien  autre  sous  la  main, 
nous  avions  dû  nous  en  contenter,   malgré  les  inconvénients  que 
nous  leur  reconnaissions  à  l'avance.   Ces  tuyaux  traversaient  le 
bâtardeau  aval  et  se  retournaient  verticalement,  de  manière  à 
présenter  la  forme  indiquée  en  pointillé  sur  la  pi.  VU,  Og.  1 .  Quoi 
qu'il  en  soit,  notre  machine,  mise  en  marche  inmiédiatement  après 
l'établissement  des  bâtardeaux,  a  fonctionné  nuit  et  jour  pendant 
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on  mois,  sans  sarveillance  et  sans  interruption.  Elle  a  yidé  le  sas, 
qai  était  complètement  plein  au  début  et  Ta  maintenu  à  sec. 
Quand  il  ne  contenait  plus  d'eau  à  épuiser,  elle  aspirait  de  Tair  ; 
mais  son  fonctionnement  continuait  à  être  régulier  et  non  inter- 
rompu. Elle  donnait  de  15  à  18  battements  par  minute.  La  hauteur 
de  la  chute  motrice  a  varié  de  0",75  à  0",90.  C'est  pendant  la 
période  de  vidange  du  sas  que  nous  avons  pu  constater  approxi- 
mativement la  quantité  d'eau  qu'elle  épuisait.  Noos  l'avons  déduite 
de  mesures  directes  faites  sur  l'abaissement  du  niveau  dans  l'en- 
ceinte formée  par  les  bajoyers  et  les  bâtardeaux.  Elle  a  varié  de  8 
à  10  mètres  à  l'heure.  Dans  ce  chiffre,  nous  n'avons  pu  tenir  compte 
des  rentrées  d'eau  par  les  joints  imparfaits  des  poutrelles;  aussi 
croyons-nous  qu'il  faut  le  regarder  comme  un  minimum  extrême 
et  estimer  beaucoup  plus  haut  le  volume  que  fournirait  l'appareil 
dans  une  enceinte  complètement  étanche.  On  comprendra  aisé- 
ment que,  dans  les  circonstances  où  nous  nous  trouvions,  nous 
n'ayons  pu  faire  d'expériences  sur  le  rendement  ;  nous  espérons 
y  revenir  plus  tard.  Aujourd'hui  nous  nous  bornerons  à  constater 
que  nos  assertions  antérieures  sur  la  régularité  de  fonctionnement 
sont  pleinement  justiGées.  Il  en  est  de  même  pour  ce  que  nous 
avions  dit  sur  l'économie  que  procure  l'emploi  du  système  et  sur 
ses  propriétés  automotrices.  M.  l'ingénieur  en  chef  Batereau, 
chargé  du  service  de  la  navigation  de  la  Mayenne^  a  constaté,  de 
visu,  avec  nous  tout  ce  que  nous  venons  de  rapporter,  et  c'est  sur 
son  conseil  que  nous  avons  rédigé  cette  note  supplémentaire. 

«  Ajoutons  enCn  que,  dans  ia  même  campagne,  nous  avons 
appliqué  le  môme  appareil  à  l'écluse  de  Boisseau,  sur  la  Mayenne, 
et  que  les  résultats  ont  été  aussi  satisfaisants. 

«  Laval,  le  29  mars  1879.  • 


Je  vais  reproduire  un  Mémoire,  cité  par  M.  Chemin,  que 
j'ai  publié  en  1866  dans  le  Journal  de  Mathématiques  de 
M.  Liouville.  Quelle  que  puisse  être  Futilité  pratique  de  la 
disposition  qui  y  est  décrite,  je  crois  intéressant  d'en  conser- 
ver la  trace,  quoique  Tappareil,  sous  la  forme  exécutée  par 
M.  Chemin,  soit  plus  simple.  Mais  il  y  a  des  circonstances  où 
il  pourrait  être  difficile  de  disposer  sur  une  assez  grande 
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hauteur  un  réservoir  ayant  une  section  suffisante  pour  que 
la  fermeture  alternative  de  la  soupape  dlntroduction  de  l'eau 
motrice  n'occasionnât  point  un  coup  de  bélier  sensible.  Il  ne 
parait  donc  pas  sans  utilité  de  montrer  comment  on  peut 
tourner  la  difficulté  en  combinant  le  jeu  de  deux  colonnes 
liquides  avec  un  réservoir  d'air  alternativement  comprimé. 

Ce  Mémoire  peut,  aussi,  être  considéré  comme  une  sorte 
de  pièce  justificative,  renfermant  d'une  manière  bien  nette 
un  principe  précité  pour  l'épuisement  de  l'eau  à  toutes  les 
profondeurs. 

Je  crois  intéressant,  pour  compléter  d'ailleurs  les  idées 
sur  un  sujet  aussi  nouveau,  de  reproduire  ce  Mémoire,  tout 
en  recommandant  plus  spécialement,  en  général,  la  forme 
étudiée  par  M.  Chemin.  Il  sera  utile  d'évaser  l'extrémité  par 
où  sort  l'eau  élevée  en  ayant  égard  à  ce  que  j'ai  expliqué 
dans  cet  ouvrage  sur  la  manière  d'élargir  les  bouches  de 
sortie,  ce  qui  peut  se  faire  encore  plus  graduellement  que 
pour  le  mouvement  permanent  de  l'eau,  quand  il  s'agit  des 
mouvements  oscillatoires  ou  alternatifs.  Cette  recommanda- 
tion a  peu  d'importance  quand  la  longueur  du  tuyau  dépasse 
certaines  limites  par  rapport  à  son  diamètre.  Je  reviendrai 
plus  loin  sur  quelques  phénomènes  nouveaux,  notamment 
sur  l'espèce  curieuse  de  trépidation  qui  permet  de  faire  en 
sorte  que  certains  appareils  se  mettent  d'eux-mêmes  en  train. 

En  reproduisant  le  plus  textuellement  possible  le  Mémoire 
qui  suit,  j'ai  mis,  sous  forme  de  notes,  quelques  détails 
secondaires,  afin  qu'on  ne  les  confonde  pas  avec  l'exposé  des 
principes  qui  en  sont  le  point  essentiel.  Ainsi,  il  y  a  plusieurs 
manières  d'obtenir  une  marche  automatique,  et  celle  que 
j'avais  indiquée  dans  ce  Mémoire  déjà  ancien,  ne  parait 
pas  être  la  plus  simple  possible,  comme  on  le  verra  dans  la 
suite  de  cet  ouvrage,  pour  des  appareils  analogues.  Aussi 
dans  la  figure  que  j'y  joins  aujourd'hui,  je  ne  représente  que 
la  disposition  générale  sans  indiquer  encore  les  moyens  à 
employer  pour  faire  fonctionner  les  divers  orifices. 
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Principes  d'une  nouvelle  machine  pour  les  épui* 
sements  destinée  à  utiliser  les  grandes  chutes 
d'eau  et  à  tirer  l'eau  des  puits  très-profonds  (1). 

Considérations  diverses  sur  les  grandes  colonnes  liquides  aspi- 
rantesj  et  sur  les  effets  de  la  chaleur  dans  les  colonnes  d'air 
comprimé. 

L'appareil  dont  il  s'agit  a  été  étudié  relativement  à  un 
problème  proposé  à  Toccasion  d'un  grand  pluviomètre  qui  avait 
été  projeté  pour  TObservatoire  de  Paris,  et  aurait  pu  servir 
à  élever  de  l'eau  au  moyen  d'une  grande  chute  pour  faire 
des  arrosages.  Je  suppose  qu'un  tuyau  de  conduite,  qui  aurait 
pu  être,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  un  tuyau  de  gouttière, 
descende  d'un  réservoir  contenant  de  l'eau  à  une  hauteur 
considérable  par  rapport  à  celle  à  laquelle  on  veut  élever  de 
Teau  d'un  niveau  inférieur,  à  celui  par  exemple  d'un  jardin 
qu'on  voudrait  arroser.  On  pourrait  en  général  produire 
l'effet  voulu  au  moyen  d'une  machine  à  colonne  d'eau  faisant 
marcher  une  pompe. 

Je  me  propose,  sans  employer  au  besoin  une  plus  grande 
longueur  de  tuyau,  de  produire  un  effet  semblable  sans 
piston  ni  pompe,  et  sans  changement  brusque  de  vitesse, 
dans  des  circonstances  où  le  bélier  aspirateur  de  Montgolfier 
ne  semble  pas  pouvoir  être  appliqué  avec  avantage  par  des 
raisons  que  j'expliquerai  plus  loin.  On  sait  d'ailleurs  combien 
les  hydrauliciens  désirent  éviter  l'emploi  des  pompes. 

Le  tuyau  ABC  descendant  du  bief  supérieur,  planche  YII, 
figure  4,  serait  toujours  plein  d'eau  et  ouvert  par  le  sommet. 
S'il  est  mis  en  communication  à  sa  partie  inférieure  avec  une 
capacité  G  contenant  de  l'air,  et  dans  laquelle  il  entre  par- 

(i)  Cet  appareil  a  été  présenté  à  l'Institut  le  12  octobre  1857. 
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dessous  en  se  recourbant  verticalement,  on  conçoit  qu'en 
supposant  même  qu'on  négligeât  la  vitesse  acquise  dans  ce 
tuyau  pendant  la  compression  de  cet  air,  ce  dernier  serait 
bientôt  soumis  à  une  pression  plus  grande  que  celle  qui 
serait  due  à  la  pression  hydrostatique  d'une  colonne  d*eau 
dont  la  hauteur  serait  égale  à  celle  d'où  Ton  veut  tirer  de 
Teau  du  niveau  inférieur.  Cette  dernière  est  d'ailleurs  beau- 
coup moindre  dans  une  première  hypothèse  que  la  hauteur  du 
bief  supérieur  au-dessus  du  réservoir  d'air.  Ce  réservoir  d'air 
peut  être  au-dessous  du  niveau  inférieur  d'où  Ton  veut  tirer 
le  liquide,  du  moins  en  général  à  une  assez  petite  hauteur 
au-dessus. 

Si  l'on  interrompt  la  communication  entre  cette  capacité 
remplie  d'air  et  d'eau  qui  est  arrivée  par-dessous,  et  le  tuyau 
descendant  du  bief  supérieur,  pour  l'établir  entre  cette  même 
capacité  et  un  tuyau  de  conduite  EF  rempli  d'eau  comme  le 
premier,  mais  ne  s'élevant  par  son  extrémité  supérieure  tou- 
jours ouverte  que  pour  déboucher  dans  un  réservoir  disposé 
à  la  hauteur  où  l'on  veut,  par  exemple,  faire  des  arrosages, 
l'air  comprimé  agissant  sur  l'eau  de  ce  dernier  tuyau  y 
engendrera  graduellement  de  la  vitesse. 

Or,  si,  quand  cette  vitesse  sera  suffisante  pour  l'objet  qu'on 
se  propose,  les  communications  sont  rétablies  comme  ci- 
dessus,  c'est-à-dire  le  tuyau  d'amont  étant  ouvert  et  le  tuyau 
d'aval  étant  bouché,  l'eau  en  mouvement  dans  ce  dernier 
exercera  une  succion  sur  ses  parois  inférieures.  Mais  si  un 
clapet  disposé  à  cette  extrémité  permet  à  l'eau  d'un  réservoir 
inférieur,  d'où  l'on  veut  la  tirer,  d'entrer  par  un  tube  parti- 
culier L  dans  le  tuyau  d'aval,  elle  sera  aspirée  en  vertu  du 
mouvement  acquis  dans  ce  dernier  tuyau,  jusqu'à  ce  que  la 
vitesse  y  soit  éteinte.  Pendant  que  cet  effet  se  produira, 
l'air  sera  de  nouveau  comprimé  par  la  colonne  d'amont,  et 
l'on  conçoit  que  ces  mêmes  effets  pourront  se  reproduire 
indéfiniment. 
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Pour  mieux  préciser  ma  pensée,  j'ai  d'abord  supposé  une 
très  grande  différence  entre  les  hauteurs  des  colonnes  liquides 
d'amont  et  d'aval.  Mais  il  est  intéressant  de  remarquer 
qu'il  pourrait  ne  pas  en  être  ainsi,  surtout  si  l'on  tenait 
compte  de  la  vitesse  acquise  dans  la  colonne  comprimante 
pendant  ]a  compression  de  l'air,  ce  qu'il  convient  en  général 
de  ne  pas  négliger.  Cependant,  il  était  utile  de  montrer  qu'à 
la  rigueur  on  pourrait  négliger  cet  effet,  par  exemple,  dans 
le  cas  où  l'on  voudrait  établir  un  appareil  de  ce  genre  pour 
tirer  l'eau  d'un  puits  dans  une  ville  dont  les  tuyaux  de  con- 
duite pourraient  avoir  une  charge  d'eau  considérable,  mais 
oii  Ton  craindrait  peut-être,  du  moins  dans  les  premiers 
essais^  qu'il  n'y  eût  des  espèces  de  coups  de  bélier,  si  l'air 
était  comprimé  dans  un  réservoir  d'une  petite  étendue,  au 
lieu  de  Têtre  dans  un  grand  récipient  analogue  à  celui  d'une 
machine  de  Schemnitz. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  est  intéressant  de  remarquer 
que  ï  eau  peut  être  élevée  d  un  puits  d^  une  profondeur  quelconque 
au  moyen  de  ce  principe,  pourvu  que  le  réservoir  d'air  soit  à 
une  profondeur  suffisante.  En  effet,  quelle  que  soit  la  hau- 
teur d'une  colonne  liquide,  si  elle  est  en  mouvement  de  bas 
en  haut,  on  conçoit  qu'elle  tend  à  faire  le  vide  à  son  extrémité 
inférieure,  comme  le  ferait  un  piston  qui  serait  mû  de  bas  en 
haut  à  cette  profondeur,  jusqu'à  ce  que  la  vitesse  acquise  de 
la  colonne  liquide,  ainsi  devenue  aspirante,  soit  éteinte. 

Ce  principe  de  remploi  du  mouvement  acquis  de  bas  en  haut 
par  une  colonne  liquide  d'une  hauteur  quelconque  n'a  pas  seu- 
lement pour  objet  cette  machine  particulière  qui  offre  un 
exemple  de  ses  applications  ;  c'est  un  principe  général  qu'il 
est  intéressant  de  signaler  (1). 


(i)  Je  vais  maintenaDt  indiquer  des  dispositioDS  au  moyen  desquelles 
cet  appareil  peut  fooctionner  de  lui-môme.  Je  suppose,  pour  simpli- 
fier^ que  les  eaux  motrices  sont  des  eaux  de  pluie^  et  Je  ne  présenterai 
d'abord  que  la  combinaison  la  plus  facile  à  comprendre  sans  figure, 
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Il  n'est  pas  nécessaire  que  les  tuyaux  aient  un  grand  dia- 
mètre pour  éviter  une  trop  grande  perte  de  travail  par  les 
frottements  de  Feau,  parce  que  le  réservoir  d'air  permet, 
comme  je  viens  de  Tindiquer,  de  régler  à  chaque  période 
les  courses  des  colonnes  liquides,  de  manière  à  ne  pas  laisser 
développer  des  vitesses  plus  grandes  qu'on  ne  le  veut.  Mais 
il  est  utile  que  le  tuyau  d'aval,  dans  certaines  circonstances, 
ait  un  plus  grand  diamètre  que  le  tuyau  d'amont,  quand  la 
colonne  d'amont  sera  beaucoup  plus  haute  que  celle  d'aval. 
En  effet,  dans  cette  hypothèse,  le  travail  de  l'air  comprimé 
sous  une  pression  beaucoup  plus  grande  que  celle  de  la 
colonne  d'aval  pourrait  engendrer  de  trop  grandes  vitesses 
dans  cette  dernière,  pour  qu'il  n'en  résultât  pas  beaucoup  de 
frottement,  si  elle  n'était  pas  convenablement  élargie. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  réservoir  d'air  soit  plongé 
dans  l'eau  à  épuiser.  Il  est  plus  commode  qu'il  soit  en  général 
un  peu  au-dessus,  le  plus  près  possible  cependant  de  son 
niveau,  afin  que  la  colonne  liquide  contenue  entre  le  réser- 
voir d'air  et  l'eau  à  épuiser  soit  la  plus  courte  possible.  Mais 
on  peut  se  servir  de  ce  système  pour  vider  un  bassin  au 

n'attachant  d'ailleurs  qu'une  importance  secondaire  à  ce  genre  de 
détails,  qui  ne  peut  être  bien  étudié  que  dans  des  applications. 

On  conçoit  que  la  capacité  contenant  de  l'air  peut  être  mise  alter- 
nativement en  communication  avec  chacun  des  deux  tuyaux  d'amont 
et  d'aval^  au  moyen  d'un  tube  vertical  mobile^  bouché  par  le  fond, 
ouvert  par  le  sommet,  et  percé  d'un  orifice  latéral^  offrant  en  définitive 
un  tiroir  d'une  forme  analogue  à  celle  des  tiroirs  que  ]*ai  employés 
dans  mes  premiers  appareils^  dont  j'ai  donné  les  dessins  dans  un 
Mémoire  intitulé  :  Résumé  des  expériences  de  M.  Anatole  de  Caligny 
sur  une  branche  nouvelle  de  Vhydraulique,  publié  dans  le  Technologiste, 
en  1850  (1). 

11  est  à  remarquer  qu'en  vertu  de  cette  disposition,  la  pression  de 
l'air  comprimé  fera  descendre  ce  tiroir,  si  son  déclic  est  lâché  en  temps 
utile,  et  qu'en  vertu  de  cette  même  pression,  un  contrepoids  peut  être 

(1)  Od  troayera,  fignre  3  planche  I,  de  la  premi&re  partie  do  cet  ouvrage,  le  dessin 
du  tiroir  dont  il  s*agit,  et  à  la  page  97,  quelques  explications  sur  lesquelles  je  revien- 
drai ultérieurement  en  décrivant  d'autres  appareils.  Il  n'y  avait  pas  de  figures  dans 
l'ancien  Mémoire  que  je  reproduis,  n'ayant  pour  but  que  de  bien  préciser  des  prin- 
cipes avec  pièce  justificative. 


Digitized  by 


Google 


—  627  — 

moyen  d'nn  tnyau  d'aspiration  jusqu'à  la  limite  de  profon- 
deur où  l'aspiration  peut  se  faire. 

Il  est  utile  que  les  tuyaux  d'amont  et  d'aval  aient  des  lon- 
gueurs développées  convenables.  Ces  longueurs  peuvent 
même  être  disposées  de  manière  que,  si  elles  sont  assez 
grandes  nécessairement,  à  cause  ^e  la  disposition  des  lieux, 
pour  qu'on  ait  à  s'occuper  sérieusement  des  frottements,  l'eau 
ne  s'arrête  jamais,  ni  dans  l'un,  ni  dans  l'autre,  pendant  un 
temps  sensible,  ce  qui  permettra  de  diminuer  beaucoup  la 
moyenne  des  vitesses,  et,  par  suite,  les  résistances  passives 
pour  une  même  quantité  d'eau  débitée.  On  conçoit,  en  effet, 
que  l'écoulement  au  moyen  de  deux  réservoirs  d'air  peut 
commencer  dans  l'un  quand  il  finit  dans  l'autre. 

Il  n'est  pas  indispensable  qu'il  y  ait  un  clapet  dans  le  tuyau 
d'amont,  pour  empêcher  le  mouvement  de  retour  quand  l'air 


soulevé,  quoique  ayant  assez  de  force  pour  relever  ensuite  ce  tiroir, 
lorsqu'un  autre  déclic  sera  lâché  à  une  époque  couTenable  quand  l'air 
se  sera  détendu  dans  les  limites  voulues. 

Pour  que  ces  effets  se  produisent,  il  n'est  pas  nécessaire  que  la 
détente  de  Tair  comprimé  fasse  descendre  sa  pression  au-dessous  de 
celle  de  la  pression  atmosphérique.  Or^  si  un  flotteur  est  alternative- 
ment soulevé  par  l'eau  dans  le  réservoir  d'air,  on  conçoit  qu'il  est  facile 
de  s'en  servir  pour  lui  faire  alternativement  l&cber  les  deux  déclics  dont 
je  viens  de  parler,  ce  flotteur  pouvant  d'ailleurs  faire  fonctionner  une 
tige  traversant  les  parois,  sans  laisser  passer  l'air  au  moyen  de  dispo- 
sitions connues. 

Cette  capacité  est  la  seule  partie  du  système  où  Teau  doit  revenir 
bien  sensiblement  en  arrière.  Maintenant  on  demandera  d'après  quels 
principes  on  doit  régler  les  dimensions  de  ce  réservoir  d'air.  Cela 
dépend  des  dispositions  do  tiroir,  présenté  ici  comme  exemple  d'appli- 
cation, et  auquel  d'autres  moyens  pourraient  être  substitués.  Mais  il 
suffit,  en  général,  de  donner  à  ce  réservoir  d'air  des  dimensions  pluF 
grandes  que  cela  n'est  absolument  nécessaire,  quand  on  veut  se  servir 
de  la  vitesse  acquise  de  la  colonne  d'amont.  En  efi^et,  on  peut  réduire 
l'espace  occupé  par  l'air,  en  y  introduisant  préalablement  de  l'eau,  et 
il  sera  facile  d'obtenir  par  expérience  la  quantité  dont  il  sera  le  plus 
convenable  de  réduire  ainsi  cet  espace. 

Cela  permet  d'avoir  plus  de  place  pour  disposer  le  flotteur  avec  faci- 
lité, et  cela  a  d'ailleurs  l'avantage  de  varier,  si  l'on  veut,  les  quantités 
d'eau  débitées  par  un  même  appareil.  S'il  y  a  plus  de  chemin  à  par- 
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est  comprimé  à  son  maximum  en  verta  de  la  vitesse  acquise. 
Cependant,  il  pourra  être  prudent  d'en  disposer  un  immé- 
diatement au-dessous  du  réservoir  d'air.  On  conçoit  qu'il  est 
naturel  de  choisir  ce  point  s'il  y  a  deux  réservoirs  d'air 
disposés  sur  une  bifurcation,  et  que,  d'ailleurs,  il  est  con- 
venable de  ne  pas  disposer,  ce  clapet  à  une  distance  où,  s'il  y 
avait  quelque  mouvement  en  retour,  il  en  résulterait  un  petit 
coup  de  bélier  plus  qu'inutile. 

Cet  appareil  est  moins  simple  que  le  bélier  aspirateur  de 
Montgolfier;  aussi,  je  ne  le  présente  encore  spécialement  que 
pour  les  grandes  chutes  motrices,  ou  pour  tirer  l'eau  de  très 
grandes  profondeurs  d'après  le  principe  exposé  ci-dessus  ; 
je  veux  dire  quand  ces  profondeurs  seront  pins  grandes  que 
la  hauteur  d'une  colonne  d'eau  faisant  équilibre  à  la  pression 
atmosphérique. 

Voici,  selon  moi,  par  quelles  raisons  le  bélier  aspirateur, 
tel  qu'il  est  décrit  par  Montgolfier,  ne  paraît  point  applicable 
à  une  grande  chute  devant  servir  à  tirer  de  l'eau  d'une  petite 
profondeur.  D'abord,  il  serait  impossible  d'y  appliquer  la 
disposition  la  plus  connue,  dans  laquelle  le  tuyau  d'aspiration 
est  le  plus  près  possible  de  l'origine  du  tuyau  d'amont,  si  ce 
tuyau,  comme  pour  le  projet  relatif  au  pluviomètre  projeté 
à  l'Observatoire,  descend  d'une  grande  hauteur,  et,  a  par 
conséquent,  un  développement  déjà  considérable  quand  il 
arrive  au  point  d'où  l'on  veut  tirer  l'eau. 

Mais  il  y  a  une  autre  disposition  très  curieuse  que  Hacbette 
dit  avoir  été  employée  avec  succès.  L'eau  en  mouvement 

courir  à  chaque  période,  la  moyenne  des  vitesses  sera  évidemment 
augmentée.  Ck)rome  il  ne  s'agit  ici  que  d'exposer  des  principes,  je 
n'entrerai  pas  dans  plus  de  détails  sur  les  moyens  d'exécution. 

Je  suppose  l'appareil  en  repos,  et  le  tuyau  d'amont  bouché.  L'eau 
du  tuyau  d'aval  comprimera  l'air  à  l'intérieur  de  sa  capacité,  de 
manière  que  le  flotteur  n'agisse  sur  aucun  des  deux  déclics;  il  suffira 
de  Iftchor  un  de  ces  déclics  avec  la  main,  pour  que  l'appareil  se  mette 
en  marche,  celui  qu'on  lâchera  permettant  au  tuyau  d'amont  de  se 
déboucher. 
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arrive  contre  un  matelas  d'air  disposé  à  Textrémité  d'aval 
du  tuyau  de  conduite  ou  corps  de  bélier.  Quand  cet  air  est 
comprimé  en  vertu  de  ce  mouvement,  il  se  détend  en  refoulant 
la  colonne  liquide  vers  le  bief  d'amont.  Or,  on  profite  de 
cette  détente  pour  faire  aspirer  Teau  d'un  niveau  inférieur 
par  un  tube  particulier  débouchant  dans  la  capacité  du  ma- 
telas d'air.  Je  rappelle  seulement  le  principe  sans  entrer  dans 
les  détails. 

Si  cette  disposition  est  applicable  à  certaines  chutes  mé- 
diocres, elle  offre  une  sérieuse  difficulté  pour  les  grandes 
chutes  qui  dépassent  la  hauteur  d'une  colonne  liquide  faisant 
équilibre  à  la  pression  atmosphérique,  pour  les  chutes  d'une 
quinzaine  de  mètres  par  exemple. 

On  conçoit,  en  effet,  qu'il  en  résulterait  des  pressions  très 
considérables  auxquelles  le  matelas  d'air  devrait  être  soumis, 
en  vertu  de  la  vitesse  acquise  de  la  colonne  liquide,  afin  que 
l'oscillation  en  retour  dont  je  viens  de  parler  pût,  en  refou- 
lant la  colonne  d'eau,  lui  imprimer  assez  de  vitesse  en  arrière 
pour  produire  une  aspiration  d'une  certaine  force. 

La  difficulté  devient  encore  plus  évidente,  si  la  profondeur 
d'où  l'on  veut  aspirer  l'eau  est  assez  grande  ;  si,  par  exemple, 
elle  est  au  moins  de  5  ou  6  mètres,  non  seulement  il  faudrait 
que  les  pressions  produites  sur  le  matelat  d'air  fussent  très 
grandes,  mais  il  faudrait  qu'à  chaque  période  on  laissât 
écouler  une  quantité  d'eau  motrice  assez  notable  pour  obtenir 
ces  pressions;  de  sorte  qu'il  en  résulterait  une  augmentation 
assez  considérable  de  frottements  et  d'autres  résistances 
passives,  pendant  que  la  vitesse  de  sortie  serait  engendrée. 

11  n'y  a  aucune  difficulté  de  ce  genre  dans  le  système 
objet  de  cette  Note  :  l'eau  n'y  revient  point  sensiblement  vers 
le  bief  d'amont,  et  il  ne  serait  pas  même  indispensable  que 
l'air  se  détendît  au-dessous  de  la  pression  atmosphérique, 
s'il  n'en  résultait  pas  un  moyen  employé  par  Montgolfier 
pour  entretenir  l'air  de  ses  récipients,  moyen  qui  peut  être 
appliqué  à  l'appareil  dont  il  s'agit. 
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Il  est  à  remarquer  que  la  compression  pouvant  se  faire 
près  du  niveau  de  Teau  à  épuiser,  et  même  à  la  rigueur  au- 
dessous,  la  hauteur  de  la  colonne  d'amont,  dans  Thypothèse 
ci-dessus  d'une  quinzaine  de  mètres,  étant  augmentée  par 
exemple  de  3  à  6  mètres,  le  chemin  parcouru  serait  moindre, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  que  pour  le  matelas  d'air 
dans  la  disposition  que  j*ai  rappelée  ci-dessus  d'après 
Hachette,  comme  ayant  été  exécutée  par  Montgolfier. 

Ce  n'est  point  en  vertu  d'un  écoulement  préalable  au  niveau 
du  bief  d'aval  que  la  compression  se  fera  dans  ce  système, 
où  l'eau  partant  du  repos  comprimera  l'air  en  vertu  de  la 
vitesse  graduellement  engendrée,  pendant  qu'elle  montera 
dans  le  réservoir  d'air.  L'eau  motrice  et  l'eau  aspirée  sortiront 
ensuite  ensemble  au  bief  inférieur. 

La  compression  de  Tair  est  ici  un  moyen,  tandis  qu'elle 
constitue  le  résultat  industriel  à  obtenir  dans  les  compresseurs 
à  colonnes  liquides  oscillantes  qui  ont  fonctionné  au  moyen 
de  grandes  chutes  d'eau,  à  Bardonnèche,  pour  le  percement 
des  Alpes. 

Ainsi  que  je  l'ai  rappelé,  dans  un  mémoire  publié  en  1860 
par  mes  confrères  de  l'Académie  des  sciences  de  Turin,  dans 
le  Journal  de  Mathématiques^  année  1862,  etc.,  j'avais,  depuis 
beaucoup  d'années,  signalé  divers  moyens  de  comprimer  de 
l'air  en  laissant  la  force  vive  se  développer  dans  une  colonne 
liquide  partant  du  repos,  et  vidant  ensuite  la  chambre  de 
compression,  en  employant  d'ailleurs  une  oscillation  descen- 
dante au-dessous  du  niveau  d'aval,  pour  pouvoir  comprimer 
des  quantités  d'air  indéfinies  en  multipliant  les  périodes  avec 
avantage. 

L'objet  de  la  Note  que  je  publie  aujourd'hui  n'est  pas  le 
même  ;  mais  quoique  la  compression  de  l'air  n'y  soit  employée 
que  comme  un  moyen,  il  est  intéressant  de  faire  observer 
que  cette  compression  alternative  ne  peut  se  faire  sans  une 
augmentation  de  chaleur  d'où  résulte  une  perte  de  travail. 
On  a  remarqué  que  si  l'on  comprimait  de  l'air  avec  une  ma- 
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chine  analogue  à  celle  de  Schemnitz,  où,  comme  on  sait,  la 
colonne  liquide  comprimante  déboache  dans  une  capacité 
très  large  par  rapport  au  tuyau  de  conduite  d'amont,  on 
éviterait,  autant  que  possible,  la  partie  du  déchet  provenant 
de  ce  développement  de  chaleur.  Mais  on  sait  qu'il  ré- 
sulterait de  cette  disposition  une  autre  cause  de  perte  de 
force  vive  provenant  de  ce  que  la  colonne  liquide  comprimante 
s'évaserait  dans  un  espace  très  large  par  rapport  à  sa  section. 

On  peut,  d'ailleurs,  au  moyen  de  mes  expériences  sur  les 
rétrécissements  des  colonnes  liquides  oscillantes,  montrer 
dans  quelles  limites  assez  étendues  (1)  on  pourrait  élargir  la 
chambre  de  compression,  sans  que  cette  perte  de  force  vive 
fût  bien  notable^  de  manière  qu'on  pût  avoir  moins  de  ma- 
chines et  profiter,  jusqu'à  un  certain  point,  d'une  diminution 
d'échauffèment  de  l'air,  à  cause  de  la  diminution  des  vitesses 
de  la  surface  liquide  comprimante. 

Mais,  pour  l'appareil  dont  il  s'agit^  il  se  présentera,  dans 
les  applications,  une  circonstance  singulière  sur  les  conduites 
d'eau  des  villes,  où,  à  chaque  instant,  les  pressions  en  un 
point  donné  peuvent  varier  à  cause  des  prises  d'eau,  par 
exemple  à  cause  des  bornes-fontaines  des  environs  du  point 
où  Ton  aurait  besoin  de  tirer  l'eau  d'un  puits. 

Dans  ces  circonstances,  il  pourra  être  convenable  de  ne 
pas  compter,  pour  une  marche  régulière  automatique,  sur 
les  avantages  pouvant  résulter  de  l'emploi  du  mouvement 
acquis  de  la  colonne  liquide  comprimante. 

On  conçoit,  en  effet,  que  si  les  pressions  motrices  étaient 
trop  variables  à  causes  des  prises  d'eau,  cela  changerait  trop 
les  conditions  de  la  marche  de  l'appareil  ;  si,  au  contraire, 
on  comprime  l'air  dans  un  grand  récipient,  en  ne  comptant 
pour  cela  que  sur  la  pression  hydrostatique,  un  flotteur  sera 

(i)  Il  est  facile  de  voir,  même  sans  entrer  dans  des  considérations 
délicates  relatives  à  la  théorie  de  la  compression  de  Tair,  qu'on  pour- 
rait au  moins  tripler  la  section  de  la  chambre  de  compression  des 
appareils  à  colonne  oscillante  de  Bardonnèche. 
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alternativement  soulevé.  Or,  il  faudra  bien  qu'il  finisse  par 
atteindre  la  hauteur  voulue  pour  faire  décrocher  un  déclic, 
parce  que  la  pression  hydrostatique  nécessaire  finira  tou- 
jours, avec  le  temps,  par  redevenir  assez  grande  pour  com- 
primer l'air  au  degré  de  tension  voulu  lorsque  les  prises 
d'eau  seront  arrêtées  aux  environs. 

Quant  aux  cas  où  l'on  emploirait  la  vitesse  acquise  de  la 
colonne  comprimante,  il  se  présente  une  question  théorique 
intéressante. 

Il  résulte  de  mes  expériences  sur  les  oscillations  des  co- 
lonnes liquides,  que,  dans  des  limites  très-étendues,  il  y  a 
toujours  avantage  pour  le  rendement  des  oscillations  à  aug- 
menter la  longueur  de  la  partie  constamment  remplie  d'eau 
d'un  tuyau  de  conduite  intermédiaire,  quand  le  diamètre 
n'est  pas  trop  faible,  pourvu  que  cela  ne  conduise  pas  à  des 
vitesses  trop  petites  (1). 

Il  était  naturel  d'en  conclure  que,  dans  des  limites  très 
étendues,  il  serait  utile  d'augmenter  la  longueur  développée 
du  tuyau  de  conduite  contenant  la  colonne  liquide  compri- 
mante, sauf  les  raisons  d'économie  dans  le  prix  d'établisse- 
ment de  l'appareil.  En  effet,  si,  toutes  choses  égales  d'ail- 
leurs, on  a  un  moyen  de  diminuer  les  vitesses  avec  lesquelles 
on  comprime  Tair,  on  diminuera  aussi  le  développement  de 
chaleur  pendant  cette  compression,  d'autant  plus  qu'on 
peut  encore  diminuer,  comme  je  l'ai  dit  ci-dessus,  par  un 
élargissement  convenable  de  la  chambre  de  compression,  la 
vitesse  de  la  lame  liquide  comprimante. 

Quelques  objections  m'ont  été  faites  relativement  à  ce 
point  particulier,  à  cause  des  difficultés  qui  semblaient  pro- 
venir de  considérations  délicates  sur  la  nouvelle  théorie  de  la 
chaleur.  Mais  il  suffit  de  remarquer  que  si  l'air  s'échauffe 
moins,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  sa  tension,  variable 
pendant  la  compression,  sera  moindre  pour  chaque  volume 

(1)  Voir  la  première  partie  de  cet  ouvrage,  et  la  page  613. 
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donné,  et  que,  par  conséquent^  cela  diminuera  la  quantité  de 
travail  résistant  provenant  de  ce  développement  de  chaleur 
contre  la  colonne  comprimante. 

J'ai  proposé,  en  4861,  une  méthode  pour  calculer  la 
partie  du  déchet  provenant  du  développement  de  la  chaleur 
dans  la  chambre  de  compression  d'une  machine  à  com- 
primer de  Tair,  au  moyen  de  colonnes  liquides  oscillantes, 
mises  en  mouvement  par  une  chute  d'eau.  Cette  méthode 
provisoire  est  suffisante  pour  montrer  qu'à  Bardonnèche  la 
partie  du  déchet  provenant  de  la  perte  de  chaleur  n'était  pas 
à  dédaigner  (1). 

Ici,  le  cas  n'est  pas  le  même,  non  seulement  parce  que  la 
chute  d'eau  et  la  hauteur  de  la  chambre  de  compression  se- 
ront sans  doute,  en  général,  beaucoup  moindres,  mais  parce 
qu'on  ne  donne  pas  à  l'air  le  temps  de  perdre  aussi  complè- 
tement sa  chaleur.  On  conçoit,  en  effet,  que  le  travail  em- 
ployé à  produire  cette  chaleur  peut  se  retrouver,  en  partie 
du  moins,  pendant  la  détente  ;  la  tension,  variable  il  est  vrai, 
qui  résulte,  pendant  cette  détente,  de  ce  que  l'air  est  plus 
chaud  qu'à  l'extérieur,  est  une  cause  qui  agit  sur  la  colonne 
d'aval  pour  lui  imprimer  de  la  vitesse. 


Princlped  d'une  nouvelle  machine  pour  les 
épuisements,  spécialement  applicable  au  cas 
où  Teau  à  épuiser  doit  s'élever  au-dessus  du 
niveau  de  l'eau  du  bief  supérieur  de  la  chute 
motrice  (2). 

Modèle  fonctionnant. 

Un  tuyau  de  conduite  ABC,  planche  VIT  figure  5,  descend 
verticalement  d'un  réservoir  alimenté  par  les  eaux  motrices, 

(1)  Voir  la  première  partie  de  cet  ouvrage,  pages  368  à  374. 

(2)  Cet  appareil  a  été  présenté  à  la  Société  Phiiomathique  de  Paris  le 
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et  débouche  horizontalement  par  son  autre  extrémité,  tou- 
jours ouverte  et  convenablement  évasée,  au-dessous  du  ni- 
veau du  bief  inférieur.  Une  soupape  de  Gornwall  G  G  met 
alternativement  en  communication  ce  tuyau  vertical  avec  un 
autre  tube  E  F  de  même  diamètre  que  le  premier  à  son  extré- 
mité inférieure,  mais  qui  se  rétrécit  graduellement  pour 
contenir  le  moins  d'air  possible,  et  dont  Tautre  extrémité  F 
recourbée  débouche  dans  une  capacité  supérieure  G  alterna- 
tivement remplie  par  Teau  élevée.  Le  premier  tuyau  est 
toujours  rempïi  d'eau^  le  second,  toujours  rempli  d'air  dans 
sa  portion  rétrécie,  arrive  par  son  extrémité  supérieure  au- 
dessus  de  la  capacité  dont  il  s'agit;  celle-ci  communique,  par 
un  tuyau  d'aspiration  OD  toujours  rempli  d'eau,  avec  le 
bief  où  Ton  veut  faire  des  épuisements;  il  plonge  dans  ce 
bief  avec  un  clapet  de  retenue  D.  Dans  le  cas  ou  ce  serait  de 
l'eau  du  bief  supérieur  qu'on  voudrait  élever,  ce  serait  dans 
ce  bief  que  le  tuyau  0  D  d'aspiration  devrait  plonger. 

Quand  la  soupape  de  Gornwall  est  ouverte,  l'eau  du  bief 
d'amont  descend  dans  le  premier  tuyau,  en  y  engendrant 
graduellement  de  la  vitesse.  Lorsque  la  vitesse  suffisante  est 
acquise^  cette  soupape  est  soulevée  en  vertu  d'un  phénomène 
de  succion,  de  sorte  que  le  bout  de  tuyau  mobile  dont  elle 
est  composée  réunit  le  premier  tuyau  de  conduite  au  tuyau 
contenant  de  l'air,  comme  s'ils  ne  formaient  qu'un  seul  et 
même  tube. 

Alors  la  colonne  liquide  dont  je  viens  de  parler  continue  à 
se  mouvoir,  et  son  sommet  baissant  de  plus  en  plus  permet 
à  la  colonne  d'air  de  se  dilater  entre  ce  sommet  et  la  capa- 
cité supérieure  où  Ton  a  au  besoin  introduit  préalablement 
une  quantité  d'eau  convenable  ainsi  que  dans  son  tube  d'as- 
piration supposé  toujours  plein.  Il  en  résulte  que  l'eau  du 

23  février  1850;  (voir  le  journal  VInstitut,  Voir  aussi  dans  le  même  Jour- 
nal les  extraits  des  procès- verbaux  des  séances  de  cette  société,  des 
26  juiUet  1851^  et  du  31  juillet  1852).  Il  peut  servir  aussi  à  élever  de 
Teau  tirée  du  bief  supérieur. 
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bief  supérieur  monte  dans  cette  capacité  jusqu'à  ce  que  les 
vitesses  des  colonnes  liquides  soient  éteintes.  Or  cette  as- 
cension se  fait  seulement  à  partir  de  l'époque  où  Tair  est 
suffisamment  dilaté,  et  Ton  sait  que  dans  les  anciennes  ma- 
chines à  air  dilaté  on  perdait  le  travail  employé  à  faire  cette 
dilation  préalable. 

Dans  cette  nouvelle  machine,  Teau  contenue  dans  le  tuyau 
de  conduite  qui  descend  du  bief  d'amont  au  bief  d'aval  re- 
vient en  arrière,  en  vertu  même  de  cette  dilatation,  à  partir 
du  moment  où  la  vitesse  de  la  colonne  descendante  est 
éteinte.  La  soupape  de  Gomwall  est  tenue  appliquée  de  bas 
en  haufc  sur  ses  deux  sièges  annulaires,  tant  que  l'aspiration 
qui  la  tient  fermée  est  assez  forte,  à  cause  de  la  manière 
dont  l'air  extérieur  agit,  par  Tintermédiaire  de  Teau,  sur  son 
anneau  inférieur.  Mais  la  cause  qui  la  tenait  soulevée  malgré 
son  poids  n'existant  plus,  lorsqu'en  vertu  du  retour  de  l'eau 
par  son  intérieur  la  densité  de  l'air  est  redevenue  la  même 
que  celle  de  l'air  extérieur,  elle  retombe  tout  simplement  en 
vertu  de  son  propre  poids,  pour  que  le  jeu  recommence,  et 
ainsi  de  suite  indéfiniment.  Quand  ce  poids  n'est  pas  trop 
grand  par  rapport  à  la  force  de  succion  qui  doit  la  relever,  il 
n'est  pas  nécessaire  qu'elle  soit  convenablement  équilibrée 
au  moyen  d'un  balancier  à  contrepoids,  dont  l'emploi  peut 
d'ailleurs  être  commode  pour  des  raisons  dont  je  parlerai 
ultérieurement.  On  va  voir  comment  l'eau  élevée  sort  de  la 
capacité  supérieure. 

Un  clapet  I  disposé  dans  cette  capacité  au-dessous  du  ni- 
veau d'un  réservoir  latéral,  où  l'eau  élevée  doit  se  verser 
pour  être  utilisée,  empêche  l'eau  de  ce  dernier  réservoir  de 
rentrer  dans  cette  capacité,  mais  permet  à  l'eau  contenue 
dans  cette  dernière  de  sortir  quand  la  densité  de  l'air  inté- 
rieur est  redevenue  suffisante,  comme  pour  des  machines 
connues  à  air  dilaté.  Il  ne  serait  pas  même  nécessaire  que  la 
densité  de  l'air  intérieur  redevint  aussi  grande  que  celle  de 
l'air  extérieur  pour  faire  sortir  l'eau  élevée,  si  le  niveau  du 
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réservoir  latéral  était  tenu  à  une  hauteur  déterminée  pour 
cette  condition  (1). 

Ce  qui  distingue  Tappareil,  objet  de  cette  Note,  c'est  sur- 
tout l'emploi  d'un  travail  qui,  dans  les  anciennes  machines 
à  air  dilaté,  était  perdu.  Dans  la  machine  à  air  comprimé,  dé- 
crite ci-dessus,  je  donne  aussi  un  moyen  d'utiliser  un  travail 
qui,  dans  les  anciennes  machines  à  air  comprimé,  était 
perdu  jusqu'à  l'époque  où  la  compression  était  suffisante 
pour  soulever  une  colonne  liquide  de  la  hauteur  voulue.  Abs- 
traction faite  des  applications  dont  ces  deux  nouvelles  ma- 
chines seront  susceptibles,  je  crois  devoir  insister  sur  cette 


(1)  J*ai  supprimé  ce  clapet  dans  le  modèle  fonctionoant  que  j*ai 
exécuté  en  1852,  au  moyeu  d'un  siphon  renversé  dont  j'avais  commu- 
niqué le  principe  à  la  Société  Philomalhique  de  Paris,  le  24  août. 
1839,  pour  les  anciennes  machines  à  air  dilaté,  croyant  alors  être  le 
premier  qui  eût  indiqué  la  manière  suivante  de  remplacer  une  sou- 
pape. 

Une  des  extrémités  de  ce  siphon  débouche  dans  la  capacité  où  l'eau 
est  aspirée;  l'autre  débouche  un  peu  au-dessus  du  niveau  de  Teau  dans 
le  réservoir  latéral  où  elle  doit  être  reçue  en  définitive.  Les  branches 
de  ce  siphon  descendent  au-dessous  du  niveau  de  Teau  du  bief  supé- 
rieur, qui  reçoit  les  eaux  motrices. 

A  répoque  où  l'aspiration  se  fait,  l'eau  descend  dans  la  branche 
extérieure,  et  la  colonne  liquide,  contenue  dans  la  branche  en  commu- 
nication avec  la  capacité  où  l'eau  monte  en  vertu  de  cette  aspiration, 
se  trouvant  suspendue  à  cause  de  la  pression  de  l'air  extérieur^  inter- 
rompt la  communication  avec  cet  air,  comme  le  ferait  une  soupape. 
Quand  la  densité  égale  à  celle  de  l'air  extérieur  se  rétablit  graduelle- 
ment, l'eau  remonte  dans  cette  branche  extérieure  et  finit  par  en  sor- 
tir en  se  versant  dans  le  réservoir  latéral  où  elle  doit  être  utilisée,  mais 
d'où  elle  ne  peut  revenir  dans  cette  capacité,  l'extrémité  extérieure  du 
siphon  s'élevant  au-dessus  de  l'eau  de  ce  réservoir. 

Je  n'attache  encore  qu'une  importance  secondaire  à  celte  disposition 
qui  permet  de  supprimer  un  clapet  dont  les  inconvénients  sont  connus 
pour  ce  genre  de  machines,  mais  en  occasionnant  des  pertes  de  force 
vive.  Aussi  je  ne  rappelle  ce  siphon  remplaçant  une  soupape,  qu'afin 
de  montrer  comment  le  modèle  a  été  exécuté,  et  peut  l'être  pour  les 
cabinets  de  physique,  il  est  d'ailleurs  bien  entendu  que  pour  la  pra- 
tique, je  propose,  quant  à  présent,  une  soupape  I,  tout  en  signalant 
cette  disposition  comme  méritant  d'être  étudié,  malgré  les  frottements 
qui  en  résultent. 
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circonstance  qui  permet  au  moins  de  compléter  un  point  in- 
téressant de  la  théorie  des  machines  hydrauliques,  en  éta- 
blissant des  principes  nouveaux. 

On  peut  atténuer  beaucoup  Tinconvénient  des  machines  à 
air  dilaté  remarqué  par  Hachette,  en  enveloppant  les  capa- 
cités et  les  tubes  où  Tair  se  dilate,  par  des  chemises  métalliques 
remplies  d'eau,  ce  moyen  paraissant  très-propre  à  conserver 
aux  parois  une  imperméabilité  convenable  à  l'air  exté- 
rieur. 

J'avais  très  peu  d'eau  à  ma  disposition  quand  j'ai  construit 
un  modèle  fonctionnant  de  cette  machine,  ayant  seulement 
voulu  m'assurer  de  la  réalité  de  son  jeu,  en  l'établissant 
d'une  manière  très  provisoire,  au  moyen  des  débris  d'autres 
expériences;  j'élevais  de  l'eau  du  bief  d'amont  à  beaucoup 
plus  du  double  de  la  hauteur  de  chute  au-dessus  du  niveau 
du  bief  d'aval.  Il  est  évident  qu'on  pourrait,  avec  une  petite 
chute  et  un  seul  réservoir  à  air  dilaté,  en  un  mot  sans  com- 
pliquer la  disposition  de  ce  modèle,  élever  de  l'eau  beaucoup 
plus  haut,  au  moyen  d  une  dilatation  convenable  de  Tair  inté- 
rieur. Mais,  au  delà  de  certaines  limites,  il  y  aurait  trop 
d'inconvénients.  Cette  dilatation  causerait  un  mouvement  de 
retour  plus  fort  que  cela  ne  serait  convenable  pour  l'uti- 
liser, en  faisant  rentrer  de  l'eau  dans  de  bonnes  conditions 
au  bief  supérieur  à  Tépoque  de  l'ouverture  de  la  soupape  de 
Comwall. 

Il  est  facile  de  voir  qu'on  pourrait  y  appliquer  une  dispo- 
sition ingénieuse  de  la  machine  de  Branca  (1)  reproduite  ou 
plutôt  inventée  à  nouveau  et  modifiée  d'une  mcmière  intéres- 
sante par  de  Trouville  dans  un  mémoire  dont  une  copie  ma- 
nuscrite   est    aux  archives    du  conservatoire  des    arts  et 


(1)  Le  Machine f  volume  Duove  e  di  molto  artifizio  de!  sigDorG.BRAACA, 
ÎDgegDiere  et  architetto  deUa  santa  casa  di  Loretto.  Roma,  1629.  Il  y  a 
dans  cet  oo^rage,  des  combinaisons  curieuses  qui  ne  paraissent  pas 
avoir  été  connues  de  de  Trouville.  Branca,  dans  une  de  ses  figures,  a  mis 
un  grand  aspirateur  en  bas,  comme  de  Trouville,  afin  d'élever  de  l'eau 
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métiers;  mais  je  tâche  autant  que  possible  d'éviter  ces  com- 
plications, et  je  me  contente  pour  le  moment  de  proposer 
remploi  d'une  seule  capacité  aspirante. 

Je  réunis,  en  tâchant  de  les  simplifier  Tun  et  Tautre,  le 
principe  d'un  bélier  aspirateur  et  celui  d'un  appareil  à  air  di- 
laté, en  leur  appliquant,  comme  intermédiaire,  le  jeu  d'une 
colonne  liquide  oscillante  qui  les  modifie  complètement,  et  le 
jeu  d'une  soupape  de  Gomwall,  reposant  sur  un  genre  parti- 
culier de  succion. 

Avant  d'exécuter  ce  modèle  fonctionnant,  j'avais  étudié  ce 
mode  de  succion  d'une  manière  qu'on  pourra  être  bien  aise 
de  reproduire  dans  les  cabinets  de  physique.  Un  vase  en  zinc 
portait  au  milieu  de  son  fond  un  tube  vertical  fixe,  ouvert  à 
ses  deux  extrémités,  et  dont  le  sommet  assez  au-dessos  de  ce 
fond  portait  un  rebord  extérieur  sous  lequel  l'anneau  infé- 
rieur du  bout  de  tuyau  mobile,  appelé  soupape  de  Gornwall, 
venait  s'appliquer  quand  le  sommet  de  cette  soupape  venait 
s'appliquer  aussi  contre  un  anneau  attaché  à  la  partie  infé- 
rieure d'un  autre  tuyau  fixe,  avec  lequel  il  s'agissait  de  réunir 
le  premier,  au  moyen  de  cette  soupape. 

On  bouchait  d'abord  la  partie  inférieure  du  premier  tuyau, 
que  l'on  remplissait  d'eau  ainsi  que  le  vase  ;  or,  quand  on  le 
débouchait  subitement,  la  soupape  de  Cornwall  se  levait 
brusquement  et  réunissait  les  deux  tuyaux  en  un  seul. 

Pour  qu'elle  se  soulève,  il  n'est  pas  même  nécessaire  que 
l'extrémité  inférieure  du  tube  supérieur  soit  plongée  dans 
l'eau.  J'ai  remarqué  un  soulèvement  très-notable,  même 
lorsque  cette  immersion  n'avait  pas  lieu,  et  que  l'extrémité 

au-dessus  du  uiyeau  de  la  chute  motrice.  Mais  il  le  met  dans  une 
autre  figure  en  haut,  afin  d'aspirer  Teaa  d'un  puits,  qui,  par  une  com- 
binaison de  pe/zÏA'  o^pirflftfur*  superposés,  est  obligée  d'entrer  d'abord 
dans  le  grand  aspirateur  pour  en  redescendre  à  la  hauteur  où  elle 
doit  être  reçue  avec  les  eaux  motrices,  bien  entendu,  au-dessous  du 
niveau  du  bief  supérieur.  J'ai  signalé  à  la  Société  Pbilomathique,  le 
27  décembre  1845,  ces  anciennes  combinaisons,  mais  celles  dont  je 
m^occupe  sont  beaucoup  plus  simples. 
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supérieure  du  tube  inférieur  était  seule  plongée  dans  Teau, 
ainsi  que  la  soupape.  Je  ne  sais  pas  encore  si  cela  suffirait 
pour  relever  entièrement  cette  soupape  dans  certaines  condi- 
tions ;  mais  ce  soulèvement  m'a  paru  oifrir  quelque  intérêt, 
parce  qu'il  se  fait  en  sens  contraire  du  mouvement  des  pou- 
trelles qui  s'immergent  dans  les  déversoirs,  en  vertu  d'un 
phénomène  de  succion  connu. 

Quant  aux  cas  où  la  soupape  de  Cornwall  se  relève  com- 
plètement, il  y  aura  à  faire  des  études  assez  variées  sur  son 
jeu  pour  diverses  ouvertures;  cette  soupape,  ou  tube  mobile 
de  1  décimètre  de  diamètre,  se  relevait  très  facilement  à 
une  hauteur  égale  à  ce  diamètre  pour  réunir  les  deux 
tuyaux  fixes. 

11  est  intéressant  de  remarquer  que  l'appareil,  objet  de 
cette  Note,  permet  de  ne  pas  mêler  l'eau  élevée  avec  Veau  mo- 
trice^ comme  cela  se  fait  nécessairement  dans  les  béliers  aspira^ 
teurs.  Cette  circonstance  peut  avoir  quelque  utilité  à  cause 
des  qualités  de  l'eau  qu'il  s'agit  d'élever. 

C'est  parce  que  les  circonstances  de  la  pratique  sont  extrê- 
mement variées,  qu'il  est  plus  utile  qu'on  ne  le  croit  géné- 
ralement d'étudier  ce  genre  de  questions  sous  des  points  de 
vue  très-variés,  si  l'on  veut  parvenir,  dans  beaucoup  de  cas, 
à  se  débarrasser  de  l'emploi  des  pompes. 

On  sait  que  Montgolfier  disposait  un  réservoir  d'air  dilaté 
au  sommet  du  tuyau  d'aspiration,  du  moins  pour  la  forme  la 
plus  connue  de  son  bélier  aspirateur.  Il  en  résultait  une  com- 
plication qui  n'est  pas  indispensable  dans  ce  nouveau  sys- 
tème, si  Ton  donne  au  tuyau  de  conduite  inférieur  une  Iod- 
gueur  convenable. 

Dans  cet  appareil  on  utilise,  ainsi  que  dans  le  précédent, 
le  mouvement  acquis  de  l'eau  dans  le  tuyau  de  conduite, 
parce  qu'on  modère  les  vitesses  de  la  colonne  liquide  en  em- 
ployant convenablement  l'inertie,  de  manière  à  retrouver  un 
travail  perdu  dans  les  anciens  systèmes  à  air  comprimé  ou 
dilaté.  Il  est  de  plus  intéressant  de  remarquer  que  le  travail 
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qui,  dans  ces  anciens  systèmes,  était  employé,  soit  à  com- 
primer Tair  jusqu'au  moment  ou  Teau  pouvait  être  soulevée 
par  le  ressort  de  cet  air  à  la  hauteur  voulue,  soit  à  dilater 
Tair  jusqu'au  moment  où  une  colonne  d'une  hauteur  donnée 
pouvait  être  mise  en  mouvement  de  bas  en  haut  par  la 
pression  extérieure  de  Fatmosphère,  était  entièrement 
perdu. 

On  voit  que,  par  des  combinaisons  très  différentes,  on 
peut,  dans  Tun  et  l'autre  cas,  obtenir  la  solution  de  ces  deux 
problèmes  qui  ont  dans  leur  but  une  analogie  nouvelle  et  in- 
téressante. Quelques  études  pratiques  restent  à  faire,  notam- 
ment quant  aux  moyens  à  employer  soit  pour  entretenu*  l'air 
comprimé  dans  un  des  deux  systèmes,  soit  pour  entretenir 
convenablement  les  colonnes  d'air  alternativement  dilatées 
dans  l'autre  appareil.  Mon  but  dans  ce  que  je  viens  d'exposer 
est  de  bien  fixer  les  idées  sur  des  principes  nouveaux. 

Afin  de  compléter  ce  que  j'ai  à  dire  sur  les  machines  pour 
les  épuisements  fonctionnant  au  moyen  d'une  chute  d'eau,  il 
reste  à  examiner  la  manière  de  profiter  de  la  baisse  alterna- 
tive d'une  colonne  oscillante  pour  y  faire  entrer  de  l'eau  à 
épuiser;  il  suffit  provisoirement  de  remarquer  qu'il  n'y  a 
pour  cela  qu'à  ajouter  aux  systèmes,  auxquels  cette  idée  est 
applicable,  une  soupape,  comme  je  l'ai  déjà  indiqué  ci- 
dessus.  Mais  l'utilité  de  ces  dispositions  ne  sera  bien  com- 
prise qu'après  la  description  de  chacune  des  machines  aux- 
quelles elle  peut  être  appliquée  Je  tiendrai  d'ailleurs  à  bien 
fixer  les  idées  sur  ce  que,  dès  le  début  de  mes  recherches, 
j'ai  donné  des  moyens  de  faire  en  sorte  qu'à  une  profondeur 
quelconque^  une  colonne  liquide  en  mouvement  de  bas  en  haut, 
puisse  être  suivie  par  de  l'eau  à  épuiser. 


Après  avoir  reproduit  le  plus  textuellement  possible  mon 
Mémoire  de  1866,  sur  deux  machines  pour  les  épuisements, 
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je  vais  ajouter  quelques  détails  sur  leurs  propriétés.  La 
première,  qui  est  à  air  comprimé,  a  Tavantage  de  ne  pas 
avoir  d'oscillation  en  retour. 

La  seconde,  qui  est  à  air  dilaté,  applicable  à  quelques  cir- 
constances spéciales,  n'a  pas  ce  dernier  avantage.  Il  y  a  du 
temps  perdu  à  cause  de  Toscillation  en  retour.  On  est  obligé, 
par  conséquent,  de  laisser  prendre  à  l'eau  des  vitesses  plus 
considérables  et  le  long  de  chemins  plus  grands  pour  des 
tuyaux  de  sections  données,  afin  d'obtenir  un  débit  déter- 
miné, ce  qui  est  une  cause  d'augmentation  de  déchet,  en  sup- 
posant toutes  choses  égales  d'ailleurs. 

Le  travail  employé  à  dilater  l'air  avant  l'époque  où  l'aspi- 
ration de  l'eau  à  élever  peut  commencer,  est  utilisé  en 
faisant  rentrer  de  l'eau  au  bief  supérieur,  à  la  fin  de  chaque 
période.  Mais  si  ce  travail  est  considérable  par  rapport  à 
celui  qui  est  employé  à  élever  l'eau  d'une  manière  utile,  il 
en  résulte  une  perte  notable  de  force  vive  d'après  ce  que  je 
viens  d'expliquer.  Il  resterait  d'ailleurs  à  faire  une  étude  sur 
la  manière  dont  la  rentrée  de  l'eau  au  bief  d'amont,  par  la 
soupape  de  Gornwall,  pourrait  modifier  le  jeu  de  celle-ci, 
dans  le  cas  où  la  vitesse  de  rentrée  dépasserait  certaines 
limites  ;  d'autant  plus  que  le  mouvement  de  la  veine  liquide 
dans  ce  sens  aurait  peut-être,  relativement  aux  phénomènes 
de  succion,  des  propriétés  différentes  de  celles  du  mouvement 
de  l'eau  dans  l'autre  sens. 

Les  deux  systèmes  dont  il  s'agit  peuvent  aussi  servir, 
abstraction  faite  de  tout  épuisement,  à  élever  une  partie  de 
l'eau  du  bief  supérieur.  J'ai  expliqué  comment  alors  devrait 
être  disposée  la  machine  à  air  dilaté  ;  mais  elle  parait  moins 
simple  pour  remplir  cette  condition  qu'un  bélier  hydraulique 
élévatoire. 

Quant  à  la  machine  à  air  comprimé,  elle  serait  moins 
simple  que  le  bélier  dans  le  cas  où  il  ne  s'agirait  que  d'élever 
de  l'eau  du  bief  d'amont.  Il  n'est  cependant  pas  sans  intérêt 
de  conserver  la  trace  de  la  disposition  suivante. 
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Je  suppose  que  la  colonne  d*eau  qui  descend  du  bief 
d*amont  parte  du  repos  et  trouve  Tair  du  récipient  à  la 
même  densité  que  Tair  extérieur.  Elle  le  comprimera  à  une 
densité  beaucoup  plus  grande  que  celle  qui  ferait  équilibre  à 
la  pression  du  bief  d'amont,  à  cause  du  mouvement  de  la 
colonne  d'eau,  acquis  pendant  la  compression. 

On  pourra  donc,  en  interrompant  la  communication  entre 
le  récipient  et  le  bief  d'amont,  pour  l'établir  avec  un  tuyau 
d'ascension  s'élevant  beaucoup  plus  haut  que  ce  bief,  faire 
monter  de  l'eau  à  une  hauteur  considérable  au-dessus  de 
celui-ci.  Afin  de  recommencer,  il  suffira  de  rétablir  les 
choses  dans  leur  premier  état. 

Je  suppose  maintenant,  qu'après  avoir  interrompu  les 
deux  communications  précédentes,  on  en  établisse  une  entre 
le  récipient  et  le  bief  inférieur  supposé  à  une  certaine  hau- 
teur au-dessus  du  niveau  de  l'eau  dans  ce  réservoir  d'air.  On 
conçoit  qu'une  oscillation  par  un  tuyau  de  décharge,  les 
choses  étant  bien  disposées,  fera  redescendre  l'eau  dans  le 
récipient  à  son  niveau  primitif,  de  sorte  que  ce  qui  restait 
de  tension  à  l'air  qu'il  contenait  au-dessus  de  celle  de  l'air 
extérieur,  sera  convenablement  employé. 

Abstraction  faite  même  de  toute  application  utile,  il  est 
intéressant  de  montrer  ainsi  comment  un  bon  emploi  du 
mouvement  acquis  des  colonnes  liquides  peut  modifler  d'an- 
ciennes machines  hydrauliques  à  air  alternativement  com- 
primé ou  dilaté.  Ainsi  le  principe  de  la  machine  de  Scbemnitz 
ne  paraissait  pas  pouvoir  servir  à  élever  de  l'eau,  même  à 
une  hauteur  égale  à  celle  de  la  chute  motrice.  Or,  on  peut 
l'appliquer  de  manière  à  l'élever  beaucoup  plus  haut.  Le 
travail  employé  à  comprimer  l'air  avant  l'époque  où  la  ten- 
sion était  suffisante  pour  commence?^  à  soulever  l'eau  qui 
devait  monter,  était  entièrement  perdu.  Je  viens  de  montrer 
comment  on  peut  l'utiliser,  en  disposant  le  réservoir  d'air  à 
une  certaine  profondeur  au-dessous  du  niveau  du  bief  davaL 

Quant  aux  machines  h  air  dilaté,  celle  qui  est  connue  sous 
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le  nom  de  de  Trouville  ne  pouvait  pas  d'un  seul  jet,  vers 
une  seule  capacité  aspirante,  élever  de  Teau  à  une  hauteur 
égaie  à  celle  de  la  chute  motrice.  J'ai  montré  ci-dessus 
qu'avec  une  chute  ne  dépassant  pas  certaines  limites,  on 
pouvait  l'élever  beaucoup  plus  haut,  en  indiquant,  d'ailleurs, 
dans  qu'eUes  conditions  cela  pouvait  se  faire,  de  manière  à 
utiliser  convenablement  le  travail  employé  à  la  détente  de 
l'air. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit,  pages  628  et  629,  Montgolfier  a  em- 
ployé la  détente  de  l'air  sur  une  colonne  liquide  en  mouve- 
ment pour  faire  des  épuisements.  Mais  l'application  qu'il  en  a 
faite  était  bien  moins  généralisée  qu'on  ne  pourrait  le  croire, 
d'après  ce  que  j'ai  dit  dans  ce  passage  d'un  Mémoire  que  j'ai 
reproduit  le  plus  textuellement  possible.  Cet  illustre  savant 
n'avait  pas  proposé  d'employer  ainsi  la  détente  d'une  colonne 
d'air,  alternativement  comprimée  par  une  colonne  d'eau  en 
mouvement,  sans  que  le  matelas  d'air  dont  il  s'agit  fît  partie 
iua  bélier  principalement  destiné  à  élever  de  Feau  au-dessus 
du  bief  (T amont. 

Il  est  facile  de  voir  que  l'appareil  supposé,  réduit  à  un 
corps  de  bélier  avec  soupape  d'arrêt  et  matelas  d'air  ayant 
un  tuyau  d'aspiration  avec  clapet  de  retenue,  ne  pourrait 
marcher  que  dans  de  très  mauvaises  conditions,  s'il  n'avait 
ainsi  pour  but  que  de  faire  des  épuisements.  Depuis  que  la 
page  629  est  réimprimée,  j'ai  pensé  qu'on  pourrait  en  con- 
clure que  les  inconvénients  de  cette  forme  d'appareil,  repo- 
sant sur  la  détente  alternative  du  matelas  d'air,  consisteraient 
surtout  en  ce  que  les  résistances  passives  seraient  plus  grandes 
et  auraient  à  parcourir  plus  de  chemin  que  cela  ne  serait 
nécessaire  et  en  ce  que  les  pressions  alternatives  seraient 
augmentées.  Quant  à  ce  dernier  point,  d'ailleurs,  il  suffirait 
sans  doute  d'avoir  des  tuyaux  d'une  plus  grande  épaisseur. 

Mais  j'aurais  pu  me  borner  à  dire  que  le  problème  dont  il 
s'agit,  quant  à  cette  forme  de  système^  n'était  pas  résolu^  et 
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que  Montgolfier  ne  paraissait  pas  même  s'en  être  occupé  (1). 

Or,  il  est  bien  à  remarquer  qu'au  moyen  de  mes  principes, 
une  forme  analogue  de  Fappareil  pourrait  être  employée 
d'une  manière  convenable,  sans  qu'il  fût  nécessaire  de  faire 
détendre  le  matelas  d'air  à  une  densité  moindre  que  celle 
de  Tair  extérieur.  On  disposerait  convenablement  la  soupape 
d'arrêt  un  peu  au-dessus  du  niveau  du  bief  inférieur,  afin  que 
l'eau  de  celui-ci  ne  pût  pas  rentrer  dans  l'appareil.  On  con- 
çoit que  la  colonne  liquide,  après  avoir  comprimé  le  matelas 
d'air  supposé  de  dimensions  convenables,  pourra  ensuite 
être  repoussée  bien  au-dessous  du  niveau  du  bief  inférieur. 
Si  donc  une  soupape  permet  alors  à  un  liquide,  dont  le  ni- 
veau est  au-dessous  de  ce  bief,  d'entrer  dans  le  tuyau,  la 
colonne  liquide,  quand  elle  reprendra  un  mouvement  de 
bas  en  haut,  fermera  cette  soupape,  et  fera  sortir  au  bief 
d'aval  l'eau  qui  aura  été  prise  ainsi  à  un  niveau  inférieur  à 
celui  de  ce  bief.  Le  liquide  à  épuiser  précédera  ainsi  l'eau 
motrice  de  la  seconde  période  au  lieu  de  la  suivre,  quand 
elle  sortira  de  l'appareil. 

Je  reviendrai  ultérieurement  sur  ce  système  que  j'ai  décrit 
dans  les  Annales  des  Mines,  année  1838,  page  455,  tome  XIV 

(1)  La  soupape  d'arrêt  étant  fermée,  et  le  matelas  d'air  étant  com- 
primé, il  se  ferait,  en  vertu  de  sa  détente,  une  première  aspiration. 
Mais  cette  soupape  se  rouvrirait  d'elle-même  beaucoup  trop  tôt,  et  Ton 
ne  trouve  nulle  part  Tindication  d*un  mécanisme  quelconque  pouvant 
la  faire  fonctionner  convenablement  pour  ces  conditions. 

Dans  le  bélier  hydraulique  élévatoire,  on  profite,  pour  la  faire  retom- 
ber, de  la  détente  du  matelas  d'air  qui  sert  pour  aspirer  une  quantité 
d'eau  dont  t élévation  n'est  qu'une  chose  accessoire.  Mais  ici  cette  détente 
ne  serait  plus  un  accessoire.  Elle  devrait,  an  contraire,  pour  être 
utilisée  convenablement,  agir  précisément  à  Pépoque  oit  cette  soupape 
serait  fermée.  Il  ne  serait  pas  d'ailleurs  rationnel  de  la  faire  ouvrir 
pendant  cette  détente;  cela  serait  évidemment  une  cause  de  perte 
considérable  de  force  vive.  Il  serait  convenable  de  ne  la  faire  ouvrir 
qu'à  l'époque  où  la  densité  de  l'air  intérieur  serait  redevenue  sensi- 
blement égale  à  celle  de  l'air  extérieur.  On  voit  combien  le  mécanisme 
devrait  avoir  de  précision,  et  combien  cela  semblerait  devoir  s'éloi- 
gner  de  la  simplicité  du  bélier. 
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de  la  3^  série.  J'en  dis  ici  quelques  mots  seulement  pour 
compléter  Texposition  des  principes  précédents.  Quant  à  la 
pratique,  je  préfère  en  général  la  forme  du  bélier  aspirateur 
employée  par  M.  Chemin,  pour  laquelle  il  n'est  pas  néces- 
saire de  laisser  la  colonne  liquide  prendre  d'aussi  grandes 
vitesses,  de  laisser  parcourir  aux  résistances  passives  des 
chemins  aussi  longs,  ni  de  produire  des  pressions  aussi  con- 
sidérables. 


Expériences  et  considérations  diverses  sur  une 
nouvelle  pompe  conique  sans  piston  ni  sou- 
pape, dont  le  moteur  agit  de  bas  en  haut. 

Cette  pompe  se  compose,  planche  YII,  figure  6,  de  deux 
tuyaux,  l'un  conique,  l'autre  cylindrique  OF,  ayant  le  même 
axe,  ouverts  à  leurs  extrémités  et  soudés  ensemble  en  0,  le 
tuyau  cylindrique  étant  au-dessus  et  la  plus  grande  section 
du  tuyau  conique  étant  à  l'extrémité  inférieure  du  système. 
L'eau  élevée  est  reçue  dans  un  vase  annulaire  fixe  D,  au 
milieu  duquel  le  sommet  du  tuyau  cylindrique  a  la  liberté  de 
passer,  toutefois  avec  le  moins  de  jeu  possible.  Ce  tuyau  est 
suspendu  à  une  des  extrémités  d'un  balancier  CQ  par  une 
anse  à  laquelle  est  attachée  une  corde  ou  une  chaîne  B,  et 
cette  anse  est  soudée  à  l'intérieur,  afin  de  ne  pas  gêner  le 
mouvement  du  tuyau  A  dans  le  milieu  du  vase  annulaire  où 
un  bout  de  tube  sert  de  guide  (1). 

(1)  Cette  flgare  est  la  copie  de  celle  qui  a  été  gravée  page  318dubul- 
letin  de  la  Société  centrale  des  architectes  pour  Texercice  de  1857, 
dans  un  rapport  sur  ma  pompe  conique.  Ainsi  que  je  l'expliquerai  plus 
loin,  les  sections  indiquées  dans  ce  dessin  sont  un  peu  trop  grandes 
pour  qu'un  homme  de  force  ordinaire  puisse  la  faire  fonctionner  sans 
fatigue.  Mes  premières  expériences  en  petit  sur  ce  système  ont  été 
présentées  à  la  Société  Philomathique  en  1840  et  1841.  Mais  les  expé- 
riences en  grande  qui  ont  permis  de  compléter  les  études  sur  ce  sujet, 
n'ont  été  faites  qu'à  partir  du  mois  de  mai  1851. 
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Dans  le  premier  modèle  essayé  en  grand,  le  tuyau  cylin- 
drique et  le  tuyau  conique  ont  chacun  1",90  de  long.  La  plus 
grande  section  du  tuyau  conique  a  25  centimètres  de  diamètre. 
Le  tuyau  cylindrique  a  un  diamètre  de  9  3/4  centimètres.  Le 
tuyau  conique  est  en  zinc  n*  14,  le  tuyau  cylindrique  est  en 
zinc  n*  43.  Il  n'y  a  pas  de  guide  inférieur. 

Pour  faire  fonctionner  l'appareil  ayant  pour  but,  par 
exemple,  d'élever  Teau  d'un  puits  dont  le  niveau  EE,  entretenu 
par  un  courant  souterrain,  serait  toujours  à  une  hauteur 
suffisante  au-dessus  du  fond^  il  suffit  de  soulever  alternative- 
ment le  tuyau  en  s'arrôtant  de  manière  qu'il  soit  sensiblement 
en  repos  à  l'époque  du  versement  supérieur.  On  le  laisse  en- 
suite retomber  par  son  propre  poids^  et  ainsi  de  suite  indé- 
finiment. Le  balancier  est  en  bois  avec  arc  de  cercle  en  Q 
pour  maintenir  la  verticalité. 

Le  jet  qui  sort  au  sommet,  à  chaque  période,  et  dont  la 
hauteur  dépend  de  la  force  avec  laquelle  ou  met  le  tuyau  en 
mouvement,  est  en  forme  de  champignon^  de  sorte  qu'il  ne 
peut  passer  que  très  peu  d'eau  entre  le  tuyau  fixe  du  réser- 
voir annulaire  et  le  tuyau  mobile;  on  verra  plus  loin  com- 
ment on  peut  augmenter  la  divergence  de  cette  espèce  de 
champignon.  Pour  un  appareil  de  ces  dimensions,  élevant 
l'eau  à  1°^50  au  moins  au-dessus  du  niveau  de  la  citerne,  il 
y  a  trente  périodes  par  minute,  chaque  période  com- 
prenant une  ascension  et  une  descente  du  système.  Quand  on 
élevait  l'eau  à  1™,20,  il  y  avait  ordinairement  vingt-quatre 
périodes  par  minute. 

Il  est  à  remarquer  que  si  l'on  fait  marcher  le  tuyau  trop 
vite  ou  trop  lentement,  on  ne  sent  que  très  peu  de  résistance, 
mais  aussi  il  ne  sort  plus  d'eau  par  le  sommet.  Pour  saisir  le 
mouvement  convenable  il  faut,  comme  on  l'expliquera  plus 
loin,  s'abandonner  au  mouvement  naturel  de  l'homme  agissant 
sur  le  levier  d'une  pompe  ordinaire  et  ne  faire  aucun  effort 
en  se  relevant.  Les  courts  instants  de  repos  qui  permettent  à 
l'eau  de  se  verser  quand  une  hauteur  constante  est  atteinte 
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par  le  tuyau  sont  très  commodes.  Les  repos  de  ce  genre  sont 
d'ailleurs,  comme  on  sait,  recommandés  en  général  pour 
remploi  de  la  force  de  Thomme.  Aussi  il  y  a  des  ouvriers 
qui  saisissent  facilement  le  genre  de  mouvement  nécessaire 
pour  que  Tappareil  élève  une  quantité  d'eau  convenable  par 
la  raison  même  qu'ils  s'abandonnent  à  an  mouvement  naturel; 
ii  y  a  au  contraire  des  savants  qui  n'ont  pas  facilement  saisi 
le  mouvement  nécessaire. 

La  quantité  d'eau  élevée  parait,  comme  on  verra  plus  loin, 
au  moins  égale  à  celle  que  fournit  une  bonne  pompe  ordinaire; 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'avantage  resterait  cependant 
à  celle  qui  n'a  aucune  pièce  susceptible  de  se  déranger,  et 
coûte  en  définitive  beaucoup  moins  cher,  comme  tout  le 
monde  peut  en  faire  le  calcul  d'après  le  prix  connu  des 
matériaux. 

Avec  le  même  appareil,  la  hauteur  du  versement  de  l'eau 
au-dessus  du  niveau  de  la  citerne  a  pu  être  considérablement 
augmentée,  elle  s*est  élevée  jusqu'à  2™,30.  Mais  pour  ces 
diamètres  la  colonne  liquide  est  alors  trop  divisée  par  suite 
des  mouvements  de  Tair,  tandis  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  pour  les 
hauteurs  analogues  à  celle  de  i^^^SO.  Dans  ce  dernier  cas,  si 
Ton  règle  le  jeu  de  manière  que  l'eau  arrive  au  sommet  sans 
sortir,  on  voit  que  la  surface  ascendante  n'est  pas  même  en 
entier  recouverte  de  bouillons.  On  peut  faire  marcher  l'ap- 
pareil sans  effort  avec  une  seule  main  pour  ces  dimensions  ; 
une  jeune  fille  de  quinze  ans  a  même  pu  le  faire  marcher 
sans  fatigue. 

Il  est  essentiel  de  remarquer,  quant  au  principe,  que  l'ap- 
pareil n'agit  point  en  descendant  comme  le  fait  une  canne 
hydraulique.  Lorsqu'on  veut  réunir  les  deux  effets,  comme 
cela  se  peut  dans  un  très  petit  modèle,  il  parait  pour  ces 
dimensions  difficile,  sinon  impossible,  de  mettre  l'appareil 
en  train  au  moyen  de  la  force  de  l'homme. 

Quand  on  soulève  le  tuyau  une  première  fois,  il  tend  à  se 
fairef  entre  la  paroi  conique  et  Teau  qu'elle  contient,  une 
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sorte  de  vide  conique  annulaire,  d'où  résulte  une  descente  du 
niveau  intérieur  au-dessous  du  niveau  extérieur  de  l'eau 
dans  le  puits,  et  par  suite  une  oscillation  ascendante  à  la 
période  suivante  ;  on  saisit  pour  agir  le  moment  où  Ton  sent 
de  la  résistance,  et  ainsi  de  suite.  A  la  seconde  période  ou 
à  la  troisième,  Teau  sort  par  le  sommet  et  l'appareil  est  en 
train.  On  est  instinctivement  averti,  par  le  bruit  de  Teau 
tombant  dans  la  bâche  annulaire^  qu'il  faut  laisser  retomber 
de  lui-même  le  tuyau  qui  doit  entraîner  le  bras  de  levier  sur 
lequel  on  agit  alternativement.  La  course  du  tuyau  est  assez 
petite  par  rapport  à  l'élévation  de  l'eau. 

Il  est  intéressant  de  se  rendre  compte  du  mode  d'action  de 
cette  tendance  au  vide  conique  annulaire  sur  lequel  repose  le 
jeu  de  cet  appareil.  Le  tuyau  en  se  relevant  rencontre  au- 
dessus  de  lui  la  pression  de  l'eau  ambiante.  Il  éprouve  un 
frottement  de  la  part  de  cette  eau  dans  son  mouvement. 
Quant  au  frottement  à  l'intérieur,  il  est  sans  doute  en  partie 
employé  à  l'élévation  de  l'eau.  L'angle  de  l'entonnoir  est 
trop  aigu  pour  que  la  résistance  du  milieu  soit  bien  nuisible. 
L'orifice  inférieur  ayant  un  grand  diamètre  par  rapport  au 
tuyau  cylindrique,  il  ne  paraît  pas  que  la  perte  de  force  vive 
en  ce  point  soit  importante  par  rapport  à  celle  qui  résulte  du 
versement  au  sommet  du  tuyau  cylindrique,  même  quand  ce 
versement  se  fait  à  une  hauteur  maximum  de  2  décimètres 
environ  au-dessus  de  ce  sommet. 

Quand  l'eau  ascensionnelle  pénètre  dans  le  tuyau  cylindri- 
que, au-delà  de  certaines  limites,  le  vide  conique  annulaire  ne 
peut  être  prévenu  autrement  que  par  suite  de  l'entrée  de  l'eau 
à  l'extrémité  inférieure  du  système.  L'appareil  doit  donc 
alors  être  considéré  comme  une  véritable  pompe  aspirante^ 
et  c'est  un  genre  d'effet  entièrement  nouveau.  Aussi,  quand 
le  moteur  cesse  d'agir  sur  l'autre  extrémité  du  balancier,  la 
force  vive  quelconque  du  tuyau  en  mouvement  ne  permet 
pas  à  ce  tuyau  de  continuer  à  s'élever  de  la  même  manière 
que  dans  les  circonstances  où  le  jeu  n'est  pas  bien  réglé. 4)lle 
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est  employée  à  produire  une  aspiration,  d'où  résulte  une 
augmentation  ou  un  mode  à'entretien  quelconque  de  la  quan- 
tité de  force  vive  de  la  colonne  liquide  ascendante. 

Pour  de  plus  grands  diamètres,  il  y  aura  moins  de  frotte- 
ment, moins  de  chances  de  bouillonnement,  Teffet  utile  sera 
plus  grand,  et  Teau  pourra  s'élever  plus  haut  avec  avantage. 

Ce  système,  quand  l'axe  est  rectiligne  et  vertical,  a  deux 
inconvénients:  iTeau  doit  être  aune  assez  grande  profondeur 
au-dessous  du  niveau  d'où  elle  doit  être  épuisée,  c'est-à-dire 
que  l'extrémité  inférieure  du  tuyau  ne  doit  pas  rencontrer  le 
fond,  ni  même  s'en  approcher  assez  pour  qu'il  en  résulte  un 
étranglement  annulaire  trop  sensible  ;  2®  il  faut  un  certain 
apprentissage  pour  mettre  l'appareil  en  train. 

Ces  deux  inconvénients  peuvent  être  évités  si  le  tuyau 
formé  des  deux  parties  cylindrique  et  conique,  au  lieu  d'avoir 
un  axe  rectiligne,  a  un  axe  courbé  en  arc  de  cercle  mobile 
autour  d'un  point  fixe. 

Dans  ce  cas,  le  tuyau  dont  il  s'agit,  au  lieu  d'avoir  des 
sections  circulaires,  pourra  avoir  des  sections  rectangulaires 
dont  les  grands  côtés  seront  perpendiculaires  au  plan  de 
rotation  alternative.  Gela  permettra  d'obtenir  de  beaucoup 
plus  grandes  sections.  On  conçoit  cependant  que  pour  do 
petites  profondeurs  les  côtés  des  sections  rectangulaires 
parallèles  au  plan  de  rotation  auront  des  limites  assez 
restreintes. 

Cette  forme  générale  du  système  a  permis,  au  moins  pour 
un  petit  modèle,  d'obtenir  immédiatement  le  mouvement 
oscillatoire  voulu  sans  aucun  apprentissage.  Une  masse  de 
plomb  disposée  sur  le  tuyau  courbe  en  faisait  une  sorte  de 
véritable  pendule,  qui  réglait  nécessairement  le  mouvement 
à  saisir. 

On  conçoit  que,  même  en  conservant  la  première  forme 
rectiligne  de  l'axe  du  tuyau,  on  peut,  en  le  coordonnant  avec 
une  sorte  de  pendule  attaché  à  l'axe  du  balancier,  obtenir 
tout   naturellement   le  mouvement    alternatif  voulu,   sans 
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apprentissage.  Mais  dans  Tun  et  Tautre  cas  ce  mouve- 
ment de  pendule,  quelque  facile  qu'il  soit  de  le  régler,  en 
fixant  sa  masse  de  plomb  à  une  hauteur  convenable,  oflfre 
rinconvénient  suivant.  Il  faut  que  le  tube  ne  puisse  plus 
s'arrêter  pendant  un  temps  sensible,  qui  était  celui  du  verse- 
ment dans  la  première  manœuvre  décrite  ci-defsus.  Il  est 
donc  nécessaire  alors  que  le  sommet  du  tube  s'élève  plus 
haut  que  cela  n'est  indispensable  ;  de  sorte  que  l'eau  se  verse 
sensiblement  plus  haut  qu'on  ne  le  veut  pendant  la  fin  de 
Tascension  du  tube  ou  pendant  le  commencement  de  sa 
descente.  Quant  aux  pompes  en  arc  de  cercle,  il  faut  tenir 
compte  de  la  manière  dont  l'air  peut  être  enveloppé  par  la 
colonne  ascendante. 

Il  vaut  donc  mieux  en  principe  se  servir  du  premier  mode 
de  manœuvre  décrit  ci-dessus,  quand  les  circonstances  le 
permettent  et  quand  on  peut  facilement  saisir  le  mouvement 
de  mise  en  train. 

Ce  mouvement  a  été  facilement  saisi  pour  une  pompe  em- 
ployant la  force  de  deux  hommes.  Dans  ce  cas,  l'axe  recti- 
ligne  du  tuyau  était  incliné  ;  les  deux  hommes  agissaient  par 
un  système  de  manivelle  grossièrement  disposé  avec  des 
cordes,  l'avantage  de  ce  système  consistant  principalement 
dans  sa  rusticité. 

Quand  on  a  voulu  agir  sur  une  pompe  verticale  en  planches, 
d'assez  grande  section  pour  employer  une  douzaine 
d'hommes,  on  a  trouvé  plus  de  difficultés  à  leur  faire  saisir 
tous  ensemble  le  mouvement.  On  y  est  parvenu  cependant  ; 
mais  il  est  douteux  que  pour  ces  grandes  sections  qui  étaient 
des  carrés,  on  doive  recommander  l'usage  de  ce  système, 
quand  d'ailleurs  l'axe  est  vertical;  d'autant  plus  que  si  la 
profondeur  d'eau  à  puiser  n'est  pas  grande,  il  en  résulte 
bientôt  l'espèce  d'étranglement  annulaire  occasionné  par  le 
fond  de  l'eau,  ainsi  que  je  l'ai  signalé  ci-dessus.  Je  vais  donc 
me  borner  provisoirement  à  donner  une  idée  des  observations 
faites  sur  les  appareils  de  petites  sections  élevant  l'eau  à  des 
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hauteurs  de  1°^,50  à  3  mètres,  en  tenant  compte  des  asser- 
tions d'un  ouvrier  intelligent,  relativement  aux  détails  de  sa 
manœuvre. 

C'est  au  commencement  de  chaque  période  que  l'efifort  du 
moteur  doit  principalement  agir.  Uhomme  fait  alors  ce  que 
les  ouvriers  appellent  donner  un  coup  sec.  Gela  ne  signifie 
pas,  dans  leur  langage,  un  coup  brusque,  mais  un  effort  qui 
se  fait  vivement  en  appuyant  sur  le  bras  de  levier  opposé. 
Gela  ne  signifie  pas  non  plus  que  cet  effort  doive  seulement 
se  faire  pendant  une  faible  partie  de  la  course.  L'ouvrier 
avait  Thabitude  de  le  faire  sur  plus  de  la  moitié  de  cette 
course,  soit  sur  les  deux  tiers  environ,  ce  qu'il  sera  d'ailleurs 
facile  de  mieux  préciser  quand  on  se  servira  de  ce  système. 
On  ne  veut  pas  dire  non  plus  qu'il  ne  doive  pas  se  faire 
d'effort  à  la  fin  de  la  course,  mais  que  cet  effort  doit  être  plus 
modéré,  et  aller,  pour  ainsi  dire,  ce  que  les  ouvriers  appel- 
lent en  mourant.  C'est-à-dire  que  l'homme,  appuyant  d'abord 
vivement  sur  le  bras  de  levier,  doit  s'abandonner  ensuite  à 
son  mouvement  naturel  jusqu'à  la  fin  de  chaque  course 
ascensionnelle  du  tuyau  mobile  vertical,  époque  à  laquelle 
il  a  un  instant  de  repos  instinctif,  et  est  averti  d'ailleurs,  par 
le  bruit  de  Teau  élevée  qui  se  verse,  du  moment  où  il  doit 
laisser  retomber  ce  tuyau  mobile  vertical  après  ce  verse- 
ment. 

Mais  il  ne  faut  pas  qu'il  abandonne  le  bras  de  levier,  ni 
encore  bien  moins  qu'il  veuille  faire  un  effort  en  sens  con- 
traire du  premier.  Le  tuyau  mobile  devant  retomber  sans 
être  aidé  par  l'homme,  et  celui-ci  pouvant  avoir  une  distrac- 
tion, il  faut  recommander  de  poser  la  tête  de  manière  à  ne 
pas  s'exposer  à  y  recevoir  un  coup  du  bras  de  levier. 
Gela  pourrait  arriver  à  l'époque  où  ce  dernier  serait  brusque- 
ment relevé,  non  seulement  par  le  poids  du  tuyau  (plus  ou 
moins  aidé  par  la  pression  de  l'eau  du  puits  sur  la  portion 
conique  qui  se  vide  en  partie  à  son  intérieur,  en  un  mot  par 
Teffet  de  l'oscillation  descendante),  mais  serait  imprudem- 
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ment  accéléré  par  l'effort  intempestif  de  Touvrier.  Ainsi  il 
est  bien  entendu  que  celui-ci  ne  doit  pas  faire  d'effort  pen- 
dant que  le  tuyau  mobile  redescend,  et  qu*il  ne  doit  à 
aucune  époque  abandonner  le  bras  de  levier,  s'il  ne  veut 
pas  que  la  machine  cesse  d'être  amorcée. 

Quant  à  la  raison  pour  laquelle  son  effort  doit  diminuer  à 
la  fin  de  Tascension  du  tuyau  mobile,  il  est  facile  de  s'en 
rendre  compte.  A  cette  époque,  le  système  achève  de  se 
remplir  d'eau  ascensionnelle  ayant  la  propriété  de  pouvoir 
pousser  le  tuyau  de  bas  en  haut  sous  la  partie  conique,  d'autant 
plus  que  celui-ci  n'est  plus  retardé  comme  il  tendait  à  Tètrc 
d'abord  en  vertu  de  la  pression  de  l'eau  du  puits  qui  faisait 
sentir  son  action  à  l'extérieur  sur  la  partie  conique,  à  cause 
de  la  baisse  de  l'eau  à  son  intérieur.  Or,  à  l'époque  dont  il 
s'agit,  cet  intérieur  est  rempli  d'eau  en  mouvement  et  qui,  en 
vertu  même  de  ce  mouvement  acquis  de  bas  en  haut,  tend  à 
passer  en  quelque  sorte  à  la  filière  de  la  partie  conique  dans 
la  partie  cylindrique.  On  conçoit  d'après  cela  que  si  l'on  fait 
monter  le  tuyau  mobile  trop  haut  par  un  effort  intempestif, 
c'est  une  raison  pour  qu'il  cesse  d'être  amorcé,  puisqu'il  doit 
achever  sa  course  ascensionnelle,  en  utilisant  pour  l'achever 
la  force  vive  de  l'ensemble  du  système. 

Cependant  il  faut  tenir  compte  de  ce  que  l'ouvrier  ayant 
nécessairement  à  la  longue  quelques  distractions,  cette  ascen- 
sion trop  grande  du  tuyau  aura  quelquefois  lieu.  On  en  sera 
quitte  pour  amorcer  de  nouveau  l'appareil,  ce  qui  se  fera  or- 
dinairement en  trois  périodes. 

Pour  éviter  le  jaillissement  en  dehors  du  réservoir  annu- 
laire destiné  à  recevoir  l'eau  élevée,  on  a  disposa  au  dessus 
une  sorte  de  toit  conique  fixe  percé  pour  le  passage  de  la 
corde  B,  afin  de  faire  d'ailleurs  diverger  la  colonne  liquide. 
Mais,  d'après  ce  qui  vient  d'être  dit,  quelques  précautions 
sont  nécessaires  à  cause  de  l'inconvénient  résultant  de  ce  que  le 
tuyau  mobile  montera  quelquefois  plus  haut  qu'on  ne  le  veut. 
Dans  des  circonstances  où  Ton  s'est  servi  de  cette  pompe,  on 
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a  supprimé  ce  ^oiVfixe  et  Ton  y  a  substitué  une  surface  con- 
cave attachée  à  la  corde  B.  Cette  disposition  a  le  désavantage 
défaire  verser  l'eau  plus  haut  que  cela  n'est  nécessaire,  cette 
surface  ne  pouvant  pénétrer  dans  le  bout  de  tuyau  fixe.  Elle 
est  d'ailleurs  commode  quand  on  peut  se  contenter  d'un  ren- 
dement inférieur  au  maximum,  parce  qu'il  s'agit  quelquefois 
surtout  des  qualités  spéciales  de  cette  pompe. 

Il  m'a  paru  convenable  de  proposer  la  disposition  suivante  : 
on  attache  au-dessus  du  sommet  du  tuyau  mobile  une  sur- 
face conique  dont  la  pointe  est  tournée  vers  le  bas,  mais  qui 
peut  entrer  dans  le  bout  du  tube  fixe.  Cette  pièce  a  pour  but 
de  faire  dévier  convenablement  la  veine  liquide,  il  paraît 
utile  de  disposer  plusieurs  surfaces  coniques  concentriques, 
de  manière  à  produire  un  etfet  analogue  à  celui  des  lames 
concentriques^  objet  des  expériences  mentionnées  pages  133 
à  135.  Cela  aura  d'ailleurs  pour  résultat  d'empêcher  de  re- 
tomber dans  le  tuyau  d'où  elle  sort  un  peu  d'eau  qui  aurait 
pu  y  redescendre  à  la  fin  de  l'ascension,  surtout  pour  un 
assez  grand  diamètre.  On  conçoit  d'ailleurs  que  l'on  peut 
conserver  le  toit  conique  fixe,  percé  de  manière  à  laisser 
passer  au  besoin  le  sommet  du  tuyau  mobile,  s'il  montait 
trop  haut  par  suite  d'une  fausse  manœuvre. 

Voici  quelles  sont  les  dimensions  de  l'appareil  sur  lequel 
on  a  fait  le  plus  d'expériences.  Le  tuyau  cylindrique  a  13  cen- 
timètres de  diamètre  et  2  mètres  de  long.  La  partie  évasée 
qui  y  est  soudée  a  36  centimètres  de  diamètre  à  son  exti  émité 
inférieure,  et  2"*,90  de  long.  L'ensemble  de  ces  deux  tuyaux 
est  en  zinc  n?  14.  Mais  la  partie  évasée  a  été  renforcée  par 
quatre  cercles  bordés  de  fils  de  fer,  l'expérience  ayant  appris 
qu'une  pompe  de  diamètres  moindres,  décrite  ci-dessus, 
avait  été,  après  un  assez  long  usage,  il  est  vrai,  écrasée  sur 
une  certaine  longueur  de  la  partie  évasée.  A  l'extrémité  in- 
férieure de  ces  divers  modèles,  on  avait  d'ailleurs  roulé  un 
fil  de  fer  pour  en  augmenter  la  solidité.  Cet  appareil  mobile 
pèse  22  ^S7  ;  mais  comme  les  cercles  en  zinc  disposés  sur  la 
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partie  conique  forment  de  véritables  petits  flotteurs  à  cause 
de  la  manière  dont  ils  sont  attachés,  Tensemble  ne  se  trouva 
point  assez  pesant  pour  redescendre  de  lui-même.  On  souda 
extérieurement  à  rextrémité  inférieure  une  feuille  de  plomb 
pesant  5^^S25,  et  qui  lui  donna  le  poids  suffisant  pour  une 
marche  régulière.  La  forme  provisoire  des  cercles  extérieurs 
précités  est  une  petite  cause  de  résistance  dans  l'eau  du 
puits;  mais  la  course  du  tuyau  n'étant  que  d'une  cinquantaine 
de  centimètres,  et  chaque  ascension  durant  environ  une 
seconde,  le  choc  de  ces  cercles  contre  Teau  extérieure  ne  se 
fait  qu'avec  d'assez  petites  vitesses. 

Quant  au  bout  du  tuyau  cylindrique  fixe  soudé  au  milieu 
du  réservoir  annulaire,  et  servant  de  guide  au  tuyau  cylin- 
drique mobile  au  sommet  de  celui-ci,  son  diamètre  est  de 
15  centimètres,  et  sa  longueur  de  80  centimètres.  Il  y  a  bien 
assez  de  jeu  entre  ce  tuyau  fixe  et  ce  tuyau  mobile,  même 
pour  un  essai  très  rustique,  la  corde  attachée  au  sommet  du 
tube  mobile  s'enroulant  d'ailleurs  alternativement  sur  un  arc 
de  cercle  disposé  à  l'une  des  extrémités  du  levier.  Je  n'ai  pas 
en  ce  moment  ce  modèle  sous  les  yeux,  mais  l'ouvrier  qui  l'a 
construit  en  a  conservé  les  dimensions  et  les  poids. 

Les  diamètres  dont  je  viens  de  parler  en  dernier  lieu  sont 
un  peu  trop  grands  pour  un  appareil  manœuvré  par  un  seul 
homme,  élevant  Teau  à  des  hauteurs  de  2  à  3  mètres.  L'ou- 
vrier qui  s'en  est  servi  pense  que  pour  une  élévation  d'en- 
viron 2™,  20  les  sections  de  la  pompe  mue  par  un  homme 
doivent  être  moyennes  entre  celles  de  deux  des  modèles  em- 
ployés, l'un  ayant  un  tuyau  cylindrique  de  13  centimètres, 
et  le  diamètre  du  tuyau  cylindrique  de  l'autre  étant  de  9  3/4 
centimètres. 

Des  expériences  sur  celle  dont  le  tuyau  cylindrique  était 
de  13  centimètres  de  diamètre  ont  été  faites  pendant  que 
j'étais  en  voyage.  Les  résultats  de  ces  expériences  furent  mal- 
heureusement égarés  avant  mon  retour,  mais  on  m'assure 
qu'ils  furent  comparés  à  ceux  d'une  pompe  ordinaire  élevant 
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Teau  précisément  dans  les  mêmes  conditions  d'un  puits  très 
voisin  de  celui  sur  lequel  on  opérait,  et  que,  dans  un  même 
temps,  ma  pompe  à  tube  mobile  éleva  plus  d'eau  que  la 
pompe  ordinaire,  quoique  celle-ci  fût  d'assez  grandes  dimen- 
sions. Ne  rayant  pas  vérifié  par  moi-même,  je  ne  mentionne 
ce  résultat  que  pour  valoir  ce  que  de  raison.  On  sait  d'ailleurs 
combien  la  force  de  l'homme  est  variable  et  combien  il  peut 
y  avoir  de  doute  sur  les  résultats  ainsi  obtenus  en  eau  élevée, 
quand  on  ne  mesure  pas  les  efforts  du  moteur  au  moyen  de 
dynamomètres. 

Mais  il  suffit  que  les  quantités  d'eau  élevée  aient  paru  satis- 
faisantes, pour  que  la  rusticité  de  ce  système  mérite  de  fixer 
l'attention,  notamment  pour  l'élévation  des  liquides  impar- 
faits, tels  que  les  purins  de  fumier.  Ainsi  on  a  remarqué  que 
la  pompe  dont  il  s'agit  élevait  beaucoup  de  vase  du  fond  d'un 
puits  où  elle  était  essayée. 

Il  est  intéressant  de  donner  une  idée  de  la  théorie  de  ce  sys- 
tème. Quoiqu'il  fût  extrêmement  délicat  d'en  donner  une 
théorie  complète,  il  est  utile  de  fixer  les  idées  sur  les  limites 
des  dimensions  indispensables  pour  chaque  circonstance.  Il 
faut  d'abord  tenir  compte  de  ce  que,  si  la  hauteur  à  laquelle 
on  veut  élever  l'eau  était  trop  grande  par  rapport  au  dia- 
mètre de  la  partie  cylindrique,  il  en  résulterait  des  bouillon- 
nements qui  diminueraient  l'effet  utile. 

Il  faut  aussi  tenir  compte  de  mes  expériences  plus  géné- 
rales sur  les  oscillations  de  l'eau  dans  les  tubes  verticaux. 
Quoique  le  cas  ne  soit  pas  tout  à  fait  le  même,  l'effet  de  la 
force  de  l'homme  devant  être  très  différent  de  celui  de  l'eau 
d'un  réservoir  sur  une  des  extrémités  d'un  tuyau  de  conduite 
fixe,  mes  recherches,  exposées  au  commencement  de  la  pre- 
mière partie  de  cet  ouvrage,  jetteront  cependant  beaucoup 
de  jour  sur  ce  sujet. 

Ainsi,  il  en  résulte  que  plus  on  veut  élever  l'eau  à  une 
grande  hauteur,  plus  les  diamètres  du  système  doivent  être 
augmentés  si  l'on  veut  conserver  un  rapport  donné  entre  le 
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travail  résistant  en  frottement  et  le  travail  moteur.  Il  est 
d^ailleurs  évident  que,  si  le  diamètre  de  la  partie  cylindrique 
est  augmenté,  celui  de  l'extrémité  inférieure  de  la  partie  co- 
nique doit  être  augmenté  sensiblement  dans  le  môme  rapport. 
Si,  par  exemple,  le  premier  est  doublé,  le  dernier  doit  être 
également  doublé.  On  peut  admettre,  au  moins  provisoire- 
ment, dans  la  pratique,  que  pour  une  élévation  double  tous 
les  diamètres  doivent  être  doublés. 

Cela  suffit  pour  montrer  que  ce  système  ne  peut  élever 
Teau  qu'à  des  hauteurs  médiocres,  surtout  s'il  est  manœuvré 
par  un  seul  homme  ;  et  que,  si  Ton  veut  s'en  servir  pour  des 
hauteurs  dépassant  certaines  limites,  il  vaudra  mieux  le  faire 
par  étages.  On  sait  d'ailleurs  combien,  pour  certaines  circons- 
tances, par  exemple  pour  Télévation  des  acides,  on  tiendrait 
à  avoir  une  pompe  sans  piston  ni  soupape. 

il  est  facile  de  voir  que  dans  la  pompe  conique,  la  durée  de 
chaque  période  doit  être,  en  général,  à  peu  près  proportion- 
nelle à  la  racine  carrée  de  la  hauteur  à  laquelle  on  veut  éle- 
ver Teau,  si  l'on  adopte  la  disposition  rectiligne  verticale, 
toutes  proportions  convenablement  gardées. 

Il  est  intéressant  d'étudier  plus  spécialement  la  manière 
dont  l'eau  se  comporte  dans  l'intérieur  et  à  la  sortie  de  la 
partie  évasée.  Quand  l'eau  entre  à  l'extrémité  inférieure,  elle 
rencontre  des  parois  vives,  comme  dans  un  ajutage  d'une 
forme  particulière  étudiée  par  Borda;  mais  la  perte  de  force 
vive  qui  en  résulte  est  bien  atténuée  par  la  diminution  des 
vitesses  résultant  de  l'évasement,  le  plus  grand  diamètre  de 
celui-ci  dépassant  beaucoup  celui  de  la  partie  cylindrique. 

Quand  l'eau  sort  dans  l'oscillation  descendante,  le  tuyau 
redescend  en  enveloppant  plus  ou  moins,  en  poursuivant,  si 
l'on  peut  s'exprimer  ainsi,  à  son  extrémité  inférieure,  le  li- 
quide qui  en  sort.  La  grandeur  du  diamètre  inférieur  rend 
d'ailleurs,  sauf  les  considérations  qui  vont  suivre,  insigni- 
fiante la  perte  de  force  vive  en  ce  point. 

Je  veux  dire  que  la  difficulté  consiste  bien  plutôt  a  éviter 
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les  pertes  de  travail  provenant  de  ce  que,  dans  sa  descente, 
Feau  s'évase  graduellement,  il  est  vrai,  dans  la  partie  co- 
nique, mais  enfin  s'évase  sans  qu'il  soit  possible  probable- 
ment d'éviter  complètement  la  perte  de  force  vive  qui  se  ma- 
nifeste plus  ou  moins  dans  les  ajutages  divergents, 

Il  est  donc  prudent,  en  général,  de  ne  pas  choisir  un  angle 
plus  ouvert  que  celui  de  l'ajutage  divergent  de  Venturi, 
quand  les  circonstances  le  permettent,  et  même  de  choisir 
un  angle  notablement  plus  aigu  lorsque  le  puits  est  assez  pro- 
fond pour  qu'on  puisse,  sans  inconvénient,  augmenter  la  lon- 
gueur de  la  partie  conique  en  conservant  le  même  rapport 
entre  les  diamètres  de  ses  deux  extrémités,  si  ce  rapport  est 
celui  que  l'usage  fait  en  définitive  choisir  comme  le  plus  con- 
venable. 

J'ai  fait  en  1841  quelques  expériences  pour  déterminer 
provisoirement,  autant  que  possible,  l'angle  dont  il  s'agit. 
Voir  la  première  partie,  pages  145  et  146. 

Je  sais  biea  que  dans  l'un  et  l'autre  cas  les  tourbillons  pro- 
venant de  la  communication  latérale  du  mouvement  des  li- 
quides rendent  la  question  très  délicate;  aussi,  j'ai  seule- 
ment voulu  donner  une  idée  d'un  moyen  d'étude  qui  m'a 
paru  intéressant.  Les  essais  directs  du  genre  de  ceux  qui 
ont  été  faits  pour  les  modèles  de  pompes  coniques  déjà 
employés,  et  qui  pourront  être  multipliés,  offrent  évidem- 
ment le  moyen  le  plus  sûr  d'éclaircir  la  question  d'une  ma- 
nière plus  complètement  pratique.  J'ajouterai  seulement  qu'il 
paraît  utile  que  la  partie  conique  soit  toujours  plongée  dans 
l'eau  à  épuiser,  si  l'on  veut  que  l'appareil  marche  le  plus  con- 
venablement possible,  cette  partie  devant  se  soulever  en  ten- 
dant à  faire  une  sorte  de  vide  entre  elle  et  l'eau  qui  monte  au- 
dessous  du  niveau  de  l'eau  dans  le  puits.  11  y  a  même  lieu  de 
penser  qu'il  vaut  mieux  que  le  sommet  de  cette  partie  co- 
nique ne  s'élève  pas  tout  à  fait  jusqu'à  la  hauteur  de  ce  ni- 
veau. 

Quaiit  à  un  essai  d'assimilation  entre  les  phénomènes  du 


Digitized  by 


Google 


—  658  — 

genre  des  colonnes  oscillantes  dont  il  s'agit,  et  ceux  des  co- 
lonnes liquides  oscillantes  dans  des  tuyaux  de  conduite  dé- 
bouchantdans  des  réservoirs,  j'ai  déjà  donné  ci-dessus  une  idée 
de  l'utilité  de  ces  considérations  ;  mais  il  est  intéressant  de 
faire  pressentir  la  possibilité  de  s'en  servir  ultérieurement 
quand  on  connaîtra  mieux  la  quantité  de  travail  employé  par 
l'ouvrier  et  ses  variations ,  afin  de  déterminer  par  le  calcul 
les  dimensions  les  plus  convenables  pour  le  maximum  d'effet, 
étant  donnée  la  hauteur  du  versement. 

On  conçoit,  en  effet,  que  si  la  théorie  donne  des  moyens 
pour  déterminer,  dans  un  appareil  à  colonne  liquide  oscil- 
lante et  à  tuyaux  fixes,  le  rapport  le  plus  convenable  entre  la 
masse  d'eau  qui  doit  être  élevée  à  chaque  oscillation,  et  le 
volume  du  tuyau  vertical  alternativement  abandonné  par  la 
colonne  liquide  partant  du  repos,  cela  jettera  beaucoup  de 
jour  sur  cette  question  délicate.  Il  en  sera  ainsi  surtout  si  l'on 
parvient  facilement  à  faire  fonctionner  la  pompe  conique 
dont  il  s'agit,  au  moyen  d'une  machine  à  vapeur  dont  on 
pourra  varier  la  puissance.  J'ai  seulement  voulu  par  cette 
indication  montrer  comment  des  considérations,  qui  au  pre- 
mier aperçu  semblent  étrangères  à  la  question,  pourraient  y 
être  utilement  appliquées. 

Quoique  les  résultats  des  expériences  les  plus  essentielles 
sur  l'effet  utile  aient  été  égarés  en  mon  absence,  on  peut  jus- 
qu'à un  certain  point  s'en  former  une  idée  approximative  au 
moyen  d'un  résultat  que  j'ai  conservé,  et  qui  est  relatif  au 
modèle  dont  le  tuyau  cylindrique  a  9  3/4  centimètres  de  dia- 
mètre. L'eau  se  versait  à2™,16  au-dessus  du  niveau  de  l'eau 
dans  le  puits;  on  élevait  au  moins  120  litres  d'eau  par  minute. 
Mais  ce  modèle  était,  comme  je  l'ai  dit>  trop  petit  pour 
bien  utiliser  la  force  d'un  homme,  tandis  que  l'autre,  dont  le 
tuyau  cylindrique  avait  i3  centimètres  de  diamètre,  était 
trop  grand.  Le  premier  jetait  donc  nécessairement  l'eau  trop 
haut  quand  il  était  manœuvré  par  un  homme  :  il  ne  serait 
pas  juste  de  multiplier  l'effet  obtenu  par  le  rapport  du  carré 
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du  plus  grand  de  ces  diamètres  au  carré  du  plus  petit,  puisque 
d'ailleurs  rhomme  était  fatigué  par  remploi  du  plus  grand  ; 
mais  il  paraît  qu'on  pourrait  au  moins  proposer  de  prendre 
une  moyenne.  Je  neveux  d'ailleurs  que  fixer  mieux  les  idées 
sur  ce  genre  d'effets,  qui  devront  être  étudiés  d'une  manière 
plus  complète. 

En  principe,  il  est  bon  d'éviter  de  jeter  l'eau  à  plus  de  2  dé- 
cimètres au-dessus  du  sommet  du  tube,  ce  qui  fait  d'ailleurs 
une  hauteur  moyenne  de  versement  beaucoup  moindre.  Mais 
il  est  intéressant  de  remarquer  que  si  cet  appareil,  pour  un 
tube  beaucoup  plus  court,  est  manœuvré  de  manière  à  faire 
piîncipalement  agir  le  moteur  de  haut  en  bas,  on  peut  s'en 
servir,  comme  Ta  remarqué  un  savant  américain  (qui 
n'avait  peut-être  pas  connaissance  de  mes  recherches  sur  ce 
sujet,  puisqu'il  ne  les  cite  pas),  afin  d'obtenir  des  jets  d'eau 
alternatifs,  susceptibles  d'être  utilisés  en  horticulture  pour 
l'arrosement  des  arbustes. 

Ce  genre  d'efiets  n'est  pas  celui  qui  est  l'objet  essentiel  sur 
lequel  je  dois  spécialement  attirer  l'attention  dans  cette  note. 
Tout  le  monde  savait  que  si  un  entonnoir  frappe  l'eau  d'un 
réservoir  de  haut  en  bas,  il  en  résulte  un  jet  d'eau  en  vertu 
du  principe  de  la  canne  hydraulique.  Mais  si  l'on  tire  cet 
entonnoir  de  bas  en  haut,  la  portion  conique  étant  plongée  et 
la  partie  cylindrique  étant  hors  de  l'eau  en  tout  ou  en  partie, 
il  en  résulte  une  série  de  phénomènes  intéressants,  notam- 
ment dans  les  circonstances  où  l'on  veut  s'en  servir  pour 
élever  à  des  hauteurs  de  1",50  à  3  mètres  de  l'eau  ou  des 
liquides  imparfaits,  des  purins  de  fumier,  ou  des  acides,  etc. 

Il  y  a  un  moyen  de  diminuer  un  peu  les  efiets  du  bouillon- 
nement de  l'air  signalés  pour  certaines  hauteurs  de  verse- 
ment. Par  exemple,  avec  le  premier  modèle  décrit  ci-dessus, 
on  a  diminué  l'angle  de  convergence  du  tuyau  conique;  mais 
cela  n'a  pas  beaucoup  diminué  la  division  de  l'eau^etil  a  fallu 
augmenter  de  moitié  en  sus  environ  la  longueur  de  ce  tuyau 
conique  pour  retrouver  à  sa  partie  inférieure  une  section 
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analogue  à  celle  de  la  première  série  d'expériences.  Gela  n'a 
pas  d'inconvénient  quand  le  puits  est  assez  profond  au-des- 
sous du  niveau  d'où  Teau  doit  être  puisée.  Pour  de  plus 
grands  diamètres,  Teau  est  moins  facilement  divisée,  à  hau- 
teur égale  de  versement. 

Quant  à  l'application  du  système  à  l'élévation  des  purins 
de  fumier,  on  peut  demander  si,  le  meilleur  purin  étant  au 
fond  de  la  fosse,  cet  appareil  est  convenablement  disposé  pour 
l'extraire. 

J'ai  déjà  dit  qu'il  avait  extrait  de  la  vase  du  fond  d'un 
puits;  or,  il  est  à  remarquer  que  c'est  précisément  au  fond  de 
la  fosse  que  l'appareil  puise  le  liquide,  et  que  même  il  le  met 
en  mouvement  de  manière  à  mêler  jusqu'à  un  certain  point 
le  meilleur  au  moins  bon,  ce  qui  permettra  d'arroser  les 
fumiers  d'une  façon  plus  uniforme.  Quant  à  l'augmentation 
de  profondeur,  qui  peut  être  nécessaire  autour  de  l'extrémité 
inférieure  du  tuyau  conique,  il  est  intéressant  de  remarquer 
que  l'espèce  particulière  de  succion  développée  par  ce  sys- 
tème offre  elle-même  un  moyen  de  curage. 

Pour  l'arrosement  des  fumiers,  il  pourra  être  bon  d'incli- 
ner la  pompe  conique,  même  quand  son  axe  ne  sera  point  un 
arc  de  cercle.  La  position  du  tuyau  incliné  oscillant  a  pu  être 
convenablement  maintenue  au  moyen  de  l'élasticité  des  cor- 
dages qui  la  retenaient  de  chaque  côté.  L'inclinaison  du  jet 
d'eau  alternatif  permet  d'employer  la  vitesse  acquise  de  l'eau 
pour  l'arrosement  des  fumiers. 

Il  est  intéressant  de  remarquer  que  cet  appareil  a  l'avan- 
tage spécial  de  pouvoir  être  confectionné  en  quelques  heures 
môme  avec  des  planches,  quand  les  constructeurs  manquent 
de  pompes  d'épuisement  ou  de  vis  d'Archimède,  pour  les 
épuisements  temporaires,  dans  les  limites  où  il  peut  être  em- 
ployé. 

Quant  à  ce  que  j'ai  dit  sur  la  durée  de  chaque  période  pour 
des  hauteurs  données  de  versement,  il  est  à  peine  nécessaire 
d'ajouter  que  pour  une  même  machine,  l'étendue  de  Toscilla- 
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tion  dépendant  jusqu'à  un  certain  point  de  la  force  avec  la- 
quelle elle  est  manœuvrée,  cette  durée  n'est  pas  nécessai- 
rement la  même  si  Ton  emploie  des  hommes  de  forces  diffé- 
rentes. 

J'ajouterai  donc,  seulement  afin  de  fixer  les  idées,  que 
pour  une  pompe  conique  verticale  dont  le  tuyau  cylindrique 
avait  54  centimètres  de  diamètre  et  60  centimètres  de  haut, 
le  tuyau  conique  inférieur  ayant  135  centimètres  de  côté  et 
1  mètre  environ  de  diamètre  à  sa  partie  inférieure,  la  durée 
de  la  période  était  sensiblement  d'une  seconde,  moitié  à  peu 
près  de  la  durée  trouvée  pour  un  versement  à  une  hauteur 
environ  quadruple.  Deux  hommes  saisissaient  le  mouvement 
avec  facilité  ;  l'effort  se  faisait  pour  cette  petite  hauteur  de 
haut  en  bas. 

Il  est  intéressant  de  rappeler  ici  une  expérience  que  j'ai 
faite  en  1840  et  qui  est  mentionnée  dans  la  première  partie, 
page  207. 

Un  petit  tuyau  conique  de  ce  genre,  plongé  dans  un  réser- 
voir assez  grand  pour  qu'il  y  eût  des  vagues,  élevait  de  l'eau 
alternativement  par  le  sommet  d'un  tuyau  cylindrique  soudé 
au  tuyau  conique  de  manière  à  former  une  petite  pompe  de 
ce  système,  soutenue  sur  l'eau  par  un  flotteur  oscillant  verti- 
calement avec  les  vagues. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  pour  les  hauteurs  de  versement 
très  petites,  on  est  naturellement  porté  à  faire  l'effort  de  haut 
en  bas. 

Ce  système  a  été  mentionné  favorablement  en  1852  dans  un 
rapport  à  la  Société  centrale  d'Agriculture  par  M.  Combes, 
qui  l'avait  vu  fonctionner  à  Versailles.  Un  rapport  favorable 
a  été  fait,  en  1857,  sur  la  même  pompe  à  la  Société  centrale 
des  architectes,  dont  plusieurs  membres  l'avaient  aussi  vu 
fonctionner. 

M.  Paris,  architecte  de  la  ville  de  Versailles,  a  certifié  qu'il 
l'a  employée  avec  succès  pendant  une  année  environ.  «  Elle  éle- 
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«  vait,  dit-il,  beaucoup  d'eau  à  des  hauteurs  variant  de  2  à 
«  3  mètres,  et  son  jeu  était  très  régulier  ;  mais  telle  qu'elle 
«  avait  été  exécutée  pour  le  cimetière  du  quartier  Notre- 
«  Dame  de  la  ville,  elle  avait  un  inconvénient  consistant  en 
«  ce  qu'il  fallait  un  apprentissage  pour  pouvoir  s'en  servir, 
«  tandis  que  la  pompe  applicable  à  cette  localité  doit  pou- 
«  voir  être  raanœuvrée  indistinctement  par  toutes  les  per- 
ce sonnes  qui  la  fréquentent.  » 

J'ai  indiqué  ci-dessus  des  moyens  d'éviter  l'inconvénient 
dont  il  s'agit.  J'ai  cru  devoir  appeler  spécialement  rattention 
sur  cette  pompe  à  cause  des  services  qu'elle  pourra  rendre  à 
raison  de  sa  rusticité^  et  parce  qu'il  n'est  jamais  d'ailleurs 
sans  intérêt  de  signaler  des  résultats  singuliers  qui  semblent, 
au  premier  aperçu,  contraires  aux  effets  généralement  con- 
nus d'appareils  ayant  en  apparence  une  forme  semblable. 

Depuis  que  le  Mémoire,  qui  vient  d'être  reproduit  le  plus 
textuellement  possible,  a  été  publié  en  1867  dans  le  Journal 
de  mathématiques.  Cette  pompe  a  été  utilisée  dans  diverses 
circonstances  sans  que  j'en  aie  été  averti.  Il  y  a  même  eu  un 
concours  régional  où  elle  avait  été  présentée  sous  un  autre 
nom  que  le  mien.  Je  l'ai  su  par  M.  Beaume,  ingénieur  méca- 
nicien, qui  a  eu  l'obligeance  de  faire  au  jury  une  réclamation 
dont  la  justice  a  été  reconnue  et  qui  a  été  insérée  dans  le 
rapport. 

M.  Chemin  a  eu  occasion  d'employer  cette  pompe  avec 
avantage.  Elle  a  d'ailleurs  longtemps  fonctionné  pour  élever 
du  petit  lait  dans  une  fromagerie,  ayant  l'avantage  de  ne  pas 
en  détériorer  la  qualité,  de  sorte  qu'il  servait  ensuite  à  la 
nourriture  des  animaux.  Elle  y  a  été  utilisée  jusqu'à  la  fer- 
meture de  l'établissement  de  trappistes  du  département  de  la 
Mayenne  où  était  cette  fromagerie. 

M.  Chemin  ayant  eu  l'occasion  de  montrer  avec  quelle  ra- 
pidité elle  pouvait  être  confectionnée  à  très  peu  de  frais  par 
les  plus  simples  ouvriers,  de  manière  à  servir  immédiate- 
ment, elle  a  été  dernièrement  l'objet  de  notices  dans  le  Jour- 
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nal  fTagriculiure  pratique  et  dans  d'autres  recueils.  Je  n'ai  pas 
sous  les  yeux  ces  articles  bienveillants.  Je  crois  seulement 
me  souvenir  qu'on  y  a  supposé  plus  grande  qu'elle  ne  doit 
l'être  en  général,  la  course  du  tube  vertical  mobile.  Ainsi  que 
je  Tai  rappelé  ci-dessus,  quand  M.  Combes  et  plusieurs  ingé- 
nieurs ont  fait  manœuvrer  la  pompe,  objet  du  rapport  de 
M.  Paris,  la  course  n'était  que  d'une  cinquantaine  de  centi- 
mètres. 


Principes  de  plusieurs  systèmes  de  pompes  à 
colonnes  liciuides  oscillantes  et  à  flotteur. 

Pompe  sans  piston  ni  soupape. 

J'ai  communiqué  à  la  Société  Philomathique  de  Paris,  le 
9  mai  1840,  le  principe  de  cette  pompe.  J'ai  eu  plus  tard  occa- 
sion de  m'en  servir  pour  amorcer  mon  moteur  hydraulique 
à  flotteur  oscillant  dont  je  donnerai  plus  loin  la  description; 
mais  je  n'avais  pas  fait  alors  mes  expériences  sur  le  moyen 
de  diminuer  la  résistance  de  l'eau  dans  les  coudes  à  angle 
droit  brusque  au  moyen  de  lames  concentriques,  et  je  n'a- 
vais pas  encore  essayé  pour  ce  genre  de  machines  l'emploi 
des  tuyaux  en  planches  de  grandes  dimensions. 

Cette  pompe,  telle  que  je  m'en  suis  servi,  se  réduit  à  un 
tuyau  vertical  enfoncé  en  partie  au-dessous  du  niveau  de 
l'eau  à  épuiser,  et  recourbé  à  son  extrémité  inférieure  de 
manière  à  déboucher  à  une  certaine  distance  dans  cette  eau 
par  une  bouche  évasée,  à  une  profondeur  convenable;  sa 
forme  générale  est  celle  d'un  grand  L.  Un  flotteur,  qui  est 
la  seule  pièce  mobile  du  système,  met  la  colonne  liquide  en 
oscillation  dans  ce  tuyau  dont  les  extrémités  sont  toujours 
ouvertes,  et  à  chaque  période  il  se  jette  de  l'eau  au  sommet 
du  tuyau  vertical.  Ce  flotteur,  alternativement  abandonné  à 


Digitized  by 


Google 


—  664  — 

son  propre  poids,  est  alternativement  soulevé  par  Je 
moteur. 

Il  est  à  remarquer  qu*à  chaque  période,  le  flotteur  occu- 
pant une  partie  du  sommet  du  tuyau  vertical,  de  manière 
que  le  versement  de  Teau  élevée  se  fait  autour  de  lui  dans  un 
espace  annulaire,  il  résulte  de  cette  circonstance  du  mouve- 
ment un  véritable  rétrécissement  graduel,  le  flotteur  étant 
inférieurement  terminé  en  pointe  ;  de  sorte  que  cela  aug- 
mente la  hauteur  à  laquelle  le  versement  peut  se  faire,  mais 
aussi  cela  augmente  la  vitesse  de  Teau  à  sa  sortie. 

Il  résulte  de  la  manière  dont  les  sections  sont  modifiées  par 
le  flotteur  une  diff'érence  notable  dans  la  durée  des  oscilla- 
tions de  la  colonne  liquide.  Quand  on  supprime  le  flotteur, 
ces  oscillations  augmentent  de  durée,  ainsi  qu'il  est  facile  de 
s'en  rendre  compte  au  moyen  de  la  théorie  des  oscillations 
de  Teau  dans  les  tuyaux,  exposée  dans  la  première  partie  de 
cet  ouvrage.  Ainsi,  pour  le  cas  de  cette  expérience,  la 
rapidité  des  oscillations  était  augmentée  d'environ  un 
sixième. 

Quant  à  la  profondeur  du  tuyau  de  conduite,  on  peut  re- 
marquer que  ce  tuyau  pouvant  être  construit  en  bois,  de 
façon  à  avoir  une  section  rectangulaire  dont  le  plus  grand 
côté  sera  horizontal,  cela  diminuera  cette  profondeur.  Dans 
ce  cas,  le  flotteur  aurait  aussi  une  section  rectangulaire.  La 
seule  partie  de  la  construction  qui  puisse  offrir  quelque  dif- 
ficulté pour  une  application  rustique,  consiste  dans  les  précau- 
tions à  prendre  pour  que  le  flotteur  n'éprouve  point  de  per- 
cussions contre  les  parties  fixes  de  l'appareil.  Mais  cela  n'est 
point  une  difficulté  sérieuse. 

La  mise  en  train  est  facile.  On  laisse  le  flotteur  s'enfoncer 
à  chaque  période  dans  la  colonne  liquide  descendante.  La 
première  fois  qu'il  descend,  il  trouve  le  liquide  en  repos,  ce 
qui  le  fait  monter  autour  de  lui,  en  vertu  de  la  résistance  op- 
posée par  l'inertie  du  reste  de  l'eau  contenue  dans  le  tuyau 
de  conduite.  Cette  première  ascension  est  suivie  d'une  des- 
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cente  sur  laquelle  on  fait  agir  le  flotteur  par  5on  poids,  et 
ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  que  Teau  arrive  au  sommet  du 
tuyau  vertical.  Alors  l'appareil  est  en  train.  Il  n'y  a  d'ailleurs 
rien  de  délicat  dans  cette  manœuvre,  l'instant  de  l'action  al- 
ternative du  flotteur  n'étant  pas  précis,  au  moins  pour  un 
tuyau  de  conduite  qui  n'est  pas  trop  court. 

Cette  pompe  élevait  l'eau  à  1"^,50  de  haut,  dans  un  tuyau 
de  40  centimètres  de  diamètre,  au  sommet  duquel  le  verse- 
ment se  faisait  à  chaque  période. 

On  peut  réduire  à  très  peu  de  chose  la  perte  de  travail  en 
irottement  au  moyen  de  la  grandeur  du  diamètre  du  tuyau 
fixe.  La  perte  de  force  vive  provenant  de  la  vitesse  de  sortie 
alternative  de  l'eau  à  l'extrémité  inférieure  peut  être  hien 
atténuée  au  moyen  d'un  évasement  assez  graduel.  On  peut 
aussi  augmenter  la  section  du  sommet  par  lequel  doit  se 
verser  l'eau  élevée.  J'ai  déjà  indiqué  dans  cet  ouvrage  la 
difl'érence  des  effets  de  ces  deux  genres  d'évasement.  (Voir 
pages  97  et  570.) 

J'ai  indiqué  dans  la  première  partie  la  méthode  au  moyen 
de  laquelle  on  peut  déterminer  un  angle  convenable  pour  que 
la  colonne  liquide  s'évase  à  son  entrée  dans  le  réservoir  d'où 
elle  part,  sans  qu'il  y  ait  trop  de  force  vive  perdue.  Les  chif- 
fres indiqués  page  146  peuvent  servir  à  donner  une  idée  de 
ce  genre  d'efl'et.  Il  sera  bon  d'ailleurs  de  faire  l'angle  de 
convergence  moindre  que  cela  n'est  indispensable. 

Dans  cet  appareil,  comme  dans  plusieurs  autres  de  mon 
invention,  la  longueur  du  tuyau  de  conduite  fixe  est  un  obs- 
tacle à  cause  du  prix  qui  en  résulte.  On  pourra  modérer  cette 
longueur,  en  exagérant,  comme  je  viens  de  l'indiquer,  celle 
de  la  partie  conique  évasée,  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  change- 
ment brusque  de  vitesse;  et  comme  il  n'y  a  point  de  passages 
plus  ou  moins  étranglés  par  une  soupape  ou  un  tube  mobile, 
puisqu'il  n'y  a  d'autre  pièce  mobile  qu'un  flotteur,  il  ne  pa- 
raît pas  aussi  utile  que  pour  d'autres  systèmes  de  mon  in- 
vention de  donner  une  grande  longueur  au  tuyau  de  conduite. 
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Quoi  qu'il  en  soit,  cet  appareil  me  semble  destiné  à  ré- 
soudre le  problème  de  Télévation  de  Teau  à  de  très  petites 
hauteurs,  au  moyen  d'une  pompe  donnant  un  effet  utile  au 
moins  aussi  grand  que  celui  des  bonnes  pompes  pour  les  élé- 
vations à  de  grandes  hauteurs,  pourvu  qu'on  veuille  faire  la 
dépense  d'un  tuyau  de  dimensions  convenables.  On  sait  que 
la  difficulté  de  ce  problème  a  été  souvent  signalée  par  les 
plus  savants  hydrauliciens. 

Si  l'on  veut  élever  de  l'eau  à  des  hauteurs  médiocres,  mais 
plus  grandes  par  rapport  à  la  course  du  flotteur,  l'appareil, 
sans  addition  d'autres  pièces  mobiles,  deviendra  d'une  cons- 
truction un  peu  moins  simple,  mais  plus  intéressante. 

Le  flotteur  fonctionnera  alors  dans  la  plus  grosse  branche 
d'un  siphon  renversé  à  branches  de  diamètres  inégaux.  L'in- 
troduction alternative  d'une  quantité  d'eau  à  élever  dans 
la  masse  liquide  oscillante  ne  peut  pas  donner  lieu  à  une 
perte  de  force  vive  bien  importante,  quand  même  elle  tom- 
beradt  par  un  orifice  ordinaire  de  la  hauteur  du  niveau  de 
l'eau  à  épuiser  sur  le  sommet  variable  de  l'extrémité  de  la 
colonne  dans  la  plus  grosse  branche,  où  l'on  suppose  au 
flotteur  une  course  petite  par  rapport  à  la  hauteur  de 
versement  de  la  branche  d'un  diamètre  moindre.  Mais  cette 
perte  peut  même  être  bien  atténuée  au  moyen  d'une  combi- 
naison de  niveaux  dont  le  principe  est  analogue  à  ce  qui  se 
présente  dans  certaines  ondes  dites  solitaires. 

Il  suffit  de  faire  arriver  l'eau  dont  il  s'agit  par  un  tuyau 
latéral  d'une  longueur  convenable,  débouchant  par  une  extré- 
mité dans  l'eau  à  épuiser,  et  par  l'autre  dans  le  système  au- 
dessous  des  niveaux  variables  de  l'eau  en  oscillation.  On  pro- 
longera les  parois  de  la  grosse  branche  au-dessus  du  niveau 
de  l'eau  à  épuiser.  Si  les  oscillations  de  la  colonne  liquide  sont 
disposées  de  manière  à  s'élever  alternativement  dans  celte 
branche  au-dessus  de  ce  niveau,  on  conçoit  que  la  colonne 
liquide  en  mouvement  dans  le  tuyau  latéral  peut  être  alter- 
nativement réduite  au  repos,  à  cause  des  pressions  exercées 
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sur  elle  pendant  qu'il  y  a  de  Feau  au-dessus  de  ce  même  ni- 
Teau  dans  la  même  branche.  L'avantage  de  cette  disposition 
est  de  permettre  d'employer  utilement  la  force  vive  de  la 
quantité  d'eau  qui  entre  périodiquement  dans  le  système 
pour  remplacer  Teau  élevée. 

Abstraction  faite  de  Tutilité  industrielle  que  peuvent  avoir 
ces  combinaisons,  il  est  intéressant,  au  point  de  vue  des  prin- 
cipes du  moins,  de  conserver  la  trace  des  moyens  divers  de 
faire  entrer  Teau  d'un  réservoir  dans  une  colonne  liquide 
oscillante,  le  tuyau  étant  plongé  en  partie  dans  ce  réservoir. 

Je  rappellerai  donc  que,  dans  la  première  partie,  pages  158 
et  suivantes,  planche  1,  fîgure  5,  j'ai  décrit  des  expériences 
d'où  il  résulte  que  Tétat  d'oscillation  d'une  colonne  liquide 
diminue  la  moyenne  des  pressions  latérales  sur  un  point 
donné  des  branches  verticales,  surtout  dans  certaines  circons- 
tances. 

Au  moyen  de  ce  principe,  l'eau  à  épuiser  peut  entrer  laté- 
ralement dans  le  système,  et  en  sortir  par  l'extrémité  infé- 
rieure, sans  qu'on  soit  obligé  de  la  faire  sortir  comme  ci- 
dessus  par  le  sommet  d'un  tuyau. 

Quant  à  ces  applications  aux  moyens  de  faire  entrer  l'eau 
alternativement  sans  pièce  mobile  dans  ces  pompes  à  flot- 
teur, l'expérience  seule  pourra  décider  la  question  pratique. 

Mais  ce  procédé  d'introduction  et  d'expulsion  de  l'eau  à 
épuiser  m'a  paru  mériter  d'être  signalé  comme  exemple 
d'application  d'un  des  principes  exclusivement  dûs  à  mes  re- 
cherches. Cependant,  quant  à  la  pratique  ,  il  est  probable 
qu'un  clapet  d'introduction  vaudra  mieux  ;  d'ailleurs  il  peut 
toujours  être  utile  de  signaler  des  moyens,  non  seulement 
nouveaux,  mais  qui  semblent  au  premier  aperçu  contraires 
aux  effets  auxquels  on  s'attendait  généralement. 
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Pompe  à  flotteur  avec  soupape^  la  détente  étant  alternativement 
produite  par  une  colonne  liquide  oscillant  sur  une  colonne 
dair. 

D'après  des  principes  que  j'ai  depuis  longtemps  communi- 
qués à  la  Société  Philomathique,  il  est  intéressant  de  considérer 
ce  qui  se  présente  pour  diverses  machines  oscillantes,  lorsque, 
dans  le  but  de  diminuer  le  chemin  parcouru  par  les  résis- 
tances passives  à  chaque  période,  on  fait  arriver  une  des 
extrémités  d'une  colonne  liquide  en  oscillation  dans  un  ma- 
telas d'air  dont  les  dimensions  règlent  le  chemin  qu'il  esl 
nécessaire  de  parcourir  pour  éteindre  le  mouvement  de 
cette  colonne  sans  choc  brusque. 

Voyons  donc  ce  qui  arrivera  dans  la  pompe  oscillante, 
objet  de  la  description  précédente,  où  il  y  a  un  siphon  ren- 
versé, lorsqu'on  fera  arriver  ainsi  sous  un  matelas  d'air  celle 
des  extrémités  de  la  colonne  oscillante  dans  laquelle  on  n'en- 
tretient pas  le  mouvement  immédiatement  par  l'action  alter- 
native d'un  flotteur.  Le  chemin  parcouru  par  la  colonne 
liquide  sera  diminué,  ce  qui  n'empêchera  pas  le  matelas  d'air 
de  faire  plus  ou  moins  le  vide  en  se  détendant,  par  la  raison 
même  qu'il  aura  été  comprimé  plus  fortement,  en  vertu  de  la 
continuation  du  jeu  de  la  machine. 

On  conçoit  donc  qu'il  y  aura  une  époque  à  laquelle  il  se 
produira  une  succion  qui  pourra  faire  entrer  dans  le  siphon 
renversé,  par  une  soupape  inférieure,  de  l'eau  d'un  réservoir 
à  épuiser. 

Une  partie  de  l'eau  contenue  dans  le  siphon  sera  par  suite 
versée  au  sommet  du  tube  dans  lequel  joue  le  flotteur  oscil- 
lant mis  en  action  par  le  moteur.  11  est  évident  qu'au  bout  de 
quelques  périodes  la  continuation  d'un  effet  analogue  produit 
par  l'action  alternative  du  flotteur  élèvera  la  colonne  jusqu'au 
sommet  et  produira  l'efl'et  voulu,  si  l'appareU  est  bien  disposé. 

Un  auteur  allemand,  je  crois,  dont  je  ne  sais  pas  le  nom, 
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avait  proposé  avant  moi  d^élever  de  Teaa  par  un  principe 
semblable,  mais  avec  cette  différence  essentielle  que  le  tube 
d'ascension  était  mobik.  Cet  auteur  utilisait  le  genre  de 
mouvement  qu'on  cherche  à  éviter  de  donner  aux  baro- 
mètres dans  la  crainte  de  les  briser. 

Uappareil,  tel  qu'il  l'avait  disposé,  pouvait  marcher  sans 
que  son  extrémité  inférieure  fût  enfoncée  dans  l'eau  à  une 
profondeur  bien  notable.  Dans  l'appareil  tel  que  je  l'ai  pro- 
posé, les  tuyaux  étant  fixes,  le  moteur,  si  c'est  un  homme, 
peut  être  naturellement  conduit  par  l'oscillation  de  la  colonne 
liquide.  Tandis  que  si  le  tube,  et  en  un  mot  si  tout  l'appareil 
est  mobile^  il  y  a  probablement  à  saisir,  comme  dans  ma 
pompe  conique  quand  un  balancier  avec  une  sorte  de  pen- 
dule n'y  est  pas  joint,  une  sorte  de  tour  de  main^  selon  une 
expression  reçue. 

Depuis  que  j'ai  présenté  cet  appareil  à  flotteur  à  la  Société 
Pbiiomathique,  le  19  août  1843,  un  ingénieur  qui  ne  connais- 
sait pas  ce  qu'en  dit  le  journal  l'Institut  l'a  présenté  de  son 
côté.  Mais  il  est  le*  premier  à  convenir  de  ma  priorité,  et  cette 
rencontre  d'idées  avec  un  homme  distingué  ne  peut  qu'attirer 
plus  spécialement  l'attention  sur  la  combinaison  dont  il 
s'agit.  Monlgolfier  avait  signalé  les  effets  d'une  colonne  d'air 
alternativement  comprimée  et  dilatée;  l'idée  d'en  faire  le 
principe  d'une  pompe  mue  par  un  homme  appartient  à  l'au- 
teur allemand  dans  les  limites  indiquées  ci-dessus.  Je  regrette 
vivement  de  ne  pouvoir  retrouver  le  nom  de  cet  auteur  dont 
m'avait  parlé  M.  l'ingénieur  en  chef  Primot. 

Pompe  à  flotteur  aspirant  au  moyen  d'un  nouveau  principe. 

Ce  système  a  été  communiqué  à  la  Société  Pbiiomathique 
le  19  novembre  1842. 

Un  tuyau  courbé  en  arc  de  cercle  et  ouvert  à  une  de  ses 
extrémités,  étant  suspendu  à  un  axe  autour  duquel  il  peut 
osciller  librement,  est  plongé  en  partie,  à  une  petite  profon- 
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deur  (par  la  portion  inférieure  de  sa  courbure),  dans  Teau  à 
épuiser.  Dans  la  partie  plongée,  il  est  séparé  en  deux  par 
une  cloison  près  de  laquelle  est  disposée  une  soupape  ouvrant 
de  dehors  en  dedans,  et  par  laquelle  doit  être  aspirée  Teau 
qui  sortira  par  Textrëmité  du  tuyau  qui  est  toujours  ouverte. 

Le  mouvement  de  ce  tuyau  est  réglé  au  moyen  d'un  flotteur 
qui  donne  lieu,  comme  on  va  voir,  au  jeu  de  cette  espèce  de 
pompe  aspirante  sans  piston. 

Il  est  clair  que,  si  Ton  soulève  de  Teau  dans  le  tube  avec 
une  vitesse  suffisante,  et  que  Ton  diminue  la  vitesse  du  tube 
sans  agir  directement  sur  Teau,  celle-ci  continuera  à  monter 
en  vertu  de  sa  vitesse  relative,  en  produisant  une  aspiration  ; 
mais  on  n'agirait  pas  selon  les  vrais  principes  de  la  mécanique 
si  l'on  produisait  cet  elTet  par  le  moyen  d'un  obstacle  exté- 
rieur. 

Or,  si  un  flotteur  entraîné  dans  le  mouvement  du  tube  sort 
de  Teau  à  épuiser  ou  d'un  réservoir  particulier  disposé  à  cet 
effet,  à  l'époque  où  l'on  veut  que  le  tube  diminue  de  vitesse, 
on  jouit  de  cet  avantage  que,  pour  y  parvenii»,  on  n'a  à 
craindre  aucune  percussion  entre  des  corps  solides  comme  si 
l'on  avait  à  considérer  l'inertie  d'un  obstacle  extérieur. 

Lorsque  le  système  est  ramené  en  arrière  par  le  mouve- 
ment oscillatoire  que  le  moteur  imprime,  l'immersion  du 
flotteur  diminue  la  vitesse  du  tube  sans  agir  aussi  directe- 
ment sur  l'eau  qu'il  contient,  et  dont  la  force  vive  peut  être 
en  partie  utilisée  dans  le  balancement  rétrograde  dont  l'efifet 
reviendra  en  aide  à  l'effet  direct  pendant  lequel  se  fait  l'aspi- 
ration précitée,  si  le  moteur  n'agit  que  dans  un  sens. 

On  voit  que  l'idée  de  cet  appareil  consiste  dans  le  mode 
d'action  du  flotteur,  qui  permet  de  produire  l'efi'et  voulu 
sans  choc,  malgré  l'inertie  des  pièces  mobiles,  comme  si  l'on 
disposait  de  forces  immatérielles.  On  voit  aussi  qu'il  n'y  a 
aucun  effet  de  canne  hydraulique^  bien  que  la  partie  inférieure 
du  tube  ne  soit  enfoncée  qu'à  une  très  petite  profondeur  dans 
l'eau  à  épuiser. 
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S'il  est  difficile  de  prévoir  quel  peut  être  le  degré  d'utilité 
pratique  de  ce  principe,  il  m'a  semblé  assez  nouveau  pour 
être  signalé  comme  une  des  choses  dont  il  est  du  moins  inté- 
ressant de  conserver  la  trace,  il  renferme  d'ailleurs  celui 
d'un  nouveau  modérateur  hydraulique  dont  je  parlerai  ulté- 
rieurement. 

Il  y  a  des  circonstances  où  il  est  utile  de  pouvoir  amortir 
le  mouvement  acquis  de  grandes  masses  solides,  sans  éprou- 
ver aucun  choc  brusque.  On  peut  y  parvenir  au  moyen  des 
freins  hydrauliques,  plus  ou  moins  analogues  à  ceux  que  j'ai 
appliqués  à  l'écluse  de  l'Aubois.  Mais  cela  est  une  cause  de 
perte  considérable  de  force  vive.  Or,  si  l'on  emploie  pour 
cela  un  flotteur  alternativement  émergé,  les  vitesses  peuvent 
diminuer  graduellement  aussi,  sans  aucun  choc  brusque. 
Cependant  il  n'arrivera  pas  toujours,  comme  dans  la  pompe 
dont  il  s'agit,  que  le  flotteur,  en  redescendant,  puisse  agir 
d'une  manière  utile.  On  conçoit  que  s'il  fallait  le  détacher 
alternativement,  il  en  résulterait  une  complication  qui 
n'existe  pas  dans  les  freins  hydrauliques  précités. 


En  réunissant  les  principes  de  plusieurs  pompes  à  flotteur, 
je  ne  recommande  encore  pour  l'exécution  que  celle  qui  a  été 
essayée  sans  sotgf)ape  (voir  p.  663  à  666).  Quant  à  la  modifica- 
tion indiquée  p.  166,  et  qui  a  peu  d'importance  pour  la  pra- 
tique, il  pourra  être  utile  d'ajouter  une  soupape  au  tuyau 
d'introduction  latérale.  Le  principe  de  la  diminution  des  vi- 
tesses, avec  lesquelles  l'eau  entrera,  permettra  encore  de  di- 
minuer la  perte  de  force  vive  par  un  bon  emploi  de  l'inertie 
dans  le  mouvement  alternatif;  il  en  résultera  d'ailleurs  du 
frottement.  Dans  la  pratique  un  clapet  d'introduction  latérale 
pourra  suffire,  même  sans  l'application  de  ce  principe,  ce  qui 
permettra  d'avoir  moins  de  tuyaux. 
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EXPÉRIENCES 

ET  CONSIDÉRATIONS  THÉORIQUES 


SCB    DES 


MOTEURS  HÏDRAULIOÏÏES  NOUVEAUX 


UTILISANT 


L'ASPIRATION  D'UNE  COLONNE  LIQUIDE 

EN  MOUVEMENT  ALTERNATIF. 


Moteur  hydraulique  à  piston  aspiré  avec 
soupape  annulaire. 

Borgnis  avait  depuis  longtemps  proposé  de  transformer  le 
bélier  hydraulique  élévatoire  en  moteur  à  mouvement  alter- 
natif, en  recevant  le  coup  de  bélier  au  moyen  d*un  piston.  Il 
ne  parait  pas  que  cette  disposition  ait  jamais  été  essayée. 

Je  ne  trouve  point  qu'on  ait  proposé  avant  moi  d'employer 
le  principe  du  bélier  aspirateur  à  faire  fonctionner  un  piston. 
J'ai  fait  sur  ce  sujet  diverses  communications  à  la  Société 
philomathique  depuis  le  commencement  de  1844,  et  je  suis 
parvenu  à  construire  un  appareil  sans  soupape  qui  n'a  plus 
aucune  ressemblance  avec  le  bélier. 

Afin  de  faciliter  les  explications,  je  vais  commencer  par  celui 
que  j'ai  présenté  d'abord  en  1844  et  exécuté  en  1847  pour  la 
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Faculté  des  sciences  de  Besançon.  Ce  système  a  d'ailleurs 
aussi  ses  avantages.  La  soupape  annulaire  d'introduction  de 
Teau  que  j'ai  employée  est  très  différente  de  la  soupape 
d'arrêt  de  Montgolfier  qui  fonctionnait  en  vertu  de  la  percus- 
sion de  l'eau.  Cette  dernière,  d'après  les  dessins  de  cet  il- 
lustre savant,  ne  différait  pas  d'une  soupape  d'arrêt  de  son 
bélier  élévatoire.  Elle  devait  intercepter  alternativement  la 
communication  entre  le  corps  de  bélier  et  le  fond  d'un  réser- 
voir alimenté  par  le  bief  supérieur. 

Je  préfère,  comme  on  peut  le  voir  dans  le  Mémoire  de 
M.  Chemin,  reproduit  ci-dessus,  disposer,  pour  un  bélier  as- 
pirateur destiné  seulement  à  faire  des  épuisements,  la  sou- 
pape d'arrêt  dans  Veau  à  épuiser.  Mais  quant  au  moteur  à 
piston  dont  il  s'agit,  j'avais  prescrit  pour  un  cas  où  le  corps 
de  pompe  du  piston  était  vertical,  de  mettre  une  soupape 
d'arrêt  annulaire  au  sommet  de  l'appareil,  et  de  la  faire 
fonctionner  en  vertu  d'un  phénomène  de  succion. 

Je  donnerai  plus  loin  la  légende  plus  détaillée  des  figures 
10,  H,  12,  13  et  14  de  la  planche  YII  qui  ont  pour  objet  ce 
piston  P  alternativement  aspiré  au  moyen  d'une  soupape  an- 
nulaire SS.  Je  vais  d'abord  exposer  quelques  principes.  Je 
suppose  qu'il  fonctionne  dans  un  corps  de  pompe  EFGH  au- 
dessus  de  cette  soupape.  Quand  elle  sera  levée  elle  permettra 
à  l'eau  motrice  d'entrer  dans  le  système.  Lorsqu'elle  sera 
baissée,  elle  interceptera  la  communication  entre  l'appareil 
et  le  bief  d'amont.  Elle  réunira  le  corps  de  pompe  au  tuyau 
de  conduite  inférieur,  parce  qu'elle  viendra  se  poser  sur  son 
siège,  en  vertu  d'un  phénomène  de  succion  sur  lequel  je 
reviendrai  plus  loin.  Cette  descente  se  fera  à  l'époque  où  la 
vitesse  du  liquide  dans  ce  tuyau  sera  suffisante  pour  produire 
la  succion  précitée.  Il  est  clair  que  le  piston  descendra  par 
l'effet  de  la  pression  atmosphérique. 

Lorsque  la  vitesse  de  la  colonne  liquide  inférieure  sera 
éteinte,  le  piston,  si  le  corps  de  pompe  est  plongé  au-dessous 
du  niveau  du  bief  d'amont,  n'aura  à  vaincre,  sauf  les  résis- 
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tances  passives,  pour  revenir  dans  sa  première  position, 
qu'une  pression  égale  à  celle  du  poids  d'une  colonne  d'eau 
d'une  section  de  la  même  grandeur  que  la  sienne,  et  d'une 
hauteur  égale  à  celle  de  la  chute  motrice.  On  conçoit  donc 
déjà  qu'un  ressort  ou  un  flotteur  ou  un  balancier  à  fourche  et 
à  contrepoids  KL  pourra  le  relever  en  temps  utile  et  ainsi  de 
suite  indéfiniment. 

Pendant  que  la  colonne  liquide  inférieure  est  en  mouve- 
ment, la  soupape  est  appliquée  sur  son  siège  en  vertu  de  la 
pression  atmosphérique.  Quand  ce  mouvement  est  éteint,  il 
n'est  pas  même  nécessaire,  pour  qu'elle  se  relève  au  moyen 
d'un  balancier  à  contrepoids,  qu'il  y  ait  un  mouvement  en 
retour,  comme  dans  le  bélier  aspirateur.  Son  sommet  n'a,  en 
effet,  à  vaincre  pour  commencer  à  se  relever  qu'une  pression 
égale  au  poids  d'une  colonne  liquide  annulaire  de  même 
hauteur  que  l'eau  du  bief  d'amont  au-dessus  de  son  anneau 
supérieur. 

Le  corps  de  pompe  au  lieu  d'être  vertical  peut  être  hori- 
zontal. Cela  permettra  d'ailleurs,  pour  cette  forme  de  l'appa- 
reil, ainsi  que  pour  d'autres  dont  je  donnerai  ensuite  la  des- 
cription, de  fonctionner  au  besoin  sous  la  glace.  Dans  l'un  et 
l'autre  cas  il  ne  parait  pas  indispensable  d'ajouter  aux  pres- 
sions de  l'eau  un  ressort  ou  une  force  quelconque  extérieure 
pour  faire  revenir  le  piston  en  arrière.  En  effet,  on  pourrait 
disposer,  soit  derrière  un  piston  horizontal,  soit  au-dessus 
d'un  piston  vertical,  un  tuyau,  dont  la  partie  inférieure  serait 
assez  au-dessous  du  niveau  du  bief  d'aval,  pour  que  le  piston 
fût  ramené  convenablement  en  arrière  en  temps  utile.  Il  re- 
foulerait au  besoin  de  l'eau  dans  un  tube  vertical  suffisam- 
ment prolongé  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'amont  pour  s'ar- 
rêter de  lui-même  sans  aucune  percussion.  Si  le  tuyau  est 
horizontal,  on  conçoit  que  derrière  le  piston  il  peut  se 
relever  verticalement,  étant,  bien  entendu,  ouvert  à  son 
sommet  disposé  de  manière  que  l'eau  d'amont  ne  puisse  y 
entrer.  Si  le  tuyau  est  vertical,  le  piston  peut  avoir  au-dessus 
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de  lui  une  petite  colonne  d'eau  dans  le  cas  où  cela  serait 
nécessaire. 

J'attache  peu  d'importance  à  ces  moyens  de  supprimer  un 
ressort  ou  une  autre  force  extérieure  ayant  pour  but  de  ra- 
mener le  piston  en  arrière.  La  profondeur  à  laquelle  cette 
combinaison  obligerait  de  disposer  la  course  du  piston  pour- 
rait offrir  quelquefois  des  difficultés  dans  la  pratique.  Mais  il 
m'a  paru  intéressant  de  conserver  au  moins  la  trace  de  cette 
simplification. 

C'est  avec  une  soupape  annulaire  que  j'ai  conçu  d'abord 
mon  nouveau  moteur  hydraulique  à  piston  aspiré  oscillant. 
C'est  sous  cette  même  forme  qu'il  a  été  employé  pendant  huit 
ans  à  des  épuisements.  Il  faisait  mouvoir  une  pompe  jusqu'à 
l'époque  où,  dans  la  localité  dont  il  s'agissait,  l'eau  à  épuiser 
a  été  chargf^e  de  détritus  qui  ne  pouvaient  y  entrer  et  qu'on 
est  parvenu  à  faire  enlever  par  une  chaîne  à  godets. 

Il  faisait  fonctionner  une  pompe  aspirante  avec  réservoir 
d'air  dilaté.  Cette  dernière  pièce  permettait  de  diminuer  l'i- 
nertie des  masses  à  mettre  en  mouvement  alternatif.  Le  ren- 
dement avait  été  augmenté  par  la  pose  de  ce  réservoir. 

Je  préfère  d'ailleurs  aujourd'hui  pour  les  épuisements  le 
bélier  aspirateur,  tel  qu'il  a  été  décrit  ci-dessus.  Quant  au 
moteur  hydraulique  à  piston  asp'wé^  je  recommande  en  gé- 
néral une  autre  disposition  pour  laquelle  il  n'y  a  aucune 
espèce  de  soupape,  quoique  celle  qui  vient  d'être  décrite  ait 
aussi  ses  avantages. 

C'est  sur  l'appareil  à  soupape  annulaire  qu'on  a  fait  le  plus 
d'expériences.  Ce  système,  indéfiniment  abandonné  à  lui- 
même,  a  fonctionné  sous  des  chutes  motrices  extrêmement 
variables,  en  faisant  toujours  marcher  une  même  pompe 
élévatoire  à  réservoir  d'air  comprimé,  plus  ou  moins  vite,  il 
est  vrai,  selon  que  la  chute  était  plus  ou  moins  grande.  Celle- 
ci  a  varié  de  S^iSO  à  1  mètre,  à  mesure  que  l'eau  montait 
dans  un  des  anciens  bassins  de  Chaillot,  où  des  expériences 
ont  été  faites  sur  plusieurs  de  mes  appareils,  seulement 
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d'ailleurs  dans  un  but  scientifique.  On  s'était  servi,  pour  cette 
expérience,  de  matériaux  qui  étaient  disponibles,  mais  dont 
on  a  eu  besoin  pour  le  service  des  eaux  de  Paris  avant  que 
les  études  aient  été  complètement  terminées. 

La  pompe  élevait  l'eau  à  plus  de  10  mètres  au-dessus  du 
niveau  du  bief  supérieur.  Les  variations  dans  les  hauteurs 
des  niveaux  de  la  chute  motrice  peuvent  sans  doute  être  en- 
core bien  plus  grandes,  sans  que  l'appareil  s'arrête,  et  c'est 
peut-être  le  seul  des  moteurs  hydrauliques  essayés  jusqu'à  ce 
jour  un  peu  en  grand,  qui  soit  dans  ce  cas.  Le  tuyau  de  con- 
duite était  formé  de  deux  parties,  la  première  en  amont  avait 
un  diamètre  de  0°,13,  la  seconde  en  aval  un  diamètre  de 
0»,16. 

Le  moteur  hydraulique  à  piston  alternativement  aspiré 
sans  soupape,  dont  je  m'occuperai  principalement  dans  ce 
chapitre,  jouit  de  cette  même  propriété.  Il  a,  outre  l'avan- 
tage de  la  simplicité,  celui  de  permettre  d'obtenir  au  besoin 
des  oscillations  beaucoup  plus  rapides,  n'ayant  point  à  faire 
fonctionner  de  soupape  dont  on  pourrait,  d'ailleurs,  craindre 
les  trépidations.  La  théorie  générale  de  ces  deux  genres 
d'appareils  à  piston  alternativement  aspiré,  repose,  comme 
on  le  verra  plus  loin,  sur  les  mêmes  principes.  Il  y  a  au  reste 
quelques  circonstances  où  l'appareil  à  soupape  annulaire 
devrait  être  recommandé,  son  corps  de  pompe  pouvant  d'ail- 
leurs être  en  entier  hors  de  l'eau. 

L'expérience  a  conduit  relativement  à  cette  soupape  à  un 
fait  qui  semble  d'abord  difficile  à  expliquer.  Elle  se  ferme 
en  vertu  du  principe  qui  fait  descendre  les  poutrelles  dans  les 
barrages.  Mais  quand  on  n'emploie  pas  de  frein  hydraulique 
pour  amortir  la  percussion  sur  son  siège,  le  choc  est  bien 
plus  violent  qu'on  ne  devrait  s'y  attendre  d'après  ce  qui 
s'est  présenté  dans  d'autres  applications  de  ce  phénomène 
dont  je  parlerai  plus  loin.  J'en  ai  déjà  signalé  une  dans 
l'appareil  de  la  figure  5,  planche  VII.  Gela  vient  de  ce  que,  en 
aval  du  piston,  il  tend  à  se  faire,  à  cause  de  l'inertie  de  cette 
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pièce  et  des  masses  qu'il  met  en  mouvement,  un  vide,  bien 
autrement  complet  que  dans  Fappareil  que  je  rappelle^  où 
une  colonne  d'air  est  seulement  dilatée.  Aussi  avant  d'avoir 
trouvé  le  frein  hydraulique^  que  j'ai  appliqué  à  l'écluse  de 
TÂubois,  j'étais  embarrassé  pour  construire  sur  une  grande 
échelle  ce  moteur  hydraulique,  à  piston  aspiré  au  moyen  d'une 
son  pape  annulaire.  Je  ne  laissais  ouvrir  celle-ci  que  d'une  assez 
petite  quantité,  ce  qui  était  une  cause  de  perte  de  force  vive. 
On  est  d'ailleurs  entièrement  débarrassé  de  ce  genre  de  con- 
sidérations pour  le  moteur  hydraulique  à  piston  aspiré  sans 
soupape. 


Principes  d'un  moteur  hydraulique  à  piston 
creux. 

Il  y  a  une  autre  disposition  avec  soupape  dont  il  est  inté- 
ressant de  conserver  la  trace,  quoiqu'elle  n'ait  pas  assez  de 
simplicité  pour  être  recommandée  dans  la  pratique,  du  moins, 
avant  d'avoir  été  étudiée  par  expérience.  Je  suppose  qu'un 
piston,  ne  sortant  jamais  du  corps  de  pompe,  au  lieu  d'être 
plein,  ait  une  soupape  comme  ceux  auxquels  on  donne  le 
nom  de  piston  creux  ;  si,  après  l'avoir  ouverte  pour  laisser 
l'eau  du  bief  supérieur  engendrer  de  la  vitesse  dans  le  tuyau 
de  conduite,  on  la  ferme  par  un  moyen  quelconque,  il  tendra 
à  se  produire  un  vide,  comme  je  l'ai  expliqué  pour  la  forme 
précédente  de  l'appareil.  Quand  le  piston  aura  achevé  sa 
course,  si,  par  un  moyen  quelconque,  on  ouvre  la  soupape 
dont  il  s'agit,  il  n'aura  pas  à  refouler  derrière  lui  une  colonne 
d'eau  au  bief  d'amont.  Mais  il  aura  à  surmonter  la  résistance 
de  l'eau  qui  le  traversera. 

On  conçoit  que  pendant  son  mouvement  de  retour,  l'eau  du 
bief  d'amont  pourra  imprimer  de  la  vitesse  à  l'eau  du  tuyau  de 
conduite.  Le  mouvement  de  retour  du  piston  n'occasionnera 
donc  aucune  perte  de  temps.  La  durée  de  ce  retour  pourrait 
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même  être  réglée  de  manière  que  récouiement  de  Teau  motrice 
qui  doit  se  faire  à  chaque  période,  eût  le  temps  de  se  produire. 
Il  en  résulte  que  la  soupape  ou  le  système  de  soupapes  se  fer- 
mera et  s'ouvrira  assez  facilement  sans  doute  au  moyen  de 
pièces  fixes  disposées,  à  cet  effet,  à  chacuoe  des  extrémités 
de  sa  course. 

Pour  compléter  la  description  de  ces  appareils  à  piston 
aspiré,  il  serait  intéressant  de  conserver  la  trace  de  celui 
dont  il  s'agit,  quand  même  il  ne  serait  pas  employé.  Il  y 
aurait  à  ajouter  quelques  détails  sur  la  disposition  de  la 
soupape,  qui  paraît  la  plus  convenable  pour  ce  piston  creux. 
Je  reviendrai  ultérieurement  sur  ce  sujet  dans  un  chapitre 
sur  les  roues  hydrauliques,  à  Toccasion  des  roues  à  pistons 
et  à  soupapes  tournantes  d'Armstrong.  Mais  je  dois  dire  que 
le  système  précédent  de  soupape  annulaire,  &éparé  du  piston, 
me  semble  préférable,  d'autant  plus  que  le  piston  creux 
occasionnera  une  autre  espèce  de  perte  de  force  vive,  en 
offrant  un  passage  plus  resserré. 


Moteur  hydraulique  à  piston  plein,  n'ayant 
qu'une  seule  pièce  mobile. 

Je  donnerai  plus  loin  la  légende  plus  détaillée  des  ligures 
7,  8  et  9  de  la  planche  VII.  Je  vais  d'abord  exposer  quelques 
principes.  Ces  figures,  depuis  longtemps  dessinées,  ont  seu- 
lement pour  but  de  représenter,  sans  être  àTéchelle,  le  tuyau 
tel  qu^il  avait  été  exécuté  pour  un  cabinet  de  physique.  Il 
est  à  peine  nécessaire  d'ajouter  que  Tévasement  en  CD  devrait 
être  bien  différent,  d'après  les  principes  exposés  dans  la  pre- 
mière partie  de  cet  ouvrage. 

Au  lieu  d'employer  une  soupape  annulaire  pour  introduire 
l'eau  motrice  dans  le  tuyau  de  conduite,  et  au  lieu  d*employer 
pour  le  même  objet  le  piston  à  soupape  dont  je  viens  de 
parler,  on  peut  ouvrir  et  fermer  alternativement  Torifice 
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â*entrée  au  moyen  d'un  piston  plein.  Il  est  clair  que  la  plu- 
part des  effets  précités  se  présenteront  dans  ce  système. 

Il  sera  toujours  convenable  que  Tinertie  du  piston  et  des 
masses  quelconques  qu'il  doit  mettre  en  mouvement  alterna- 
tif soit  la  moindre  possible.  Pour  faire  entrer  le  piston,  dans 
les  modèles  que  j'ai  exécutés,  il  suffit  de  se  servir  de  l'espèce 
particulière  de  succion  résultant  du  mouvement  du  liquide 
entre  le  piston  P  et  la  bouche  ÂB  du  tuyau.  Un  ressort  ou  un 
balancier  à  contrepoids  relevait  le  piston  quand  la  vitesse  de 
la  colonne  liquide  aspirante  était  éteinte.  Il  n'est  pas  né- 
cessaire pour  cela  de  profiter  d'une  oscillation  en  retour  qu'il 
vaut  mieux  éviter.  En  effet,  il  n'y  a  à  vaincre  pour  commencer 
à  revenir  en  arrière  qu'une  pression  hydrostatique  résultant 
de  la  hauteur  de  la  chute  motrice.  Il  faut  de  plus  tenir 
compte  des  résistances  passives  occasionnées  par  ce  mouve- 
ment en  retour.  Un  ressort  est  préférable  à  un  balancier  à 
contrepoids  quand  cela  est  possible,  pour  obtenir  le  recul 
dont  il  s'agit,  afin  de  diminuer  l'inertie  des  pièces  à  mouvoir 
alternativement. 

On  pourrait  aussi  employer  un  flotteur  ayant  peu  de  masse 
par  rapport  à  celle  d'un  contrepoids.  On  aurait,  il  est  vrai, 
à  vaincre  la  résistance  provenant  de  son  mouvement  dans 
l'eau.  L'inertie  du  liquide  déplacé  ne  paraît  pas  en  général 
être  bien  importante  pour  cette  application.  L'appareil  n'ayant 
plus  alors  qu'une  seule  pièce  mobile,  même  sans  aucun 
ressort,  puisque  le  flotteur  pourrait  être  attaché  à  la  tige  du 
piston,  cela  réduirait  le  système  à  une  simplicité  qui  mérite 
d'être  signalée. 

Les  propriétés  essentielles  de  ces  divers  pistons,  aspirés 
en  vertu  du  mouvement  acquis  d'une  colonne  liquide,  sont 
très  différentes  de  ce  qui  se  présentait  dans  les  anciennes  ma- 
chines à  colonne  d'eau  de  Westgarth,  où  le  piston  était  en 
partie  sollicité  par  l'aspiration  purement  hydrostatique  d'une 
colonne  liquide.  Au  moyen  d'une  chute  d'eau  motrice  très 
variable,  on  peut,  comme  je  l'ai  dit  pour  l'appareil  à  soupape 
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annulaire»  vaincre  dans  certaines  conditions  une  même 
résistance,  sans  qu'il  s'arrête,  parce  qu'on  laisse  écouler  plus 
ou  moins  d'eau. 

Je  suppose  que  le  niveau  d'aval  ait  des  variations  considé- 
rables. Il  suffira  de  laisser  écouler  plus  ou  moins  d'eau  aân 
de  déterminer  la  force  de  succion  nécessaire  pour  faire  entrer 
le  piston  dans  le  tuyau  ou  pour  que  la  soupape  annulaire  se 
ferme,  si  l'on  en  emploie  une.  Dans  le  cas  où  c'est  le  niveau 
d'amont  qui  est  variable,  on  conçoit  qu'il  faut  aussi  plus  ou 
moins  d'eau  pour  engendrer  une  vitesse  donnée.  Dans  l'une  et 
l'autre  hypothèse,  il  est  bien  intéressant  de  remarquer  que 
s'il  faut  sensiblement  arriver  à  une  vitesse  déterminée  pour 
faire  fonctionner  l'obturateur  alternatif,  il  en  résulte  qu'une 
même  quantité  de  force  vive  est  emmagasinée  dans  le  tuyau 
de  conduite. 

La  succion  provenant  de  la  vitesse  acquise  de  la  colonne 
liquide  pourra  donc  être  la  même  pour  des  chutes  motrices 
très  variables.  Mais  à  cause  de  cette  variation  on  voit  immé- 
diatement, quant  à  celle  du  bief  d'amont,  que  la  pression 
ajoutée  par  l'eau  de  ce  bief  peut  différer  beaucoup.  Si  c'est 
le  niveau  d'aval  qui  change,  la  force  de  l'aspiration  sera  mo- 
difiée de  la  manière  suivante.  Au  premier  instant,  s'il  se  fait 
un  vide  au-dessous  du  piston,  la  pression  atmosphérique 
agira  d'abord  comme  dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  pas  de  va- 
riation du  niveau  précité.  Mais  on  conçoit  qu'une  même 
résistance  à  vaincre  pourra  parcourir  un  chemin  plus  ou 
moins  long  à  chaque  période,  selon  que  les  différences  de 
hauteur  de  ce  niveau  auront  été  plus  ou  moins  grandes.  C'est 
le  cas  qui  s'est  présenté  à  Chaillot  pour  l'expérience  précitée 
avec  soupape  annulaire.  Le  niveau  d'amont  y  était  sensible- 
ment constant.  Si  le  tuyau  de  conduite  et  la  tige  du  piston 
sont  horizontaux;  les  mêmes  principes  peuvent  être  appliqués. 
C'est  en  définitive  le  niveau  du  bief  supérieur  qui  peut 
changer  notablement  l'effort  du  piston,  celui  du  bief  d'aval 
pouvant  modifier  sa  course.  Pour  que  la  machine  ne  s'arrête 
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pas  quand  le  niveau  d'amont  varie,  la  résistance  à  vaincre 
doit  être  moindre  que  celle  qui  peut  résulter  du  maximum  de 
hauteur  du  niveau  d'amont,  il  est  convenable  que  le  chemin 
parcouru  par  cette  résistance  puisse  être  assez  grand  pour 
utiliser  le  travail  que  chaque  période  rend  disponible. 

Pour  tous  ces  appareils  il  est  bien  entendu  que  Textrémité 
débouchant  dans  le  bief  inférieur  doit  être  graduellement 
évasée,  d'après  les  considérations  présentées  dans  la  première 
partie  de  cet  ouvrage. 

Il  faut  tenir  compte  de  ce  que  ces  appareils  à  pistons  aspi- 
rés ne  sont  pas  en  général,  à  proprement  parler,  des  ma- 
chines à  colonne  liquide  oscillante,  cp  qui  permet  de  débiter 
beaucoup  plus  d'eau  que  dans  le  cas  où  il  y  aurait  une  grande 
oscillation  en  retour.  Pour  l'appareil  à  soupape  annulaire^  il 
y  a  bien  un  mouvement  en  arrière  sous  le  piston,  mais  il  n'y 
en  a  pas  qui  soit  indispensable  dans  la  colonne  liquide.  Il  n'y 
en  a  pas  non  plus  pour  cette  colonne  dans  Tappareil  à  piston 
creux.  Mais  U  y  en  a  un  qu'on  ne  peut  éviter  dans  l'appareil  à 
piston  plein:  De  sorte  que,  malgré  l'extrême  simplicité  de  ce 
dernier,  c'est  une  raison  de  plus  pour  que  les  autres  aient 
aussi  leurs  avantages. 

Il  est  intéressant  de  remarquer  pour  ce  piston  une  pro- 
priété analogue  à  celle  de  la  succion  en  vertu  de  laquelle  la 
soupape  annulaire  précitée  se  ferme.  Quand  le  piston  abouché 
une  certaine  partie  de  l'orifice  du  tuyau  de  conduite,  il  résulte 
de  son  inertie  et  de  celle  des  masses  qu'il  fait  mouvoir,  que 
le  vide,  qui  tend  à  se  produire  au-dessous  de  lui,  peut  se 
faire  bien  plus  vivement  sentir  que  le  phénomène  de  l'en- 
foncement des  poutrelles  dans  les  barrages.  Mais  cet  effet 
n'occasionne  pas  ici,  comme  pour  la  soupape  annulaire, 
une  percussion  entre  corps  solides  exigeant  certaines  pré- 
cautions. 

Dans  les  deux  systèmes  de  piston  aspiré  que  j'ai  exécutés, 
il  n'est  pas  d'ailleurs  nécessaire  que  le  piston  n'ait  point  de 
soupape.  Il  vaut  même  mieux,  à  cause  des  chances  de  ren- 
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contre  avec  la  colonne  liquide  aspirante,  qull  puisse  au 
besoin  livrer  passage  au  liquide.  On  peut  donc  en  employer 
un  du  système  Letestu.  Il  ne  s'agit  au  reste,  relativement  à 
cette  condition,  que  d'éviter  les  inconvénients  d'une  percus- 
sion éventuelle.  U  suffirait  à  la  rigueur,  pour  obvier  à  ces  in- 
convénients, de  se  servir  de  l'ancien  piston  d'Agricola.  Il 
était  composé  d'un  cône  de  cuir  plus  ou  moins  flexible.  Le 
piston  Letestu  est,  comme  on  sait,  disposé  sur  un  grillage  co- 
nique, de  manière  à  pouvoir  rester  décousu^  afin  de  faire  plus 
complètement  fonction  de  soupape  (1). 

(1)  J'ai  indiqué  ci-dessas  un  moyen  de  faire  revenir  en  arrière  le  piston 
de  l'appareil  à  soupape  annulaire,  sans  employer  pour  cela  nne  force 
extérieure  telle  qu'un  ressort  ou  môme  un  flotteur  distinct  da  pistOD. 
On  peut  demander  s'il  serait  possible  de  faire  revenir  en  arrière  le 
piston  sans  soupape  par  un  moyen  semblable.  Je  suppose  que  son 
corps  de  pompe  soit  vertical  et  descende  assez  profondément  au-des- 
sous du  niveau  du  bief  inférieur,  je  suppose  aussi  qu'un  flotteur  cy- 
lindrique vertical^  terminé  inférieurementpar  un  cône,  soit  assez  long 
pour  s'élever  toujours  au-dessus  du  niveau  du  bief  supérieur,  quoi- 
qu'il entre  alternativement  comme  un  piston  dans  ce  corps  de  pompe 
vertical.  On  sait  qu'il  y  a  des  pistons  cylindriques  frottant  seulement 
contre  un  anneau  convenablement  garni. 

Dans  le  cas  où  son  extrémité  inférieure  descendrait  assez  au-dessous 
du  niveau  du  bief  d'aval,  l'eau  de  celui-ci  tendrait  par  sa  pression  à  le 
relever.  Or,  si  son  poids  est  réglé  convenablement,  on  conçoit  que 
cela  pourra  suffire  pour  le  faire  sortir  du  corps  de  pompe,  en  quelque 
sorte  comme  une  bombe  cbassée  par  un  mortier.  Quand  il  en  sera 
sorti,  la  pression  de  l'eau  du  bief  d'amont  le  poussera  d'abord  avec 
plus  de  force  de  bas  en  baut.  Mais  bientôt  le  liquide  aura  un  mouve- 
ment en  sens  contraire^  il  en  résultera  un  effet  de  succion  qui  le  fera 
rentrer  dans  le  corps  de  pompe  où  il  viendra  comme  la  première  fois, 
et  ainsi  de  suite  indéfiniment. 

Je  ne  parle  de  cette  combinaison,  sans  entrer  dans  d'autres  détails^ 
que  pour  compléter  l'exposition  des  principes.  Je  préfère  la  disposi- 
tion précitée  du  piston  aspiré  alternativement  sans  soupape.  Quant  à 
l'espèce  de  flèche  oscillante,  dont  je  viens  de  parler,  je  ne  m'en  occu- 
perai pas  dans  les  considérations  théoriques.  J'ajouterai  seulement, 
pour  tous  ces  pistons  aspirés,  qu'il  n'est  pas  nécessaire,  comme  on 
pourrait  le  croire  au  premier  aperçu,  de  les  accrocher  au  haut  de  leur 
course,  si,  pour  redescendre ,  ils  ont  une  certaine  résistance  à  vaincre. 
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Je  passe  à  la  légende  des  deux  systèmes  de  pistons  aspirés, 
dont  on  a  exécuté  en  1847  des  modèles  fonctionnants  pour 
la  Faculté  des  sciences  de  Besançon,  sur  la  bienveillante  indi- 
cation de  M.  Regnault.  M.  Tresca  a  fait  aussi  exécuter  en 
1867,pour  le  Conservatoii*e  des  arts  et  métiers,  un  modèle 
fonctionnant  de  mon  piston  aspiré  sans  soupape.  (Voir 
pL  VII,  fig.  7,  8  et  9). 

NN  niveau  du  bief  supérieur  NN',  niveau  du  bief  inférieur, 
ABGO  tayau  lixe,  P  piston  conique  bors  du  tuyau,  P'  même 
piston  à  sa  position  inférieure,  R  ressort  à  boudin  soutenant 
l'appareil  mobile  auquel  s'attache  la  résistance  à  vaincre,  des 
fers  de  scie,  par  exemple. 

Dans  l'état  représenté  par  la  figure  7,  la  vanne  V  de  la 
ùgure  9  étant  levée  convenablement,  Teau  s'écoule  jusqu'à  ce 
qu'il  se  produise  une  force  de  succion  sufQsanie  pour  faire 
entrer  le  piston  P  dans  le  tuyau  fixe  ABGD.  Alors  la  colonne 
liquide  contenue  dans  le  tuyau  agit  par  succion  sur  le 
piston  P,  en  vertu  de  sa  vitesse  acquise;  quand  cette  vitesse 
est  éteinte,  le  piston  a  pris  sa  position  P,  figure  8,  le  ressort  R 
relève  ce  piston  à  sa  première  position  et  ainsi  de  suite  indé- 
finiment; il  suffit  pour  la  mise  en  train  de  déboucber  une 
première  fois  le  tuyau  ABGD. 

Dans  les  modèles  construits  pour  les  cabinets  de  physique, 
le  piston  marche  très  bien  ainsi  au  moyen  d'un  ressort  ou 
d'un  balancier  à  contrepoids.  Mais,  pour  une  exécution  sur 
une  grande  échelle,  il  serait  en  général  utile  de  disposer  les 
cboses  de  manière  que  le  piston  n'eût  d'abord  à  vaincre 
qu'une  résistance  suffisante  pour  régler  convenablement  l'in- 
troduction de  l'eau  et  n'eût  à  saisir  la  résistance  totale  qu'à 
partir  de  l'instant  où,  étant  entré  dans  le  tuyau,  il  reçoit  com- 
plètement Faction  de  la  pression  atmosphérique. 

On  conçoit  que,  sans  aucune  complication  relative  à  la  con- 
dition dont  il  s'agit,  il  y  a  des  travaux  qui  permettent  immé- 
diatement d'y  avoir  égard.  Une  scie,  par  exemple,  cboisie 
dans  ces  figures  pour  faire  comprendre  un  mode  d'application 


Digitized  by 


Google 


—  684  — 

du  moteur,  peut  ne  commencer  à  agir  qu*à  partir  de  TiDstant 
où  le  piston  est  entré  dans  le  corps  de  pompe.  On  conçoit 
d'ailleurs  que,  si  un  ressort  est  de  force  assez  variable,  les 
choses  peuvent  être  disposées  de  manière  que,  s'il  n*y  avait 
pas  de  résistance  à  vaincre,  le  piston  fût  réduit  au  repos  à 
rinstant  oîx  il  rejoindrait  la  surface  de  la  colonne  liquide  as- 
pirante réduite  au  repos  elle-même.  Le  ressort  pourrait  donc 
travailler  ensuite  utilement  dans  le  sens  opposé.  On  pourrait 
même^  dans  de  bonnes  conditions,  faire  travailler  le  piston 
dans  les  deux  sens.  Cependant,  comme  il  faut  un  certain  temps 
pour  rentrée  de  Teau  motrice,  on  n'a  pas  encore  essayé  de 
transformer  le  mouvement  alternatif  en  circulaire  au  moyen 
d'une  bielle,  ce  qui  pourrait  quelquefois  être  utile. 

On  n'a  pas  à  s'occuper,  quant  à  l'appareil  à  soupape  annu- 
laire^ de  diviser  la  résistance  en  deux  parties  pour  un  même 
sens  du  mouvement,  et  c'est  une  raison  de  plus  pour  conserver 
la  trace  de  ce  dernier,  quoi  qu'il  soit  moins  simple,  ayant  d'ail- 
leurs ses  avantages.  Son  corps  de  pompe  peut  être  disposé  en- 
tièrement au-dessus  de  l'eau,  ce  qui  ne  serait  pas  possible 
pour  le  piston  aspiré  sans  soupape.  Voici  la  légende  des 
figures  10,  il,  12,  13  et  14  relatives  à  cette  disposition. 

N  N  niveau  de  l'eau  du  bief  supérieur,  N'  N'  niveau  de  l'eau 
du  bief  inférieur.  Cet  appareil  a  le  même  but  que  le  moteur  à 
piston  aspiré  sans  soupape.  On  a  donc  cru  inutile  de  représen- 
ter la  scie  ou  autre  machine  qu'il  fait  mouvoir,  A  B  CD  tuyau 
fixe,  E  F  G  H  corps  de  pompe,  P  piston  au  haut  de  sa  course, 
P',  même  piston  au  bas  de  sa  course,  S  S  soupape  Cornwall 
baissée  dans  la  figure  10,  levée  dans  la  figure  11,  K  L  ba- 
lancier à  fourche  et  à  contrepoids. 

S  S  étant  levée,  l'eau  s'écoule  jusqu'à  ce  que  la  succion 
fasse  retomber  cette  soupape  sur  son  siège  A  B,  ensuite  le 
piston  descend  en  P'  en  agissant  sur  la  résistance  à  vaincre. 
Quand  le  mouvement  de  la  colonne  d'eau  contenue  dans  le 
tuyau  A  B  C  D  est  éteint,  S  S  n'est  plus  suffisamipent  ap- 
puyée sur  ses  sièges,  en  vertu  de  la  pression  atmosphérique 
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en  T  T,  le  contrepoids  L  la  relève  et  ainsi  de  suite  indéfini- 
ment. On  a  varié  à  volonté,  même  dans  le  premier  modèle, 
le  nombre  des  pulsations  régulières  de  12  à  22  par  minute. 
Ce  nombre  peut  être  bien  autrement  grand  pour  le  piston 
sans  soupape,  comme  je  Tai  constaté  en  1870  avec  M.  Félix 
de  la  Lande,  ingénieur  des  mines.  La  soupape  S  S  étant  plus 
ou  moins  ouverte,  plus  ou  moins  chargée,  permet  de  varier 
facilement  le  nombre  des  périodes  et  les  quantités  d'eau 
débitées,  mieux  peut-être  que  Tappareil  à  piston  aspiré  sans 
soupape. 

Le  balancier  à  fourche  de  la  Ggure  12  peut  être  disposé, 
comme  on  le  voit  figure  13,  avec  des  arcs  de  cercles,  afin  que 
la  levée  puisse  se  faire  verticalement.  On  a  substitué,  fi- 
gure 14,  à  la  soupape  de  Gornwall  un  bout  de  tuyau  mobile 
reposant  alternativement  sur  un  siège  à  sa  partie  inférieure. 
Le  sommet  de  cette  pièce  est  attaché  à  un  manchon  de  cuir 
qui  intercepte  à  ce  sommet  le  passage  de  Teau,  étant  attaché 
lui-même  par  sa  partie  supérieure  au  corps]  de  pompe.  Ce 
manchon  flexible  est  assez  long  pour  se  plier  facilement  eu 
égard  à  la  course  du  bout  de  tube  mobile  et  se  déplier  en- 
suite en  s'appuyant  contre  ce  corps  de  pompe  d'un  diamètre 
moindre  que  le  bout  de  tuyau  formant  cette  espèce  particu- 
lière de  soupape. 

Il  est  intéressant  d'ajouter  quelques  détails  sur  les  modes 
d'actions  mutuelles  du  piston  et  de  la  colonne  liquide  aspi- 
rante, dans  ces  divers  genres  de  machines.  Je  suppose  que 
le  vide  fût  complet  sous  le  piston.  Il  s'agit  de  voir  comment, 
pour  le  maximum  d'efTet,  on  devrait  régler  la  résistance  à 
vaincre  d'une  manière  utile,  relativement  au  poids  d'ujie  co- 
lonne d'eau  de  section  égale  à  celle  du  piston,  qui  ferait 
équilibre  à  la  pression  atmosphérique.  On  supposera,  dans 
tous  les  cas,  l'inertie  de  la  colonne  liquide  contenue  dans  le 
tuyau  de  conduite,  très  grande  par  rapport  à  celle  du  piston 
et  des  masses  solides  ou  liquides,  qui  doivent  être  mises  en 
mouvement  en  même  temps  que  lui.  Si  la  résistance  qu'il 

45 


Digitized  by 


Google 


s'agit  de  déterminer  était  assez  considérable  par  rapport  au 
poids  de  la  colonne  liquide  dont  je  viens  de  parler,  qui  serait 
capable  de  faire  équilibre  à  la  pression  atmosphérique,  la  vi- 
tesse du  piston  serait  très  petite,  et  la  colonne  d'eau  aspirante 
aurait  le  temps  de  revenir  en  arrière  et  de  le  repousser  de 
bas  en  haut;  c'est  ce  qui  est  arrivé  dans  une  machine  précitée 
à  soupape^  qui  a  été  longtemps  employée  utilement. 

Si  au  contraire  la  résistance  était  constamment  très  petite, 
par  rapport  au  poids  de  cette  colonne  fictive,  le  piston  mar- 
chant avec  une  vitesse  accélérée  rejoindrait  la  colonne  liquide 
et  la  suivrait  dans  son  mouvement.  A  pai'tir  de  Fépoque  où 
celle-ci  serait  rejointe,  il  n'y  aurait  plus  de  raison  pour  qu'il 
survînt  une  solution  de  continuité  jusqu'à  ce  que  les  vitesses 
fussent  éteintes.  Les  choses  se  passeraient  jusqu'à  un  certain 
point,  comme  si  l'atmosphère  n'existant  pas,  on  y  substituait, 
à  l'extrémité  d'aval,  un  grand  réservoir  ayant  la  hauteur  né- 
cessaire pour  remplacer  la  pression  atmosphérique,  et  comme 
si^  à  l'extrémité  d'amont,  on  remplaçait  le  piston  par  un 
grand  réservoir  ayant  la  hauteur  nécessaire  pour  remplacer 
ce  qlii  resterait,  dans  l'hypothèse  précédente,  de  la  pression 
atmosphérique,  en  partie  contrebalancée  par  les  résistances 
à  vaincre. 

Je  suppose  d'abord  que  le  piston  reste  immobile  et  que  la 
colonne  liquide  en  mouvement  fasse  derrière  lui  le  vide 
le  plus  complet  possible.  Dans  cette  hypothèse,  le  chemin 
parcouru  par  cette  colonne  sera  le  moindre  possible,  ce  qui 
sera  un  avantage  relativement  au  travail  en  résistances  pas- 
sives. La  combinaison  qui  doit  conduire  au  maximum  de  ren- 
dement est,  d'après  cela,  celle  qui  permettra  au  piston  de 
rejoindre  l'eau  aspirante  à  l'instant  où  cette  eau  et  le  piston 
arriveront  en  même  temps  au  repos.  Cela  dépend  de  la  ma- 
nière dont  les  résistances  à  vaincre  doivent  être  combinées. 
Si,  par  exemple,  quand  le  mouvement  du  piston  est  accéléré, 
on  lui  fait  saisir  sans  percussion  une  seconde  cause  de  résis- 
tance, cette  condition  pourra  être  facilement  remplie. 
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D'après  ces  oonsidérations,  dans  ce  genre  d'appareils,  on 
trouvera  sans  doute  "ane  application  du  modérateur  hydrau- 
lique indiqué  ci-dessus  page  671.  Avant  Tépoque  où  le  piston 
doit  ralentir  sa  course,  un  flotteur  entièrement  plongé  peut 
ne  faire  sentir  qu'une  résistance  insignifiante^  à  l'exception 
de  celle  éprouvée  par  tout  corps  plongé  qui  se  meut  dans  un 
réservoir.  Or,  si  à  partir  de  l'instant  où  Ton  veut  ralentir  la 
vitesse  du  piston,  le  flotteur  sort  de  l'eau,  il  agira  sans  au- 
cune percussion  entre  corps  solides,  pour  diminuer  graduel- 
lement la  vitesse  du  piston,  ainsi  que  je  l'ai  indiqué  ci-dessus. 
On  pourrait,  il  est  vrai,  y  substituer  un  ressort,  mais  cela 
n'est  pas  nécessaire,  si  l'inertie  de  la  longue  colonne  liquide 
aspirante  est  assez  grande.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  ef- 
forts employés  à  ralentir  le  mouvement  serviront  ensuite  à 
faire  revenir  le  piston  en  arrière,  à  l'époque  où  son  retour  à 
sa  première  position  devra  s'effectuer,  et  il  pourra  même 
travailler  pendai^t  ce  retour. 

Outre  les  pièces  solides  sur  lesquelles  ce  double  effet  doit 
se  produire,  il  faut  tenir  compte  d'une  colonne  liquide  va- 
riable, dans  le  corps  de  pompe.  Elle  suit  ou  précède  le  pis- 
ton. S'il  n'y  a  pas  de  soupape,  cette  colonne  le  suit;  s'il  y  en 
a  une,  elle  le  précède,  et  même,  en  général,  il  y  en  a  une  qui 
le  suit.  On  voit  qu'en  supposant  même  qu'il  n'y  eût  pas  de 
résistances  passives,  la  vitesse  du  piston  ne  serait  pas  uni- 
formément accélérée,  jusqu'à  l'époque  où  elle  doit  se  ra- 
lentir. 

En  donnant  une  très  petite  course  au  piston  sans  soupape^ 
parce  qu'on  ne  tenait  pas  au  rendement,  mais  seulement  à  un 
moyen  simple  d'avoir  des  oscillations  extrêmement  rapides, 
en  1870,  il  a  été  facile  d'obtenir  avec  régularité  au  moins 
quatre  périodes  par  seconde^  dans  des  conditions  sur  lequelles 
je  reviendrai.  Mais  en  général,  d'après  les  expériences  faites 
pour  les  cas  où  l'on  tient  au  rendement,  il  paraît  qu'une  di- 
zaine de  périodes  par  minute  est  un  nombre  assez  convenable 
dans  beaucoup  de  circonstances. 
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Le  mouvement  acquis  d'une  colonne  liquide  permet  ainsi, 
par  divers  moyens,  de  produire  des  effets  analogues  à  ceux 
d'une  chute  motrice  beaucoup  plus  grande  qui  serait  em- 
ployée à  faire  fonctionner  le  moteur  hydraulique  à  piston, 
connu  sous  le  nom  de  machine  à  colonne  d'eau.  Il  faut  tenir 
compte,  il  est  vrai,  des  résistances  passives  de  Teau  dont 
l'écoulement  alternatif  engendre  la  force  vive  qui  permet 
d'obtenir  une  pression  motrice  bien  plus  grande  que  celle  qui 
proviendrait  de  la  pression  hydrostatique  directement  causée 
par  une  petite  chute  d'eau.  On  voit,  d'après  cela,  qu'il  est 
convenable  que  le  tuyau  de  conduite  ait  un  diamètre  assez 
notable  pour  que  les  hauteurs  dues  aux  vitesses  soient  en  gé- 
néral faibles  par  rapport  à  la  chute  motrice. 

Cependant  on  peut,  en  évasant  convenablement  la  bouche 
de  sortie  au  bief  d'aval,  d'après  les  principes  exposés  dans 
cet  ouvrage,  donner  à  l'eau  d'assez  grandes  vitesses  dans  le 
tuyau  de  conduite  sans  qu'il  en  résulte  beaucoup  de  perte  de 
force  vive,  sauf  la  contraction  à  l'entrée  du  liquide  dans  le 
système  par  un  orifice  annulaire.  Sous  ce  rapport,  il  y  a  lieu 
de  penser  que  le  piston  oscillant  sans  soupape  aura  un  avan- 
tage particulier,  en  permettant  de  mieux  disposer  l'orifice 
d'entrée  du  liquide. 

Ces  appareils  peuvent  débiter  beaucoup  d'eau  par  un  tuyau 
de  conduite  d'un  diamètre  médiocre.  Ainsi,  ils  sont  jusqu'à 
un  certain  point  à  la  machine  à  colonne  d'eau  ce  que  les  tur- 
bines sont  aux  anciennes  roues  hydrauliques  à  augets  ou  de 
côté^  et  aux  roues  hydrauliques  à  pistons  d'Armstrong.  Je 
ne  proposerai  cependant  pas,  du  moins  avant  qu'on  ne  l'ait 
essayé  ^  de  transformer  leur  mouvement  alternatif  en  circu- 
laire au  moyen  d'une  bielle,  les  turbines  paraissant  d'ailleurs 
plus  simples  lorsqu'on  n'a  pas  besoin  d'obtenir  un  mouve- 
ment alternatif. 
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Considérations  théoriques  sur  le  maximum  de 
rendement  des  systèmes  précédents. 

Influence  de  la  longueur  du  tuyau  de  conduite. 

Je  vais  considérer  un  cas  général,  spécialement  intéressant 
pour  les  deux  moteurs  hydrauliques  à  piston  aspiré,  qui  ont 
été  exécutés,  ainsi  que  je  viens  de  le  dire.  Les  principes  que 
je  vais  exposer  seront  utiles  pour  la  théorie  de  divers  autres 
appareils,  et  même  pour  celle  des  béliers  hydrauliques  élé- 
vatoires  ou  aspirateurs  de  Montgolfier. 

On  peut  admettre  qu'avec  une  chute  motrice  constante,  la 
quantité  d'eau  nécessaire  pour  engendrer  une  vitesse  donnée 
dans  un  tuyau  de  conduite  assez  long,  d'un  diamètre  déter- 
miné, sera  à  peu  près  proportionnelle,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  à  la  longueur  développée  de  ce  tuyau,  dans  les 
limites  de  vitesse  dont  on  aura  à  s'occuper  pour  ce  genre 
d'appareils.  On  sait  d'avance  que  les  hauteurs  dues  à  ces 
vitesses  doivent  toujours  être  beaucoup  moindres  que  la 
hauteur  de  chute,  à  cause  des  résistances  passives;  il  est 
bien  entendu  qu'il  ne  s'agit  dans  cette  hypothèse  que  des  li- 
mites dont  on  peut  avoir  besoin  pour  rassurer  par  le  calcul 
sur  la  longueur  qu'il  suffira  de  donner  au  tuyau  de  conduite. 

On  peut  admettre  que  le  travail  employé  pour  chaque 
changement  de  période  soit  le  même,  quelle  que  puisse  être 
la  longueur  du  tuyau  de  conduite,  si  l'on  convient  qu'à 
chaque  période,  la  vitesse  à  l'instant  où  la  communication 
est  interrompue  avec  le  bief  inférieur  soit  une  quantité  donnée. 
En  effet,  il  est  rationnel  de  supposer  que  les  phénomènes  de 
succion  d'où  résulte,  dans  les  expériences  précitées,  chaque 
changement  de  période,  étant  de  la  même  nature,  il  doit  en 
être  ainsi.  D'après  ces  hypothèses,  le  rapport  du  travail  em- 
ployé pour  chaque  changement  de  période  à  la  quantité 
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d'eau  descendue  dans  une  même  période,  sera  évidemment 
en  raison  inverse  de  cette  quantité  d'eau. 

Les  résistances  passives  supposées  proportionnelles  aux 
carrés  des  vitesses  de  Teau  se  composent  de  deux  parties. 
Les  unes  sont  des  résistances  locales.  Ainsi  les  quantités  de 
vitesses  perdues  à  la  sortie  du  tuyau  n'augmentent  pas  avec 
sa  longueur,  si  l'on  peut  admettre  dans  des  limites  assez 
étendues  que  leur  maximum  étant  une  quantité  donnée, 
leurs  moyennes  ne  soient  pas  très  différentes,  quelle  que  soit 
la  longueur  du  tuyau.  Danscette  supposition,  lapartie  du  dé- 
chet provenant  de  ce  genre  de  perte  de  force  vive  ne  doit 
pas  servir  à  la  recherche  de  la  longueur  du  tuyau  d'un  dia- 
mètre donné,  qui  conduit  au  maximum  de  rendement.  En 
effet,  on  pourra  admettre  en  moyenne  que  la  quantité  de  dé- 
chet provenant  de  cette  cause  sera  proportionnelle  au  vo- 
lume d'eau  descendue,  qui  sera  lui-même,  par  hypothèse,  en 
raison  de  la  longueur  du  tuyau. 

Mais  le  frottement  augmente  avec  cette  longueur.  Il  ré- 
sulte d'ailleurs  des  considérations  et  des  expériences  décrites 
dans  cet  ouvrage  que  les  coefficients  de  ce  frottement  dépen- 
dent, plus  qu'on  ne  le  croyait,  de  la  longueur  dont  il  s'agit, 
quand  elle  ne  dépasse  pas  certaines  limites  par  rapport  au  dia- 
mètre. On  supposera  cependant  provisoirement  que  le  frot- 
tement lui  soit  proportionnel,  sauf  à  tenir  ensuite  compte  des 
différences  pouvant  provenir  de  ce  que  je  viens  de  rappeler. 
J'admettrai  donc  que,  si  le  travail  employé  pour  chaque 
changement  de  période  est  en  raison  inverse  de  la  longueur 
du  tuyau,  le  travail  en  frottement  perdu  à  chaque  période 
sera  en  raison  directe  de  cette  même  longueur.  Or,  on  peut  ap- 
pliquer ici  une  règle  démontrée  pages  480  et  suivantes,  sur 
laquelle  j'aurai  d'ailleurs  occasion  de  revenir.  Dans  ces  condi- 
tions, on  sait  d'avance  que,  pour  ce  genre  d'appareils,  il  faut 
donner  au  tuyau  de  conduite  une  longueur  assez  notable.  On 
trouve  qu'il  faut,  d'après  le  calcul  précité  dont  il  s'agit,  choisir 
celle-ci  de  manière  que  le  travail  en  frottement  de  l'eau, 
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s'écoulant  de  Tamont  à  Taval  comme  on  vient  de  l'expliquer, 
soit  assez  sensiblement  égal  pour  chaque  période,  du  moins, 
dans  des  limites  d'une  certaine  étendue,  à  celui  qui  est  em- 
ployé au  changement  de  cette  période;  il  faut  d'ailleurs  tenir 
compte,  pour  l'application  de  cette  règle,  des  considérations 
présentées  pages  481  et  482. 

Pour  les  appareils  à  piston  aspiré,  il  faut  examiner  si  la 
course  du  piston  ne  doit  pas  contribuer  au  calcul  dont  il 
s'agit. 

Le  corps  de  pompe  peut  être  horizontal  ou  vertical.  Il 
su£Bt,  pour  donner  une  idée  convenable  de  ces  effets,  relati- 
vement à  ce  calcul,  de  supposer  le  tuyau  de  conduite  hori- 
zontal et  d'un  diamètre  assez  petit.  Il  s'agit  de  pouvoir  né- 
gliger provisoirement  le  résultat  de  la  dénivellation  ou  de 
l'écrasement  de  l'extrémité  de  la  colonne  liquide  en  mouve- 
ment derrière  le  piston  pendsmt  que  se  fait  le  vide.  On  n'au- 
rait pas  à  s'occuper  d'une  dénivellation  de  ce  genre  pour  un 
corps  de  pompe  vertical,  mais  il  est  commode  de  pouvoir  pro- 
visoirement supposer  le  travail  employé  à  faire  le  vide,  pro- 
portionnel à  Ja  course  de  la  colonne  liquide  derrière  le  piston. 

Si  l'on  admet  que  celui-ci  soit  disposé  de  manière  à  utiliser 
complètement  ce  vide,  son  chemin,  d'après  ces  hypothèses, 
sera  proportionnel  à  la  quantité  d'eau  dépensée  pendant  la 
période  dont  il  s'agit.  Dans  le  cas  où  une  même  résistance 
passive  doit  être  vaincue  par  le  piston,  la  course  de  celui-ci 
ne  doit  donc  pas  entrer  dans  le  calcul  de  la  longueur  du 
tuyau  de  conduite  donnant  le  maximum  d'effet. 

11  est  bien  entendu  qu'il  ne  s'agit  que  d'avoir  une  idée 
approximative  de  la  marche  des  résultats,  d'autant  plus  que 
les  résistances  passives  quelconques  empêchent  les  carrés  des 
vitesses  de  l'eau,  d'augmenter  pendant  chaque  période  en 
raison  des  quantités  d'eau  descendues  au  bief  d'aval.  D'après 
ce  que  j'ai  expliqué  pages 481  et 482,  il  est  facile  devoir  dans 
quel  sens  cela  modifie  les  calculs,  qui  supposent  d'ailleurs, 
le  tuyau  de  conduite  assez  long  relativement  à  la  hauteur  de 
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chute  et  en  gi}néral  d'un  diamètre  assez  grand  par  rapport  à 
sa  longueur. 

Ces  considérations  théoriques  seront  suffisantes  pour  établir 
les  bases  des  calculs  dans  la  pratique.  Il  en  résulte,  confor- 
mément aux  principes  exposés  aux  pages  précitées,  que,  pour 
ces  hypothèses,  les  longueurs  des  tuyaux  de  conduite  peuvent 
varier  dans  des  limites  assez  étendues,  sans  qu'il  en  résulte 
de  trop  grandes  différences  de  rendement. 

Il  resterait  à  examiner,  relativement  à  ce  qui  concerne  le 
piston,  les  effets  du  mouvement  de  Teau  alternativement  con- 
tenue dans  son  corps  de  pompe.  Mais  les  résistances  passives 
qui  en  résultent  (si  leur  travail  n'est  pas  proportionnel  à  la 
course  du  piston,  ce  qui  rentrerait  dans  les  considérations 
précédentes),  seront  en  général  très  peu  de  chose,  pour  l'ap- 
pareil à  soupape  annulaire,  par  rapport  aux  autres  causes  de 
déchet.  Il  faudra  en  effet  que  la  quantité  d'eau  descendue  à 
chaque  période  au  bief  d'aval  soit  généralement  assez  grande 
pour  produire  une  puissante  aspiration.  Quant  au  piston  as- 
piré sans  soupape^  il  est  clair  que  la  vitesse  avec  laquelle  il 
sera  relevé  ou  ramené  en  arrière  (étant,  il  est  vrai,  suivi  par 
toute  la  colonne  d'eau  contenue  dans  le  tuyau  de  conduite)  sera 
en  général  peu  de  chose  relativement  à  la  vitesse  engendrée 
dans  l'autre  sens  pour  produire  le  travail  de  l'aspiration. 
Comme  il  ne  s'agit  d'ailleurs  ici  que  de  donner  une  idée  des 
considérations  sur  la  recherche  des  conditions  du  maximum 
de  rendement,  au  moyen  de  phénomènes  encore  peu  connues, 
je  n'entrerai  pas  dans  d'autres  détails  relativement  à  d'autres 
formes  du  système  qui  n'ont  pas  encore  été  exécutées. 
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Examen  des  quantités  d'eau  les  plus  convena- 
bles pour  un  appareil  de  dimensions  données. 

Au  moyen  d'un  appareil  de  dimensions  données,  on  peut, 
avec  une  même  chute,  varier  le  débit  de  Teau  motrice  dans 
des  limites  très  étendues.  II  s*agit  maintenant  de  voir  com- 
ment on  peut  se  rendre  compte  des  conditions  qui  condui- 
sent alors  au  maximum  de  rendement.  Gela  n'est  pas  aussi 
facile  que  pour  le  cas  qui  vient  d'être  examiné,  où,  par  hy- 
pothèse, la  vitesse  maximum  obtenue  à  chaque  période  était 
la  même  à  peu  près,  quelle  que  fût  la  longueur  du  tuyau  de 
conduite  dont  il  s'agissait  de  déterminer  les  dimensions.  Dans 
ce  cas,  en  effet,  on  pouvait  admettre  que  le  travail  nécessaire, 
pour  obtenir  chaque  changement  de  période,  était  assez  sen- 
siblement indépendant  de  la  longueur  de  ce  tuyau. 

Ici,  l'on  convient  que  c'est  un  appareil  de  dimensions  déter- 
minées dont  on  varie  le  débit.  Or,  je  suppose  que  chaque 
changement  de  période  soit  obtenu,  comme  il  l'a  été 
dans  les  appareils  tels  qu'ils  ont  été  exécutés,  au  moyen  de 
phénomènes  de  succion  encore  peu  connus  et  occasionnant 
des  étranglements  graduels  alternatifs.  On  peut  demander  si 
la  perte  de  force  vive,  à  chaque  changement  de  période, 
pour  une  chute  d'une  hauteur  donnée,  serait  proportionnelle 
au  carré  de  la  vitesse  finale,  dans  le  cas  oii  l'on  serait  obligé 
de  régler  un  contrepoids  ou  la  force  qui  en  tient  lieu,  de  ma- 
nière que  la  course  de  la  soupape  ou  du  piston  hors  du  corps 
de  pompe  fût  indépendante  de  la  quantité  d'eau  motrice  des- 
cendue à  chaque  période.  Mais,  au  lieu  de  régler  ainsi  le  dé- 
bit, on  peut  y  parvenir,  dans  des  limites  assez  étendues,  en 
augmentant  plus  ou  moins  la  course  dont  il  s'agit,  l'expé- 
rience ayant  appris  que  la  force  de  succion  diminue,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  quand  cette  course  augmente,  sans 
que  le  contrepoids  soit  modifié.  Le  calcul  de  la  perte  de 
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force  vive  est  compliqué  par  les  variations  que  peut  avoir  la 
durée  de  Tépoque  pendant  laquelle  se  fait  la  fermeture,  en 
supposant  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  puisque  la  durée 
de  l'étranglement  variable  ne  sera  pas  la  même  dans  tous 
les  cas.  Je  reviendrai  plus  loin  sur  ces  difficultés. 

Comme  il  s'agit  surtout  ici  de  donner  une  idée  de  la  mar- 
che des  effets,  je  supposerai  d'abord  qu'au  lieu  d'employer 
la  force  de  succion  précitée,  on  se  serve  d'autres  moyens 
connus  pour  faire  alternativement  ouvrir  et  fermer  l'orifice 
d'introduction  de  l'eau.  On  pourrait  alors  admettre  provisoi- 
rement que  le  travail  nécessaire  pour  opérer  chaque  change- 
ment de  période  serait  assez  sensiblement  indépendant  de  la 
quantité  d'eau  motrice  qui  serait  descendue  pour  chacune 
d'elles.  S'il  en  était  ainsi,  ce  travail  serait  en  raison  inverse 
de  la  quantité  d'eau  descendue  à  chaque  période.  Si,  par 
exemple,  cette  quantité  était  double^  le  travail  dont  il  s'agit 
serait  moitié  moindre  par  rapport  à  l'unité  de  masse  des- 
cendue. 

Je  vais  considérer  maintenant  les  résistances  passives  sup- 
posées proportionnelles  aux  carrés  des  vitesses  qu'il  faudrait 
vaincre  pour  conserver  les  vitesses  de  Teau  dans  le  tuyau  de 
conduite  comme  si  ces  résistances  n'existaient  pas.  Elles  se- 
raient approximativement  par  hypothèse  en  raison  de  la 
quantité  d'eau  descendue  à  chaque  période,  les  carrés  des 
vitesses  étant  proportionnels  à  ces  quantités.  Mais  le  chemin 
parcouru  étant  aussi  en  raison  inverse  de  celles-ci,  le  tra- 
vail en  résistances  passives,  à  chaque  période,  serait  comme 
le  carré  de  ces  mêmes  quantités  d'eau.  Si,  par  exemple,  le 
volume  d'eau  descendu  à  chaque  période  était  double,  le 
rapport  de  ce  travail  en  résistances  passives  à  celui  de  l'eau 
descendue  serait  double  ;  tandis  que  le  rapport  du  travail 
employé  pour  opérer  le  changement  de  période,  dans  l'hy- 
pothèse précitée,  au  travail  de  l'eau  descendue  serait  moitié 
moindre.  Il  faut  remarquer,  comme  je  l*ai  fait  ci-dessus,  que 
les  résistances  passives  diminuant  elles-mêmes  les  vitesses. 
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la  marche  des  résultats  dont  je  viens  de  parler  n'est  pas 
exacte  et  ne  peut  être  considérée  comme  Tétant  suffisamment, 
pour  le  genre  de  calcul  dont  il  s'agit,  que  dans  des  limites 
d'aUleurs  assez  étendues. 

Il  faut  considérer  aussi,  comme  pour  la  détermination  de 
la  longueur  du  tuyau,  des  résistances  passives  résultant  du 
mouvement  du  piston.  Nous  supposerons  qu'il  n'y  a  à  vain- 
cre qu'une  résistance  déterminée  pour  chaque  appareil  et 
qu'on  aura  seulement  à  considérer  la  différence  des  chemins 
parcourus  en  raison  de  la  quantité  d'eau  descendue  à  chaque 
période.  Dans  ces  conditions,  on  pourra  admettre  que  le  tra- 
vail en  résistances  passives,  provenant  du  frottement  du  pis- 
ton, sera  assez  sensiblement  proportionnel  à  la  quantité 
d'eau  descendue  à  chaque  période.  De  sorte  qu'il  n'entrera 
pas  dans  le  calcul  des  conditions  du  maximum  de  rende- 
ment provenant  des  variations  dans  la  quantité  descendue 
pendant  cette  même  période. 

Il  reste  à  examiner,  comme  pour  l'autre  cas  précité,  les 
effets  du  mouvement  de  l'eau  qui  remplit  alternativement  le 
corps  de  pompe.  Ils  ont,  comme  je  l'ai  dit,  peu  d'importance 
en  général,  par  rapport  aux  autres  causes  de  déchet.  Cepen- 
dant, pour  le  cas  dont  il  s'agit,  on  peut  admettre  que  les 
carrés  des  vitesses  de  cette  eau  varieront  proportionnelle- 
ment à  ce  qui  aurait  lieu  si  la  vitesse  du  piston  était  accélé- 
rée dans  les  limites  indiquées  ci-dessus. 

Quant  au  piston  sans  soupape,  on  pourra  admettre  que  son 
mouvement  de  retour  en  arrière,  ainsi  que  celui  de  toute  la 
colonne  d'eau  qui  le  suit,  aura  une  vitesse  accélérée  pendant 
qu'il  sera  dans  le  corps  de  pompe.  J'ai  expliqué  ci-dessus 
que  les  vitesses,  augmentées  d'abord  pendant  la  descente  d'un 
piston  vertical,  doivent  ensuite  diminuer  au  moyen  d'une 
disposition  particulière  pour  éviter  une  percussion  entre  le 
piston  et  la  colonne  liquide  aspirante.  On  voit,  d'après  cela, 
de  quelle  manière  il  faut  comprendre  que  les  carrés  des  vi- 
tesses doivent  être  considérés  comme  proportionnels  à  ce  qui 
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se  présenterait  dans  un  mouvement  accéléré.  Je  veux  seule- 
ment indiquer  comment  on  peut  avoir  un  moyen  de  consi- 
dérer la  manière  dont  varient  les  diverses  vitesses  relative- 
ment aux  hypothèses  ci-dessus  énoncées. 

Ces  dernières  considérations  sont  d'ailleurs  secondaires. 
L'essentiel  est  de  montrer  que  l'appareil,  ayant  des  dimen- 
sions déterminées,  on  peut  admettre  que  toutes  les  causes  de 
déchet,  je  veux  dire  celles  qui  résultent  seulement  du  mou- 
vement de  Teau  pendant  l'écoulement  en  aval,  abstraction 
faite  de  ce  qui  se  présente  pour  chaque  changement  de  pé- 
riode, sont  proportionnelles  aux  carrés  des  vitesses.  De  sorte 
que  ce  n'est  plus  seulement  du  frottement  de  l'eau  qu'on  a  à 
s'occuper,  comme  pour  la  détermination  de  la  longueur  du 
tuyau,  afin  d'obtenir  les  conditions  du  maximum  de  rende- 
ment, il  faut  y  réunir  toutes  ces  résistances  proportionnelles 
aux  carrés  des  vitesses  de  l'eau. 

11  en  résulte  que  le  travail  de  toutes  ces  résistances  (dans 
les  limites  que  je  viens  d'expliquer  pendant  l'écoulement  de 
l'eau  en  aval),  par  rapport  au  travail  de  l'eau  descendue  à 
chaque  période,  augmente  proportionnellement  à  cette 
quantité  d'eau,  tandis  que,  dans  l'hypothèse  ci-dessus 
énoncée,  le  travail  employé  pour  opérer  chaque  change- 
ment de  période  serait  en  raison  inverse.  On  serait  donc 
conduit,  au  moyen  du  système  de  calcul  employé  pour  dé- 
terminer la  longueur  du  tuyau  de  conduite,  à  conclure  que 
les  quantités  d'eau  descendues  à  chaque  période  de^Taient 
occasionner  un  travail  total  en  résistances  passives  sup- 
posées proportionnelles  aux  carrés  des  vitesses  et  résultant 
seulement  de  l'écoulement  de  l'eau  avant  qu'une  sou- 
pape ou  un  piston  l'ait  interrompu,  sensiblement  égal  à  ce- 
lui qui  est  nécessaire  pour  opérer  chaque  changement  de 
période.  11  faudrait  d'ailleurs  tenir  compte  des  limites  dans 
lesquelles  cette  règle  peut  être  assez  convenablement  appli- 
quée, d'après  les  considérations  que  j'ai  présentées  pages  480 
et  481. 
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Ainsi  que  je  Tai  expliqué  ci-dessus,  l'hypothèse,  d'après 
laquelle  le  travail  employé  pour  opérer  chaque  changement 
de  période  serait  indépendant  de  la  quantité  d'eau  des- 
cendue à  chaque  période  paraît  loin  d'être  exacte,  cette 
quantité  de  travail  pouvant  être  modifiée  par  diverses  con- 
sidérations précitées.  Mais  en  se  rendant  compte  de  la  rai- 
son des  choses,  on  voit  que,  en  général,  plus  le  travail  dont 
il  s'agit  est  grand,  toutes  les  conditions  étant  égaies  d'ail- 
leurs, plus  il  faut^  afin  d'obtenir  le  maximum  de  rendement, 
que  les  vitesses  soient  considérables  pour  une  même  chute 
motrice  dans  un  appareil  de  dimensions  déterminées.  Il  est 
clair  que,  si  ce  travail  était  très  petit,  ce  seraient  de  très 
petites  vitesses  qui  conduiraient  au  maximum  de  rendement. 

Si,  dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances,  on  ne  peut  pas 
préciser  la  quantité  de  travail  employée  à  opérer  chaque 
changement  de  période,  on  voit  quelle  est  la  naarche  à 
suivre  pour  modifier  la  règle  qui  résulterait  de  l'hypothèse 
précitée,  quand  les  phénomènes  dont  il  s'agit  seront  mieux 
connus. 


CONCLUSIONS. 

Après  avoir  présenté  diverses  applications  des  principes 
de  l'aspiration  d'une  colonne  liquide  en  mouvement,  j'ai 
donné  la  description  de  plusieurs  moteurs  hydrauliques 
utilisant  d'une  autre  manière  des  principes  analogues,  en 
évitant  aussi  les  percussions.  Afin  de  faciliter  l'exposition, 
j'ai  commencé  par  celui  qui  parait  ressembler  au  bélier  as- 
pirateur, quoiqu'il  en  difTère  essentiellement. 

La  soupape  d'arrêt  du  bélier  aspirateur  de  M ontgolfier  est 
la  même  que  celle  de  son  bélier  élévatoire.  Elle  fonctionne 
en  vertu  de  la  percussion  de  l'eau  étant  disposée  au  fond  d'un 
réservoir.  La  soupape  dont  je  me  suis  servi  pour  cet  appareil 
est  annulaire  et  fonctionne,   en  vertu  d'un  phénomène  de 
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succion^  autour  d'un  corps  de  pompe.  Quand  celui-ci  est  ver- 
tical, elle  peut  être  disposée  au  sommet  du  système,  figure  40. 

Ges  corps  de  pompe  peuvent  d'ailleurs  être  horizontaux  de 
manière  à  faciliter  la  marche  de  Tappareil  sous  la  glace.  Il 
n'est  pas  nécessaire  d'employer  ce  que  Montgolfier  appelle 
oscillation  en  retour. 

On  peut  au  reste  varier  les  formes  du  système  ayant  des 
corps  de  pompe  verticaux  ou  horizontaux.  Dans  celle  que  je 
signale  le  plus  spécialement,  il  n^y  a  qu^une  seule  pièce  mobile 
indispensable.  C'est  un  piston  ayant  un  mouvement  alternatif 
sans  soupape,  il  fonctionne  au  moyen  de  la  succion  d'une 
veine  liquide.  Cet  appareil  ne  ressemble  pas  au  bélier  aspi- 
rateur et  il  est  réduit  à  la  plus  grande  simplicité  que  puisse 
avoir,  pour  diverses  applications,  un  moteur  hydraulique  à 
mouvement  alternatif  sans  choc. 

J'ai  présenté  ensuite  des  considérations  qui  peuvent  aussi 
être  utiles  pour  la  théorie  des  béliers  hydrauliques,  elles 
permettent  de  déterminer  les  bases  des  calculs  des  dimen- 
sions et  des  débits  qui,  dans  des  circonstances  données,  con- 
duisent au  maximum  de  rendement.  Lorsque  les  conditions 
changent,  on  peut  toujours  calculer  le  déchet  résultant  du 
frottement  et  des  autres  causes  de  perte  de  force  vive  prove- 
nant de  l'écoulement  de  l'eau  par  le  tuyau  de  conduite,  pièce 
principale  de  ces  systèmes.  J'ai  donné  dans  la  première  par- 
tie de  cet  ouvrage  des  moyens  de  faire  ce  calcul  approxima- 
tivement, je  reviendrai  encore  sur  ce  sujet  en  décrivant  d'au- 
tres appareils  de  mon  invention. 

Ces  appareUs  kpiston  asp/r^  jouissent  de  l'avantage  spécial 
de  pouvoir  fonctionner  entièrement  abandonnés  à  eux-mêmes 
avec  une  chute  motrice  très  variable,  ayant  toujours  à  vain- 
cre cependant  une  même  résistance  au  moyen  du  mouvement 
acquis  d'une  colonne  liquide.  Le  principe  permet  d'obtenir 
une  pression  motrice  bien  plus  grande  que  la  pression  hy- 
drostatique d'une  colonne  d'eau  dont  la  hauteur  serait  seule- 
ment égale  à  celle  d'une  petite  chute,  en  débitant  au  besoin 
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beaucoup  d'eau  avec  un  tuyau  d'un  assez  petit  diamètre.  Il 
est  bieu  entendu  qu'il  conviendra  en  général  que  le  diamètre 
soit  assez  grand,  car  si  Ton  peut  se  procurer  des  pressions 
considérables  en  laissant  écouler  beaucoup  d'eau,  cela  ne 
pourra  se  faire  qu'en  perdant  du  travail  en  résistances  pas- 
sives pendant  la  descente  du  liquide  de  l'amont  à  l'aval.  Il  est 
d'ailleurs  bien  à  remarquer  que  le  chemin  du  piston  sera  gé- 
néralement petit  par  rapport  à  celui  de  l'eau  motrice,  tandis 
qu  il  n'en  était  pasainsi  dans  les  machines  ditesàco/onne  (Teau, 
Dans  celles-ci,  il  est  vrai,  le  corps  de  pompe  du  piston  était  no- 
tablement plus  large  que  le  tuyau  de  conduite.  Mais  si  les 
figures  précitées  ont  eu  surtout  pour  but  de  représenter,  sans 
être  à  Téchelle,  les  appareils  tels  qu'ils  ont  été  exécutés,  je 
dois  faire  observer  que  les  corps  de  pompes  pourraient  avoir 
des  sections  plus  grandes  relativement  à  celles  du  tuyau  de 
conduite.  J'ai  indiqué  dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage 
les  limites  dans  lesquelles  les  élargissements  de  ce  genre 
n'absorbent  pas  trop  de  force  vive. 


Depuis  que  la  page  687  est  imprimée,  j'ai  retrouvé  une 
note  sur  le  piston  sans  soupape  annulaire/Le  nombre  de 
périodes  obtenues  à  Versailles  en  1870,  avec  une  marche 
régulière,  a  dépassé  240  par  minute.  L'appareil  a  marché 
longtemps,  de  sorte  qu'on  est  sûr  du  résultat.  Le  nombre  de 
périodes  en  un  temps  donné  pouvait  varier  dans  des  limites 
très  étendues,  quand  on  changeait  la  course  du  piston,  qui 
était  très  petite  pour  la  limite  supérieure  dont  je  viens  de 
parler.  Cet  appareil  peut  aussi  être  considéré  comme  une 
sorte  de  compteur  à  cause  de  la  manière  dont  le  débit  varie 
dans  diverses  conditions.  La  hauteur  de  la  chute  motrice 
était,  autant  que  je  peux  m'en  souvenir,  d'environ  un  mètre. 
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APPAREIL  A  OSCILLATIONS 

d'une  profondeur  indéfinie 
SANS  RETOUR  VERS  LE  BIEF  D'AMONT 


Ainsi  que  je  Tai  dit,  pages  605  et  640,  j'avais  signalé,  dès 
le  début  de  mes  études  sur  Thydraulique,  des  moyens  de 
faire  des  épuisements  à  une  profondeur  quelconque,  en 
vertu  du  mouvement  acquis  d'une  colonne  liquide.  Je  vais 
donner  la  description  de  mes  premiers  appareils,  qui  ont 
d'ailleurs  été  le  point  de  départ  des  recherches  objet  de  cet 
ouvrage. 

Abandonné  à  moi-même  dans  une  province  reculée,  j'étu- 
diai les  débris  d'un  ancien  cabinet  de  physique,  mais  ce 
qui  restait  de  la  bibliothèque  des  ingénieurs  de  Caligny  fut 
pour  moi  une  cause  de  difficultés  singulières.  De  leur  temps, 
l'art  des  constructions  était  très  avancé.  On  sait  qu'ils  ont 
eux-mêmes,  contribué  à  ses  progrès.  Il  n'en  était  pas  ainsi  de 
la  science  des  machines  hydrauliques,  et  l'on  comprend  diffi- 
cilement, aujourd'hui,  la  léputation  du  grand  ouvrage  de 
Bélidor. 

J'étudiai,  en  1831,  le  phénomène  de  l'oscillation  de  l'eau 
dans  un  tube  vertical  enfoncé  en  partie  dans  un  réservoir  (1) 


(1)  Mes  premières  recherches  soot  meotioDodes  dans  une  lettre  de 
M.  Tabbé  Delamarre,  depuis  archevêque  d'Âucb,  pliée  de  manière  à 
conserver  le  timbre  de  la  poste  du  1"  janvier  1832. 
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et  peu  de  temps  après  le  moyen  d'amorcer  un  siphon  par 
cette  colonne  oscillante.  Ces  faits  n'étaient  pas  inconnus.  Mais 
ils  n'étaient  pas  enseignés  dans  les  cours  d'hydraulique. 
Heureusement  les  ingénieurs  auxquels  je  les  communiquai  ne 
les  connaissaient  pas,  cela  m'encouragea  à  entreprendre  de 
longues  études  à  la  suite  desquelles  j'inventai,  en  1834,  le 
système  dont  je  vais  parler.  J'ai  déjà  mentionné  des  expé- 
riences que  j'ai  faites  en  1833  (Voir  pages  72  et  suivantes  de 
la  première  partie  et  525  de  la  seconde  partie). 

J'avais  été  frappé  d'une  idée  de  Montesquieu.  Le  moyen  le 
plus  sûr  d'établir  la  paix  entre  les  peuples,  était,  selon  lui, 
de  favoriser  le  commerce,  et  cela  me  donna  la  pensée  de 
m'occuper  des  écluses  de  navigation.  Je  voulus  essayer  de 
perfectionner  le  système  des  bassins  d'épargne  étages,  décrits 
dans  Bélidor. 

Je  pensai  à  me  servir  des  oscillations  de  l'eau  dans  un 
tuyau  de  conduite  pour  essayer  de  distribuer  l'eau  d'une 
manière  plus  avantageuse  dans  ses  bassins,  au  moyen  de 
plusieurs  branchements  verticaux,  successivement  débou- 
chés et  communiquant  en  temps  utile  avec  chacun  de  ces 
bassins.  Je  m'aperçus  en  mars  1834  qu'il  n'était  pas  néces- 
saire de  laisser  tomber  au  bief  d'aval  ce  qui  restait  d'eau 
dans  chaque  tube  vertical  à  la  fm  de  chaque  oscillation  as- 
cendante au-dessous  du  bassin  avec  lequel  il  était  en  relation; 
mais  qu'on  pouvait,  au  moyen  d'un  tuyau  de  communica- 
tion avec  un  réservoir  inférieur,  profiter  d'une  oscillation 
descendante  pour  faire  vider  le  tuyau  vertical  bien  au  dessous 
du  niveau  de  décharge.  De  sorte  qu'il  n'y  aurait  pas  de  perte 
de  force  vive  dans  cette  opération,  s'il  n'y  avait  pas  de  résis- 
tances passives. 

Cette  idée  contenait  un  principe  essentiel.  Cependant  je 
n'y  attachai  d'abord  qu'une  importance  secondaire.  Mais  je 
m'aperçus  bientôt  qu'au  moyen  de  plusieurs  oscillations  suc- 
cessives on  pourrait,  s'il  n'y  avait  pas  de  résistances  passives^ 
élever  l'eau  à  une  hauteur  indéfinie  miême  sans  rétrécir  le 
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tube  vertical,  en  faisant  descendre  celui-ci  à  une  profondeur 
suffisante  dans  un  puits. 

Je  suppose  qu'une  soupape  mette  alternativement  en  com- 
munication, à  une  profondeur  donnée,  le  tuyau  vertical  avec 
celui  d'arrivée  et  celui  de  décharge  et  que  la  communication 
soit  d'abord  interrompue  avec  le  bief  inférieur.  Si  cette  sou- 
pape l'établit  avec  ce  bief,  en  rinterrompaut  avec  celui 
d'amont^  il  se  produira,  abstraction  faite  des  résistances 
passives,  une  oscillation  descendante  qui  fera  baisser  l'eau 
au-dessous  du  niveau  du  bief  d'aval,  à  une  profondeur  égale 
à  la  hauteur  de  chute.  Si  l'on  rétablit  les  choses  dans  leur 
premier  état,  Teau  montera  au-dessus  du  niveau  du  bief 
d'amont  à  une  hauteur  double  de  celle  de  la  chute.  Quand 
on  remettra  ensuite  la  soupape  dans  sa  position  précédente, 
l'oscillation  descendante  fera  baisser  l'eau  au-dessous  du 
niveau  d'aval  à  une  profondeur  égale  au  triple  de  la  hauteur 
de  chute. 

Si  l'on  continue  la  même  manœuvre,  on  élèvera  l'eau  au- 
dessus  du  niveau  d'amont  au  quadruple  de  la  hauteur  de 
chute.  Puis  l'oscillation  descendante  fera  baisser  l'eau  plus 
bas  que  la  précédente  et  ainsi  de  suite  indéfiniment.  De  sorte 
qu'on  pourra  faire  descendre  l'oscillation  jusqu'à  la  profon- 
deur quelconque  où  Ton  aura  mis  la  soupape  et  par  consé- 
quent élever  l'eau  à  une  hauteur  indéfinie,  si  cette  profondeur 
est  elle-même  indéfinie.  A  chaque  période  on  augmentera 
d'une  hauteur  égale  à  deux  fois  celle  de  la  chute,  l'élévation 
du  sommet  de  la  colonne  liquide. 

Ce  fut  seulement  après  avoir  inventé  cette  combinaison 
que  je  m'aperçus  qu'il  était  possible  de  trouver  des  choses 
plus  nouvelles  que  je  ne  l'espérais,  en  combinant  les  oscilla- 
tions de  l'eaU;  même  dans  un  tuyau  de  conduite  de  diamètre 
égal  partout. 

Au  lieu  d'employer  ces  oscillations  à  élever  de  l'eau  au- 
dessus  du  niveau  d'amont,  je  vis  qu'on  pouvait  s'en  servir 
pour  tirer  de  l'eau  d'une  profondeur  quelconque  au  moyen 
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d'une  seconde  soupape  permettant  à  Teau  d*un  puits  d*entrer 
dans  le  système  quand  la  colonne  liquide  était  descendue 
assez  profondément.  Il  est  bien  entendu  que  ces  hauteurs  et 
ces  profondeurs  sont  limitées  par  les  résistances  passives. 
Mais  ressentie!  était  de  bien  signaler  un  principe  scientifique 
nouveau,  en  montrant  qu'on  pouvait  accumuler  des  oscilla- 
tions, augmentant  en  théorie  comme  les  termes  d'une  pro- 
gression arithmétique,  jusqu'à  l'époque  où  Tappareil  était 
complètement  amorcé.  A  partir  de  cet  instant,  les  oscillations 
successives  devaient  conserver  sensiblement  les  mêmes  am- 
plitudes en  élevant  de  Teau  ou  en  faisant  des  épuisements. 

Cet  appareil  a  fonctionné  au  Jardin  des  Plantes  en  1839  en 
présence  de  la  commission  du  Prix  de  mécanique  de  l'Aca- 
démie des  sciences.  Cette  commission  était  composée  de 
MM.  Poncelet,  Coriolis,  Gambey  et  Séguier. 

La  soupape  qui  fut  employée  sur  le  tuyau  de  conduite, 
dont  j'ai  donné  la  description,  pages  49  et  suivantes  de  la 
première  partie,  est  représentée  planche  VIII,  figure  15, 
Soit  A  un  réservoir  recevant  i'eau  d'amont.  Il  communique 
avec  un  tuyau  de  conduite  CE  dont  l'extrémité  EF  se  relève 
verticalement.  Dans  l'état  représenté  par  la  figure,  ce  tuyau 
est  isolé  par  la  soupape  E  du  tuyau  E6  qui  débouche  dans  le 
bief  inférieur.  Quand  cette  soupape  est  horizontale,  et  occupe 
la  place  indiquée  par  la  ligne  ponctuée,  la  communication 
est  interrompue  entre  le  tube  EF  et  le  bief  d'amont,  elle  est 
établie  entre  ce  tube  et  le  bief  d'aval.  J'ai  expliqué  ci-dessus 
comment  on  amorce  l'appareil.  Je  suppose  donc  le  tube  EF 
vidé  jusqu'à  un  niveau  très  peu  au  dessus  de  la  soupape  E, 
alors  dans  la  position  horizontale.  Si  elle  est  remise  verticale 
l'eau  monte  en  vertu  des  lois  de  l'oscillation  jusqu'en  F. 
Arrivée  en  ce  dernier  point  au-dessus  du  niveau  AA'  à  une 
hauteur  A'F  moindre  que  A'E,  Teau  se  verse  pendant  un 
certain  temps  dans  un  bassin  F'G  jusqu'à  ce  que  sa  vitesse 
ascensionnelle  soit  éteinte.  Quand  la  colonne  liquide  est  ré- 
duite au  repos,  la  soupape  E  est  tournée,  comme  le  repré- 
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sente  la  ligne  ponctuée,  de  manière  à  refermer  Tissue  de 
communication  avec  le  tuyau  d'amont  EG,  elle  établit  la 
communication  entre  le  tube  vertical  EP  et  le  tuyau  d'aval 
EB.  Alors  la  colonne  liquide  contenue  en  EF  fait  une  oscilla- 
tion descendante  pendant  laquelle  le  tuyau  ËB  verse  l'eau  de 
cette  colonne  au  bief  inférieur  B,  dont  le  niveau  est  au-dessous 
de  celui  AA'  du  bief  supérieur  d'une  bauteur  A'B'.  S'il  n'y 
avait  pas  de  résistances  passives,  le  centre  de  gravité  de  la 
colonne  liquide  EF  ne  descendrait  pas,  c'est-à-dire  qu'un 
volume  égal  à  celui  de  cette  colonne  se  transporterait  en  B, 
dont  le  niveau  est  supposé  à  la  bauteur  de  ce  centre  de  gravité. 

La  bauteur  du  point  F  au-dessus  du  bief  inférieur  est,  bien 
entendu,  déterminée  de  manière  à  être  plus  grande  que  la 
bauteur  du  niveau  de  ce  bief,  au-dessus  du  point  de  départ 
de  la  colonne  liquide  ascendante  afin  de  tenir  compte  des 
résistances  passives.  Le  versement  en  B  rétablit  l'appareil 
dans  le  même  état  qu'avait  la  première  ascension.  De  sorte 
que  le  jeu  recommence  ainsi  de  suite  indéfiniment,  pourvu 
que  la  soupape  soit  convenablement  manœuvrée. 

M.  Savary,  qui  avait  assisté  à  l'expérience  précitée,  fît  cons- 
truire un  modèle  de  cette  machine  pour  le  cabinet  de  TËcole 
polytechnique  et  en  donna  la  description  dans  son  cours  de 
mécanique  à  cette  Ecole.  Dans  ce  modèle  il  n'y  a  qu'un  seul 
tube  d'ascension  comme  dans  la  figure  15  ;  on  va  voir  qu'en 
général  il  en  faut  deux. 

Cet  appareil  est  moins  simple  qu'un  autre  de  mon  inven- 
tion déjà  mentionné  dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage 
page  318.  Mais  il  a  des  propriétés  toutes  spéciales  et  notam- 
ment de  ne  point  permettre  à  la  colonne  liquide  de  revenir  en 
arrière.  Si  donc  les  longueurs  des  tuyaux  de  conduite  d'amont 
et  d'aval  sont  bien  combinées,  deux  têtes  de  machine  peuvent 
être  disposées  sur  un  seul  tuyau  de  conduite  divisé  en  deux 
parties,  de  manière  que  la  colonne  liquide  ne  s'arrête  jamais 
sensiblement,  l'eau  s'élevant  dans  un  des  tubes  verticaux  à 
l'époque  où  elle  descend  dans  l'autre. 
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II  y  a  un  instant  extrêmement  court  pendant  lequel  Teau 
est  en  repos  dans  le  tuyau  de  conduite  d'amont  et  celui 
d'aval.  On  en  profite  pour  changer  les  communications  entre 
chacun  des  deux  tubes  d'ascension  et  chacune  des  parties 
précitées  du  tuyau  de  conduite.  On  ne  doit  pas  se  dissimuler 
qu'il  y  a  une  difficulté  pratique,  à  cause  de  la  rapidité  avec 
laquelle  doit  se  faire  le  changement  des  communications. 
Quand  il  n'y  a  qu'une  seule  tête  de  machine,  il  est  moins 
difficile  de  faire  fonctionner  la  soupape  lorsque  le  tuyau  de 
conduite  a  d'assez  grandes  longueurs  en  amont  et  en  aval . 
L'inertie  de  l'eau  qu'il  contient  dans  ses  deux  parties  donne 
du  temps  pour  effectuer  cette  manœuvre. 

Mais  s'il  y  a  deux  tubes  d'ascension,  dont  l'un  doit  être 
plein  quand  l'autre  achève  de  se  vider,  il  faut  que  le  change- 
ment précité  de  communication  se  fasse  de  manière  que  les 
deux  tubes  verticaux  ne  puissent  pas  permettre  au  liquide 
contenu  dans  l'un  deux,  de  pénétrer  dans  l'autre.  En  effet, 
par  la  raison  même  que  les  parties  d'amont  et  d'aval  du 
tuyau  de  conduite  auraient  une  grande  longueur,  l'inertie 
de  leur  colonne  liquide  donnerait  à  l'eau  contenue  dans 
l'un  des  tubes,  le  temps  d'entrer  assez  dans  l'autre  pour  di- 
minuer considérablement  la  profondeur  du  point  de  départ 
de  l'oscillation  dans  celui-ci,  ce  qui  changerait  l'état  de  la 
question. 

S'il  est  indispensable  que  ces  deux  tub/îs  soient  un  instant 
bouchés,  on  conçoit  qu'il  y  a  une  chance  de  coup  de  bélier 
exigeant  certaines  précautions.  Or,  c'est  ce  que  je  veux  éviter 
dans  les  divers  appareils  que  je  recommande  pour  la  pratique. 
Cependant,  quoique  je  préfère  en  général  un  autre  de  mes 
systèmes  d'appareils  élévatoires,  dont  je  parlerai  plus  loin, 
je  crois  utile  fl'appeler  l'attention  sur  celui  dont  il  s'agit, 
quand  ce  ne  serait  qu'au  point  de  vue  des  principes  sur  les- 
quels il  repose  et  qui  ont  d'autres  applications. 

Une  seule  pièce  mobile  peut  suffire  pour  établir  et  inter- 
rompre les  communications  entre  les  deux  tubes  verticaux  et 
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les  tuyaux  d'amont  et  d*aval.  Voir  planche  VIII,  figure  16, 
Les  choses  peuvent  être  disposées  de  manière  qu'en  lâchant 
des  déclics  en  temps  utile,  soit  au  moyen  d'une  partie  de 
Feau  élevée,  soit  au  moyen  de  deux  flotteurs  abandonnés 
alternativement  par  la  colonne  descendante  de  chacun  des 
deux  tuyaux  d'ascension,  cette  pièce  tourne  d'elle-même 
d'une  quantité  convenable,  en  vertu  de  la  pression  du  liquide 
contenu  dans  celui  des  tubes  verticaux  qui  est  plein.  Il  suffit 
qu'une  sorte  de  piston  reçoive  sur  une  de  ses  faces  la  pres- 
sion de  l'eau  de  celui  des  tubes  verticaux  qui  est  plein,  pen- 
dant que  son  autre  face  ne  rencontre  que  la  pression  de  Teau 
qui  reste  dans  l'autre  tube  vertical.  Quand  ce  sera  ce  dernier 
qui  sera  plein,  il  suffira  de  lâcher  un  déclic  pour  que  la 
soupape  soit  remise  dans  la  première  position  en  vertu  du 
même  principe. 

Sauf  quelques  circonstances  exceptionnelles,  je  n'attache 
qu'une  importance  secondaire,  quant  à  la  pratique,  à  cette 
disposition  moins  facile  à  exécuter  que  celle  de  plusieurs 
autres  appareils  de  mon  invention,  d'autant  plus  qu'il  serait 
prudent  d'employer  des  clapets  de  retenue,  quoique  cela  ne  soit 
pas  indispensable.  Il  n'est  pas  d'ailleurs  nécessaire  d'avoir 
ainsi  deux  tubes  d'ascension  pour  qu'il  y  ait  très  peu  de  temps 
perdu.  Si  le  tuyau  d'amont  EG  (pi.  VIII,  fîg.  17)  a  une 
très  grande  longueur  par  rapport  au  tube  d'ascension  EP  et 
au  tuyau  de  décharge  EB,  la  colonne  liquide,  après  le  verse- 
ment au  sommet  F,  a  le  temps  de  faire  son  oscillation  descen- 
dante dans  le  tuyau  de  décharge,  avant  qu'il  soit  revenu 
une  quantité  d'eau  notable  du  bief  d'amont  A. 

En  1834,  j'ai  exécuté  un  modèle  de  cette  disposition,  je  l'ai 
fait  fonctionner  en  présence  de  plusieurs  personnes  et  notam- 
ment de  Le  Verrier.  Ce  dernier  communiqua  mes  recherches 
à  M.  Liouville  et  à  plusieurs  savants. 

Il  est  facile  de  construire  pour  les  laboratoires,  cet  appa- 
reil tel  que  je  l'ai  étudié  d'abord.  On  bouche  alternativement 
l'extrémité  B,  l'eau  après  s'être  versée  en  partie  au  sommet  F, 
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fait  une  oscillation  descendante  aussitôt  qu'on  débouche  Textré- 
mité  B.  Celle-ci  étant,  bien  entendu,  à  une  certaine  hauteur 
an-dessus  du  point  E,  on  a  même  le  temps  de  voir  la  colonne 
liquide,  si  elle  n*entre  pas  dans  un  réservoir  comme  cela  doit 
être  en  général,  revenir  en  arrière,  avant  qu'il  soit  arrivé  du 
bief  d'amont  assez  d'eau  pour  l'en  empêcher.  En  définitive, 
cette  disposition  permet  de  n'avoir  à  ouvrir  et  à  fermer  qu'un 
seul  orifice. 

D'après  les  principes  exposés  dans  la  première  partie,  le 
tuyau  de  conduite  d'amont  ayant  une  longueur  considérable 
dans  les  conditions  que  je  viens  d'expliquer,  la  résistance  au 
coude  à  angle  droit  brusque  en  E  sera  peu  de  chose  par  rap- 
port au  frottement  de  ce  tuyau.  Il  est  donc  convenable  que  le 
tube  vertical  soit  perpendiculaire  à  celui-ci,  de  manière  à 
laisser  toute  liberté  pour  arrondir  le  coude  du  tuyau  de 
décharge,  puisque  c'est  dans  ce  dernier  que  les  vitesses  seront 
les  plus  grandes.  L'oscillation  descendante  donnera  lieu  à  un 
travail  en  résistances  passives  beaucoup  moindre  que  ne  le 
ferait  l'oscillation  ascendante,  si  les  tuyaux  d'amont  et  d'aval 
étaient  de  longueurs  analogues,  et  d'ailleurs  l'extrémité  du 
tuyau  de  décharge  devra  toujours  être  convenablement  éva- 
sée. Si  ces  deux  tuyaux  de  conduite  ont  l'un  et  l'autre  une  lon- 
gueur assez  grande  relativement  au  tube  d'ascension,  quoique 
le  rapport  de  celui  d'aval  à  celui  d'amont  soit  assez  petit,  les 
deux  coudes  pourront,  sans  inconvénient  sérieux  pour  les  ré- 
sistances passives,  être  à  angle  droit  brusque.  Dans  ce  cas, 
un  piston  vertical,  comme  on  le  voit  planche  VIII,  figure  48, 
peut  mettre  alternativement  le  tuyau  d'arrivée  en  communi- 
cation avec  celui  de  décharge.  La  partie  inférieure  du  tube 
vertical  serait  alors  toujours  ouverte  et  en  communication 
avec  le  bief  d'aval. 

Sans  attacher  beaucoup  d'importance  à  ces  dispositions 
secondaires,  il  n'est  cependant  pas  sans  quelque  intérêt  d'en 
conserver  la  trace.  On  verra  d'ailleurs  plus  loin  comment  les 
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principes  exposés  dans  ce  chapitre  peuvent  être  utilisés  avec 
plus  de  simplicité  (1). 

Il  y  a  une  autre  combinaison  de  colonnes  liquides  se  trans- 
portant, sauf  les  résistances  passives,  à  la  hauteur  de  leur 

(i)  Quaot  à  l'appareil  à  soapape,  tel  qa*il  a  été  exécuté  en  grand  à 
titre  d'essai  au  Jardin  des  Plantes  en  1839,  je  dirai  seulement  quelques 
mots  de  son  régulateur,  du  genre  de  ceux  connus  sous  le  nom  de  ca- 
taracte,  qui  est  resté  au  cabinet  de  l'École  polytechnique.  On  connaît 
d^ailleurs  la  cataracte  employée,  môme  pour  une  machine  à  vapeur, 
.  aux  bains  Vigier  à  Paris. 

Deux  vases  suspendus  aux  extrémités  d'une  tige  dont  Taxe  était 
dans  le  prolongement  de  celui  de  la  soupape,  étaient  alternativement 
remplis  d'eau,  un  flotteur  dans  chacun  d'eux  Iftchalt  en  l'élevant  en 
temps  utile  un  déclic  qui  permettait  à  celui  des  deux  vases  alors 
rempli  d'eau  de  faire  basculer  la  soupape.  Il  se  vidait  ensuite,  par  les 
moyens  ordinaires,  à  l'extrémité  inférieure  de  sa  course.  Il  est  à  re- 
marquer que  l'élasticité  de  cette  tige  métallique  contribue  à  la  taire 
accrocher  plus  fortement  quand  elle  passe  sur  le  déclic. 

Il  y  a  divers  déclics  de  cette  espèce.  Celui  qui  fut  employé  m'avait 
été  indiqué  par  M.  Barbier.  C'était  une  tige  coudée  tournant  un  peu 
autour  de  son  extrémité  inférieure,  l'autre  venant  se  poser  près  du 
point  où  devait  s'arrêter  le  vase  relevé.  Elle  Ouïssait  par  s'ap[»uyer  sur 
une  sorte  de  dent  de  forme  triangulaire/ après  être  passée  au-dessus 
de  celle-ci  en  soulevant  une  surface  courbe.  Le  flotteur  n'avait  qu'à 
relever  la  partie  supérieure  coudée  pour  faire  lâcher  le  déclic,  avec 
peu  d'effort,  d'autant  plus  qu'un  galet  diminuait  encore  le  frottement. 

Cette  soupape  est  disposée  de  manière  que,  s'il  ne  pénétrait  pas  du 
tout  de  liquide  entre  elle  et  ses  sièges,  la  pression  de  l'eau  tendrait  à 
la  tenir  fermée.  Mais  il  n'en  a  pas  été  ainsi,  et  il  parait  en  résulter 
un  fait  intéressant  pour  le  mode  de  transmission  des  pressions  en  hy- 
drostatique, c'est  que  des  lames  d'eau,  trop  minces  pour  couler,  trans- 
mettent encore  les  pressions,  en  tout  ou  en  partie.  On  a  obvié  à  l'in- 
convénient qui  en  résulte,  dans  cette  circonstance,  en  utilisant, 
comme  je  l'ai  dit,  l'élasticité  d'une  tige  portant  les  vases  de  la  cata- 
rade. 

L'eau  de  chacun  des  vases  dont  il  s'agit  était  fournie  par  un  réser- 
voir d'un  niveau  bien  inférieur  à  celui  du  bief  d'amont.  Il  n'est  pas 
sans  quelque  intérêt  de  conserver  la  trace  du  moyen  que  j'ai  employé 
pour  alimenter  ce  réservoir,  parce  qu'il  peut  servir  à  recevoir  avanta- 
geusement de  l'eau  à  diverses  hauteurs  sur  un  même  tuyau  d'ascen- 
sion. Un  petit  tube  latéral,  perpendiculaire  à  celui-ci,  était  recourbé 
verticalement,  son  sommet  portant  une  soupape  darrét  (pi.  VIII, 
fig.  19).  Quand  l'eau  montait  dans  le  tuyau  d'ascension^  elle  trouvait  cette 
soupape  descendue.  Elle  se  versait  par  cet  orifice  latéral',  et  bientôt 
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centre  de  gravité  pour  la  vidange  du  tuyau  d'ascension.  Si, 
après  le  versement  au  sommet  de  celui-ci,  on  ne  change  pas 
les  communications,  la  colonne  liquide  fait  une  oscillation  en 
retour  vers  le  bief  d'amont.  Si  le  sommet  du  tube  d'ascen- 
sion ne  s*élève  pas  au-dessus  du  niveau  de  ce  bief  à  une  hau- 
teur aussi  grande  que  celle  de  la  chute  motrice,  ce  tube  étant 
supposé  d'égal  diamètre  partout,  il  ne  se  vide  pas  jusqu'au 
niveau  du  bief  d'aval.  Mais  si,  quand  cette  oscillation  descen- 


elle  soulevait  cette  soupape,  de  sorte  que,  pour  se  rendre  au  réservoir 
latéral  dont  il  8*agit,  elle  n*avait  qu'à  descendre  d'une  petite  hauteur.  On 
conçoit  d'ailleurs  que  la  colonne  principale,  en  redescendant,  pourrait 
encore  jeter  un  peu  d'eau  par  ce  petit  orifice  latéral,  si  la  soupape  qui 
le  ferme  n'était  pas  très  légère. 

J'ai  cru  devoir  dire  quelques  mots  de  la  manière  dont  ces  détails 
ont  été  exécutés,  le  dernier  surtout  pouvant  être  utile  pour  divers 
appareils,  abstraction  faite  de  tout  système  de  régulation.  Mais  il  me 
parait  plus  simple  de  faire  l&cher  des  déclics  par  d'autres  moyens  In- 
diqués ci-dessus. 

En  1834,  j'avais  employé  une  autre  disposition  pour  ouvrir  et  fermer 
alternativement  le  tuyau  d'amont  et  celui  de  décharge.  C'est  un  tiroir 
dessiné,  planche  I,  figure  !,^.  Quand  le  tuyau  d'ascension  était  piein^  il 
suffisait  de  l&cher  un  déclic  pour  qu'il  descendît  de  lui-même  en 
vertu  de  la  pression  de  l'eau  contenue  dans  le  tube  vertical.  Lorsque 
celui-ci  était  vidé  par  Toscillation  descendante,  un  contrepoids  faisait 
remonter  ce  tiroir  quand  un  déclic  était  l&ché. 

J'attache  peu  d'importance  à  ces  divers  détails  de  construction, ayant 
depuis  cette  époque  exécuté,  comme  on  le  verra  plus  loin,  des  appa- 
reils de  mon  invention  beaucoup  plus  simples.  Mais  je  tiens  à  bien 
fixer  les  idées  sur  le  principe  même  de  la  combinaison  d'oscillations 
dont  il  s'agit.  Je  conserve  d'ailleurs  la  feuille  de  dessin  exprimant  cette 
combinaison  avec  le  tiroir  précité,  telle  qu'elle  fut  faite  sous  ma  di- 
rection à  Valognes.  en  1834,  par  M.  Locquet,  dessinateur,  élève  du  frère 
Jean  l'Aumônier,  aujourd'hui  visiteur  des  Écoles  chrétiennes  à  Paris. 
Cette  feuille  porte  même  encore  la  date  certifiée  par  la  signature  de  ce 
dernier. 

Cette  môme  année,  j'exécntai,  comme  je  l'ai  dit,  des  modèles  en 
petit,  fonctionnant  d'abord  à  la  main,  à  Valognes^  chez  M.  de  Wéléat, 
qui  voulut  bien  m'aider  dans  quelques-unes  de  mes  expériences.  Je 
communiquai,  dès  lors^  mes  recherches  à  diverses  personnes,  notam- 
ment à  plusieurs  ingénieurs  et  anciens  élèves  de  l'École  polytechnique, 
ainsi  qu'A  plusieurs  officiers  de  marine.  Personne,  d'ailleurs,  ne  m'en 
conteste  la  priorité. 
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dante  est  finie,  on  établit  la  communication,  comme  je  l'ai 
indiqué  ci-dessus,  avec  le  bief  inférieur,  il  se  produit  une 
oscillation  de  décharge  qui  vide  ce  tube  au-dessous  du  niveau 
de  ce  bief.  De  sorte  que  Toscillation  remontante,  quand  on 
rétablira  la  communication  comme  elle  Tétait  d'abord,  par- 
tira d'une  profondeur  plus  grande  que  celle  du  niveau  du 
bief  inférieur.  On  conçoit  donc  que  cette  disposition  peut  être 
utile  pour  élever  de  Teau  au-dessus  du  niveau  d'amont  à 
une  hauteur  moindre  que  celle  de  la  chute  motrice.  Il  est  in- 
téressant de  conserver  la  trace  de  cette  combinaison  d'oscil- 
lations. Mais,  comme  on  le  verra  plus  loin,  j'ai  trouvé  quelque 
chose  de  beaucoup  plus  simple  pour  les  conditions  dont  il 
s'agit  (i). 

C'est  principalement  pour  les  circonstances  où  l'on  a  besoin, 
non  seulement  d'élever  de  l'eau,  mais  de  la  conduire  à  de 
grandes  distances,  que  les  appareils,  objet  de  ce  chapitre, 

(1)  Un  petit  balancier  à  clanche  retenait  une  dent  attachée  à  une  pou- 
lie fixe  qui  était  attelée  d'un  côté  au  tiroir  et  dei'autre  À  un  contrepoids. 
Quand  Teau  montait  dans  le  tube  d'ascension^  une  capacité  latérale 
était  alternativement  remplie  d'eau,  qui  soulevait  un  flotteur.  Celui-ci 
tirait  de  bas  en  haut  le  plus  grand  bras  d'un  levier  portant  un  poids 
et  dont  l'autre  extrémité  portait  une  sorte  d'équerre  mobile  autour  de 
son  angle,  ce  qui  lui  permettait  de  passer  au-dessus  de  la  clanche 
précitée. 

Mais  quand  la  colonne  liquide  faisait  une  oscillation  en  retour  à  la 
fin  de  sa  course  descendante,  la  capacité  contenant  le  flotteur  se 
vidait.  Celui-ci  ne  soutenant  plus  le  poids  attaché  à  l'extrémité  du 
bras  de  levier  précité,  cela  faisait  un  peu  basculer  la  clanche  qui 
abandonnait  la  dent;  de  sorte  que  le  contrepoids  précité  relevait  le 
tiroir,  et  ainsi  de  suite  indéfiniment. 

L'appareil  a  fonctionné  sous  cette  forme  en  1837,  à  l'École  des  mines, 
en  présence  d'une  commission  de  l'Institut.  Cette  forme  a  été  men- 
tionnée dans  le  rapport  de  cette  commission,  comme  pouvant,  d'ail- 
leurs, servir  à  la  décoration  des  villes,  en  produisant  un  jet  d'eau 
oscillant  dans  l'air  libre.  Je  ne  reproduis  pas  ici  la  figure  dessinée 
dans  le  Technologiste  en  1850^  cette  expérience  me  paraissant  aujour- 
d'hui trop  secondaire  relativement  à  ce  que  j'ai  fait  depuis.  Il  faudrait 
d'ailleurs  compliquer  un  peu  l'appareil^  si  l'on  voulait  profiter  en 
général  convenablement  de  la  seconde  oscillation  descendante  vidant 
le  tuyau  d'ascension  au-dessous  du  niveau  du  bief  d'aval. 
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peuvent  être  recommandés.  J'ai  déjà  dit  que  Teau  ne  s'arrête 
jamais  pendant  un  temps  sensible,  quand  on  ne  lui  permet 
pas  de  retourner  en  arrière,  pour  une  machine  à  deux  tubes 
d'ascension.  Or,  si  Ton  amenait  Teau  par  un  mouvement  per- 
manent dans  un  tuyau  de  conduite  ordinaire^  il  en  résulterait, 
pour  de  grandes  distances,  une  perte  de  chute  qu'on  sait  cal- 
culer approximativement.  Si  donc  on  employait  une  autre 
machine  quelconque  à  élever  de  l'eau,  la  véritable  chute 
motrice  serait  diminuée  de  toute  la  liauteur  absorbée  par  les 
résistances  passives,  provenant  de  l'écoulement  de  l'eau 
depuis  son  point  de  départ  jusqu'à  l'endroit  où  serait  cette 
machine.  Ainsi,  il  ne  faut  pas  mettre  sur  le  compte  de  l'ap- 
pareil à  double  tube  d'ascension  précité  la  totalité  du  tra- 
vail en  résistances  passives. 

On  ne  doit  pas  se  dissimuler  que,  si  les  coefficients  de  ces 
résistances  étaient  les  mêmes  pour  le  mouvement  oscillatoire 
que  pour  le  mouvement  permanent,  le  déchet  résultant  de  ces 
résistances,  toutes  choses  supposées  égales  d'ailleurs,  serait 
notablement  plus  grand  dans  le  mouvement  oscillatoire  que 
dans  le  mouvement  permanent,  pour  amener  en  général  une 
quantité  d'eau  donnée.  Je  suppose  que  l'appareil  n'élevât  point 
d'eau,  et  fût  employé  seulement  à  la  conduire  à  de  grandes 
distances,  il  résulte  de  ce  que  je  viens  de  dire  que,  même  abs- 
traction faite  du  déchet  quelconque  provenant  de  la  forme  et 
du  jeu  de  la  machine,  il  y  aurait  du  désavantage  à  s'en  servir 
au  lieu  d'amener  l'eau  par  un  mouvement  permanent  dans  un 
tuyau  de  conduite  d'un  diamètre  et  d'une  longueur  donnés. 

Mais,  ainsi  que  je  l'ai  expliqué  dans  la  première  partie  de 
cet  ouvrage,  les  coefficients  des  frottements,  pour  certaines 
limites  du  rapport  des  amplitudes  des  oscillations  au  diamètre 
du  tuyau  de  conduite,  sont  moindres  dans  le  mouvement 
oscillatoire  que  dans  le  mouvement  permanent.  On  ne  peut  pas 
encore  préciser  les  différence  d'une  manière  assez  rigoureuse. 
Mais  si,  comme  il  y  a  lieu  de  le  penser  d'après  des  expériences 
que  j'ai  faites  en  1838  (voir  pages  47  à  65),  il  y  a  des  circons- 
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tances  pour  lesquelles  la  somme  de  ces  coefficients  est  moitié 
moindre  dans  le  mouvement  oscillatoire  que  dans  le  mou- 
vement permanent,  on  arriverait  à  une  singulière  consé- 
quence. Abstraction  faite  de  toute  élévation  d'eau,  l'appa- 
reil pourrait  être  considéré  comme  un  moyen  de  dénaturer 
les  frottements^  de  manière  à  amener  en  définitive  plus  d'eau 
que  par  un  mouvement  permanent. 

Pour  s'en  rendre  compte,  il  suffit  de  déterminer,  par  les 
moyens  indiqués  dans  la  première  partie,  le  travail  qui  serait 
nécessaire  pour  conserver  les  vitesses  de  la  colonne  liquide 
oscillante  comme  s'il  n'y  avait  pas  de  frottement.  Connaissant 
la  durée  de  chaque  oscillation  et  son  amplitude,  on  détermine 
immédiatement  la  vitesse  moyenne  permanente  avec  laquelle 
on  amènerait  une  même  quantité  d'eau.  On  trouve,  en  faisant 
les  calculs  numériques,  que  le  travail  en  résistances  passives 
dans  le  mouvement  uniforme,  serait,  à  très  peu  près,  les  cinq 
huitièmes  de  celui  qui  aurait  été  calculé  pour  le  mouvement 
oscillatoire.  Les  choses  sont  modifiées  quant  à  ces  calculs  à 
cause  de  la  manière  dont  les  vitesses  sont  diminuées  dans  le 
mouvement  oscillatoire  par  les  résistances  passives.  Mais  il  est 
facile  de  voir  que,  dans  certaines  limites,  il  pourrait  y  avoir 
de  l'avantage  à  conduire  l'eau,  par  le  mouvement  oscilla- 
toire, si  l'on  admettait  l'hypothèse  précitée  sur  la  diminution 
du  frottement  dans  les  mouvements  de  cette  espèce. 

Je  n'attache  pas  d'importance  pratique  à  cette  idée.  Mais 
elle  est  utile  du  moins  pour  faire  bien  sentir  le  genre  tout  par- 
ticulier des  efl'ets  des  résistances  passives  dans  le  calcul  du 
rendement  de  l'appareil  à  deux  tubes  d'ascension,  quand  on 
est  obligé,  non  seulement  d'élever  de  l'eau,  mais  de  la  con- 
duire à  de  grandes  distances,  pcg:  exemple  pour  traverser  une 
ville.  Ainsi  le  tuyau  de  conduite  qui  amène  l'eau  aux  bassins 
Racine,  après  avoir  traversé  Paris,  pourrait  servir,  s'il  était 
d'un  assez  grand  diamètre,  à  élever  de  Teau  à  la  place  de 
l'Estrapade^  tandis  que,  dans  l'état  actuel  des  choses,  la 
chute  motrice  est  entièrement  perdue. 
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J'ai  donné  dans  la  première  partie  les  règles  au  moyen  des- 
quelles on  peut  calculer  le  déchet,  abstraction  faite  même  de 
la  conduite  de  Teau  en  supposant,  par  excès  de  prudence,  les 
coefficients  des  frottements  aussi  grands  dans  le  mouvement 
permanent  que  dans  le  mouvement  oscillatoire  (i). 


(1)  M.  Coriolis  a  pnhlié  en  1838  dans  le  Journal  de  mathématiques  de 
M.  Liouville,  un  mémoire  dans  lequel  il  vériâe  par  l'analyse  les  ré- 
sultats précités  qae  j*avais  obtenus  par  la  géométrie.  On  a  vu  dans  la 
première  partie,  pages  154  à  157,  comment  j'ai  développé  moi-même 
son  analyse  dans  un  travail  que  j'avais  déjà  meutionné,  dans  le 
Tecknologiste  de  1850^  page  9  de  Texemplaire  d'un  travail  précité^  tiré 
à  part.  M.  Coriolis  a  fait  dans  son  mémoire  des  recherches  intéres- 
santes, sur  les  effets  du  rétrécissement  du  tuyau  d'ascension,  pour 
l*hypothèse  dans  laquelle  on  négligerait  les  résistances  passives,  rela- 
tivement au  calcul  des  effets  de  cet  appareil  de  mon  invention.  J'avais 
présenté  quelques  considérations  sur  la  manière  d'augmenter  la 
hauteur  du  versement  en  rétrécissant  le  tube  d'ascension.  Je  renvoie 
à  son  travail  pour  un  développement  curieux  auquel  il  parvient  au 
moyen  des  propriétés  de  l'hyperbole. 

Mais  l'étude  des  résistances  passives  dans  le  calcul  du  rendement 
est  ce  qui  paraît  réellement  le  plus  utile.  Je  ferai  seulement  une  re- 
marque singulière,  que  je  retrouve  dans  mes  anciennes  notes,  relati- 
vement au  cas  où  l'on  négligerait  ainsi  les  résistances  passives.  J'ai 
expliqué  ci-dessus  comment  on  obtiendrait  alors  des  oscillations  d'une 
amplitude  indéfinie.  Il  en  résulte  que  la  moyenne  des  vitesses  pour- 
rait être  beaucoup  plus  grande,  pour  une  chute  et  une  section  don- 
nées, par  le  mouvement  oscillatoire  que  par  le  mouvement  uni- 
forme. Je  n'attache  d'ailleurs  aucune  importance  pratique  aux 
considérations  de  cette  espèce,  dont  il  m'a  cependant  paru  intéressant 
de  dire  quelques  mots. 

L'idée  d'élever  l'eau  par  oscillation  dans  un  tuyau  de  conduite' re- 
courbé verticalement  n'est  pas  nouvelle.  Mais  il  s'agissait  de  le  faire 
en  épargnant  convenablement  la  force  vive.  On  sait  que  Manoury 
d'Ectot  a  présenté  à  l'Académie  des  sciences,  vers  1812,  un  appareil 
sans  pièce  mobile  qui  élevait  de  l'eau  au  dessus  du  niveau  du  bief 
d'amont  à  une  hauteur  égale  à  la  moitié  de  celle  de  la  chute.  La  co- 
lonne liquide  oscillante  s'écrasait  après  son  élévation  en  passant  au 
bief  d'aval  par  un  orifice  annulaire  resté  libre  entre  le  tube  d'ascen- 
sion et  le  tuyau  de  conduite,  à  la  sortie  duquel  se  trouvait  un  dia- 
phragme circulaire  horizontal.  C'était  sur  cette  dernière  pièce  que  la 
colonne  liquide  verticale  venait  s'écraser^  pour  vider  le  tube  d'ascen- 
sion en  perdant  une  quantité  énorme  de  force  vive  par  son  jaillisse- 
ment latéral.  On  trouve  la  description  et  le  dessin  de  cette  machiue^ 
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Pour  calculer  les  effets  de  mes  machines  à  élever  de  Teau 
au  moyen  des  oscillations,  il  ne  suffit  pas  de  connaître  le 
déchet  d'une  période  d'un  appareil,  dans  le  cas  où  il  ne  sor- 
tirait pas  d'eau  par  le  sommet  du  tuhe  d'ascension.  Celui-ci 
ne  se  prolongeant  pas  jusqu'à  la  limite  qui  pourrait  être 
atteinte,  il  passe  plus  d'eau  que  s'il  en  était  ainsi.  Or  le  chemin 

pages  11  et  12  de  V Essai  sur  la  composition  des  machines,  par  Lantz  et 
Bétaacourt.  Navier  dit  qu'il  De  paraît  pas  que  cet  appareil  remarquable 
paisse  être  employé  avec  avaDiage. 

La  description  précitée  est  faite,  disent  ces  auteurs^  d'après  les  ren- 
seignements donnés  par  Manoury  d'Ectot  lui-môme.  On  y  déclare  que, 
sans  le  diaphragme,  U  n'y  aurait  pas  d'oscillation.  Il  est  bien  à  remar- 
quer que,  si  ce  système  a  réellement  marché  longtemps  d'une  manière 
continue,  cela  ne  peut  être  qu*en  vertu  des  phénomènes  de  la  percus- 
sion combinés  avec  le  diaphragme.  Or,  la  percussion  est  précisément 
ce  que  je  veux  éviter.  D'après  un  catalogue  du  Conservatoire  des  arts 
et  métiers,  in-18,  1818,  l'oriâce  annulaire  d'un  des  modèles  a  été  en- 
gagé dans  l'eau  du  bief  inférieur.  Mais  on  ne  trouve  nulle  part  aucun 
résultat  d'expériences  relatives  à  cette  dernière  disposition.  La  colonne 
ascendante,  en  vertu  de  phénomènes  peu  connus,  devant  alors  se  char- 
ger d'une  partie  de  l'eau  du  bief  d'aval,  on  ne  peut  prévoir  ni  le  retard 
qui  en  résultera,  ni  l'ensemble  des  pertes  de  force  vive  dans  la  confu- 
sion des  mouvements.  On  ne  sait  pas  si  l'on  augmentera  ou  diminuera 
la  hauteur  obtenue  par  la  colonne  liquide  oscillante.  On  va  voir 
combien  ces  questions  sont  délicates. 

La  difficulté  consiste  &  faire  en  Forte  que  le  tube  vertical  se  vide 
assez  pour  que  l'oscillation  ascendante  recommence.  Or,  la  pression  de 
l'eau  du  bief  supérieur  s'opposant  à  ce  que  ce  tube  se  vide  assez  con- 
venablement, je  ne  peux  expliquer  cet  effet  qu'en  vertu  de  la  percus- 
sion de  l'eau  qui  redescend  en  rencontrant  le  diaphragme  fixe.  La  veine 
liquide,  en  se  détournant  pour  sortir  par  Torifice  annulaire,  produit 
cette  percussion.  Lantz  et  Bétancourt  expliquent  l'ascension  par  la  ma- 
nière dont  la  veine  liquide  se  contracte  avec  vitesse  en  passant  de  bas 
en  haut  autour  du  diaphragme.  Tout  cela  est  déjà  difficile  à  admettre 
même  quand  l'orifice  annulaire  n'est  pas  engagé  dans  l'eau  du  bief 
Inférieur. 

Il  est  à  plus  forte  raison  bien  plus  difficile  de  prévoir  ce  qui  arrivera 
si  cet  orifice  annulaire  est  plongé.  On  est  obligé,  en  effet,  de  tenir 
compte  pour  ce  cas  de  l'inertie  de  la  colonne  liquide  engagée  au-des- 
sous du  niveau  du  bief  inférieur,  et  il  y  a  certainement^  d'après  les 
ezplications  précitées,  une  limite  qui  doit  être  assez  restreinte,  pour 
laquelle  l'appareil  ne  fonctionnerait  plus.  S'il  a  marché  ainsi  plongé  en 
partie^  rien  n'établit  que  la  colonne  oscillante  ait  pu  descendre  môme 
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des  résistances  passives  étant  augmenté  par  cette  raison,  le 
travail  de  ces  résistances  est  augmenté  d'aatant  plus  qu'il 
faut  tenir  compte  de  la  vitesse  avec  laquelle  Teau  élevée  sort 
du  système,  ce  qui  est  une  autre  cause  de  perte  de  force  vive. 
On  peut  diminuer  cette  dernière  en  évasant  le  sommet  du 
tuyau. 

Pour  évaluer  avec  plus  de  précision  le  déchet  provenant 
du  versement,  j'ai  fait  diverses  expériences  dont  il  résulte, 
dans  les  circonstances  où  j'ai  opéré,  que  la  quantité  d'eau 
reçue  à  ce  sommet  était  environ  les  neuf  dixièmes  de  celle  qui 
aurait  été  calculée  s'il  n'y  avait  pas  eu  plus  de  travail  en 
résistances  passives,  que  dans  le  cas  où  le  tube  vertical  aurait 
été  indéûniment  prolongé.  Pour  ces  conditions,  la  hauteur 
moyenne  du  jet  dans  l'air  était  une  fraction  sensible  de  la 
hauteur  du  point  de  versement  au-dessus  du  niveau  d'amont. 
Cette  indication  provisoire  n'a  d'ailleurs  pour  but  que  de 
donner  une  idée  des  effets  dont  il  s'agit  et  sur  lesquels  je 
reviendrai  ultérieurement. 

L'appareil  de  mon  invention,  objet  spécial  de  ce  chapitre, 
a  une  propriété  qui  le  distingue  de  ceux  dans  lesquels  la  force 


aussi  bas  que  pour  les  conditions  où  la  veine  liquide  annulaire  sortait 
au-dessus  du  niveau  de  l'eau  d*ava1.  Rien  n'indique  que  Manoury 
d'Ectot  ait  eu  l'idée  de  produire  une  dénivellation  au-dessous  de  ce  bief 
quand  même  il  aurait  multiplié  les  essais  sur  la  possibilité  de  faire 
marcher  l'appareil  plus  on  moins  engagé  dans  l'eau  du  bief  inférieur. 
Je  n*ai  rien  négligé  pour  retrouver  s'il  était  possible  une  trace  quel- 
conque des  expériences,  qui  avaient  pu  être  faites  sur  les  modèles  dé- 
posés par  l'auteur  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers,  et  qui  malheu- 
reusement n'existent  plus.  Je  m'étais  d*abord  adressé  à  M.  le  marquis 
de  Manoury  d'Ectot,  fils  du  célèbre  inventeur^  dont  il  a  publié  des 
travaux  inédits.  Il  a  eu  l'obligeance  de  faire  des  recherches  dans  ses 
papiers.  Il  a  retrouvé  le  Mémoire  présenté  par  son  père  à  Tlnstitut  et 
qui  a  été  l'objet  d'un  rapport  en  1812,  mais  les  détails  que  j'aurais 
voulu  connaître  n'y  étaient  pas.  Quant  au  rapport  lait  à  l'Institut  sur 
ce  mémoire,  relatif  d'ailleurs  à  beaucoup  d'autres  sujets,  et  publié 
dans  l'ouvrage  de  Borgnis,  il  est  tout  à  fait  insuffisant  pour  l'étude 
dont  il  s'agit,  il  n'a  pas  même  mentionné  le  diaphragme  sans  lequel 
l'auteur  déclare  que  l'appareil  ne  pourrait  pas  marcher. 
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vive  s'emmagasipe  à  chaque  période,  en  vertu  d'un  écoule- 
ment immédiat  au  bief  d'aval.  Ici  roscillaiion  commençant 
beaucoup  au-dessous  du  niveau  de  ce  bief,  le  chemin  par- 
couru par  les  résistances  passives  peut  être  bien  moindre 
pour  qu'une  quantité  donnée  de  force  vive  soit  produite. 

Il  y  a  une  autre  propriété  qui  lui  est  commune  avec  d'autres 
appareils  à  colonne  liquide  oscillante.  Il  a'est  pas  sans  intérêt 
de  la  signaler,  à  cause  de  la  manière  dont  cela  peut  modifier 
les  distributions  d'eau  par  des  branchements.  Si  les  ampli- 
tudes des  oscillations  sont  assez  considérables  dans  un  tuyau 
de  conduite  d'une  longueur  suffisante,  la  pression  latérale 
moyenne  en  un  point  de  ce  tuyau,  à  une  certaine  hauteur  sur 
le  tube  vertical,  peut  être  beaucoup  plus  grande  que  celle 
qui  aurait  lieu  au  même  point  dans  un  état  de  repos  stable. 
On  conçoit,  en  effet,  que  si  ce  point  n'est  pas  trop  éloigné  de 
la  hauteur  du  niveau  d'amont,  la  moyenne  des  pressions 
résultant  d'une  ascension  assez  grande  par  rapporta  la  chute 
motrice  peut  être  considérablement  augmentée,  de  manière  à 
faire  bien  plus  que  compenser  la  suppression  de  l'action  laté- 
rale de  l'eau  pendant  l'époque  où  la  colonne  liquide  est  au- 
dessous  du  point  dont  il  s'agit. 

Si  d'ailleurs  on  amenait  l'eau  par  un  mouvement  perma- 
nent dans  un  tuyau  de  conduite,  la  cbute  serait  entièrement 
absorbée  par  les  résistances  passives.  Or,  non  seulement  il 
y  aurait  au  point  où  se  ferait  l'ascension  des  pressions 
moyennes  qui  pourraient  être  assez  fortes,  comme  je  viens  de 
l'expliquer,  mais  il  est  bien  à  remarquer  qu'il  y  en  aurait 
même  au-dessus  de  la  hauteur  du  niveau  d'amont.  Il  est 
essentiel  d'en  être  averti,  parce  que  cela  changerait  les  con- 
ditions des  distributions  de  l'eau  par  des  branchements. 

J'ai  cru  devoir  indiquer  des  propriétés  tout  à  fait  spéciales 
de  ce  système,  bien  que  ce  ne  soit  pas  celui  que  je  recom- 
manderai en  général  le  plus  particulièrement  pour  la  pra- 
tique. Je  dirai  encore  quelques  mots  de  la  forme  de  son  tube 
d'ascension,  d'autant  qu'ils  seront  applicables  jusqu'à  un  cer- 
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tain  point  à  d'autres  appareils  à  colonne  liquide  oscillante. 
Une  des  formes  avantageuses  de  ce  tuyau  a  de  Tanalogie  avec 
celle  d'une  sorte  de  carafe  sans  fond,  resserrée  à  une  certaine 
distance  en-dessus  et  en-dessous  du  niveau  du  bief  d'amont, 
pour  tenir  compte  de  la  manière  dont  le  frottement,  comme 
je  l'ai  dit  page  27,  agit  de  telle  sorte  que  ce  n'est  pas  à  la 
hauteur  du  niveau  d'amont  qu'il  faut  commencer  à  rétrécir 
le  tube  d'ascension,  pour  obtenir  en  général  le  plus  grand 
effet  possible.  Le  sommet  doit  d'ailleurs  être  évasé,  comme  je 
l'ai  dit  ci-dessus;  je  reviendrai  sur  d'autres  détails. 

La  disposition  de  cet  appareil  a  principalement  pour  objet 
d'utiliser  les  oscillations  de  l'eau  au  moyen  de  principes  qui 
diffèrent  essentiellement  de  ceux  du  bélier  hydraulique.  Mais 
on  peut  aussi  profiter  de  ses  effets  au  moyen  d'un  réservoir 
d'air.  Je  reviendrai  sur  les  compresseurs. 

J'ai  lieu  de  penser  que,  sauf  quelques  circonstances  excep- 
tionnelles^ il  sera  plus  simple  d'appliquer  mon  appareil  à 
tube  oscillant,  déjà  mentionné  dans  la  première  partie, 
page  318.  Cependant  je  crois  utile  de  signaler  les  propriétés 
les  plus  essentielles  de  la  machine,  objet  spécial  de  ce  cha- 
pitre, d'autant  plus  que  pour  des  tuyaux  de  conduite  d'assez 
grandes  longueurs  on  n'aurait  guère  à  se  préoccuper  des  éva- 
sements  aux  extrémités  et  de  l'emploi  des  clapets  de  retenue. 

Elle  a,  surtout  à  cause  de  ses  principes,  été  remarquée  par 
TAcadémie  des  sciences. 

Voici  d'abord  un  extrait  du  rapport  sur  le  concours  pour  le 
prix  de  mécanique  décerné  le  30  décembre  1839  : 

a Sous  le  numéro  4  est  inscrit  un  concurrent  dont  les  intéres* 

a  sants  et  persévérants  travaux  sont  depuis  longtemps  connus  de 
«  TAcadémie.  Le  concurrent  avait  déposé  un  long  mémoire  conte- 
«  nant  l'exposé  d'un  système  de  machines  hydrauliques  à  colonnes 
a  oscillantes.  Il  a  répété  sous  les  yeux  des  membres  de  la  commis- 
«  sion  des  expériences  variées  où  ses  méthodes  sont  mises  en  pra- 
(c  tique.  Les  commissaires  ont  particulièrement  distingué  un  appa- 
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«  reil  à  éleTer  l'eau  à  colonne  oscillante.  Cette  machine,  dont  la 
«  théorie  avait  été  soumise  à  Texamen  des  commissaires  de  TAca- 
«  demie,  a  déjà  été  l'ohjet  d'un  rapport  de  M.  Coriolis.  La  conimis- 
a  sion  ne  saurait  mieux  justifier  la  proposition  qu'elle  fait  de  dé- 
«  cerner  le  prix  à  M.  de  Caligny  qu'en  mettant  de  nouveau  sous  les 
d  yeux  de  l'Académie  les  conclusions  très  favorables  du  précédent 
<  Rapport » 


Yoîci  maintenant  un  extrait  du  premier  rapport  dont  il 
s'agit,  lu  à  TAcadémie  des  sciences,  le  20  août  1838,  par 
M.  Coriolis,  en  son  nom  et  en  celui  de  MM.  Savart^  Poncelet, 
Séguîer  et  Savary  : 

« Si  Ton  se  trouve  dans  des  circonstances  oh  Ton  ait  besoin 

«  de  conduire  l'eau  dans  des  tuyaux  d'un  bassin  supérieur  à  un 
«  bassin  inférieur,  C/Omme  cela  arrive  dans  les  distributions  d'eaa 
«  des  villes,  on  ne  doit  réellement  compter  comme  pertes  inhérentes 
«  à  la  machine,  que  la  différence  entre  les  frottements  dans  des 
«  mouvements  périodiques  et  dans  le  mouvement  uniforme  en  y 
a  ajoutant  les  frottements  dans  le  tube  vertical  et  le  peu  de  travail 
a  que  demande  le  jeu  du  clapet.  C'est  ainsi  qu'on  a  les  véritables 
«  bases  du  calcul  de  la  machine  dans  les  circonstances  oh  elle  parait 
«  seulement  devoir  être  appliquée.  Alors  son  effet  utile  devient 
«  assez  considérable.  Nous  avons  trouvé,  dans  ces  mêmes  exemples, 
a  que  le  rapport  entre  le  travail  utilisé  en  eau  élevée  et  celui  de  la 
«  chute,  déduction  ainsi  faite  de  ce  qui  est  nécessaire  au  transport 
«  dans  les  tuyaux  était  de  0,79  à  0,93.  Ces  nombres  sont  peu  dif- 
«  férents  de  ceux  qu'a  trouvés  M.  de  Caligny  au  moyen  d'ingé- 
«  nieuses  considérations  géométriques  :  nous  ne  les  présentons  que 
«  comme  des  aperçus.  Il  faudra  attendre  quelques  expériences  en 
M  grand  pour  en  fixer  le  chiffre  d'une  manière  plus  certaine. 

a  La  machine  de  M.  de  Caligny  a  quelque  analogie  dans  son  but 
((  et  ses  moyens  avec  le  bélier  deMontgolûeret  avec  la  colonne  oscil- 
a  lante  de  Manoury  d'Ectot  Néanmoins  elle  diffère  assez  de  ces  deux 
«  machines  pour  qu'on  la  regarde  comme  un  système  à  part.  Elle 
a  offre,  en  effet,  pour  caractère  distinctif  de  ne  perdre  du  travail  de 
«  la  chute  que  ce  qui  est  nécessaire  pour  vaincre  les  frottements 
«  dans  les  tuyaux,  taudis  que,  dans  les  deux  machines  qu'on  vient 
«  de  citer,  on  rejette  une  certaine  quantité  de  liquide  possédant  une 
«  force  vive  qui  n'est  pas  utilisée.  Dans  le  bélier,  on  produit  un 
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a  choc  qui,  outre  la  perte  de  force  vive  qa*il  occasionne  a  l'incon- 
a  vénient  de  fatiguer  la  machine  et  de  donner  lien  à  un  hroit  in- 
a  commode.  Dans  la  colonne  oscillante  de  Manoury  on  ne  peut  élever 
«  l'eau  qu'à  une  hauteur  très  bornée,  tandis  qu'avec  la  machine 
«  de  M.  de  Caligny,  en  faisant  descendre  le  tuyau  dans  un  puits 
«  construit  à  cet  effet,  on  peut  amener  Teau  à  une  grande  hauteur, 
«  comparativement  à  la  chute  disponible. 

«  Lldée  heureuse  qui  la  distingue  bien  de  cette  machine  à  co- 
«  lonne  oscillante  et  en  fait  une  véritable  invention,  c'est  de  vider 
«  le  tube  vertical  après  Toscillation  ascendante,  sans  perdre  d'autre 
«  force  vive  que  celle  qu'exigent  les  frottements,  c'est-à-dire  en  ne 
«  faisant  descendre  que  très  peu  le  centre  de  gravité  de  la  colonne 
0  fluide  qui  doit  sortir.....  Maintenant  on  se  demandera  si  les  cir- 
c  constances  où  elle  parait  avantageuse  se  présenteront  fréquem- 
«  ment,  nous  ne  le  croyons  pas;  mais  quand  même  cette  machine 
a  ne  devrait  pas  avoir  de  très  nombreuses  applications,  cela  ne  di- 
«  minue  pas  son  mérite  scientifique;  elle  se  classera  toujours  dans 
«  les  machines  bien  conçues  et  qui  peuvent  être  très  utiles  dans  le 
«  petit  nombre  de  circonstances  locales  qui  en  réclameront  Tem- 
«  ploi. 

«  Bien  qu'une  partie  du  mérite  de  l'invention  soit  subordonnée  à 
«  une  bonne  disposition  du  clapet,  dontle  jeu  a  besoin  d'être  étudié 
«  par  l'expérience,  cependant  comme  ce  qui  est  proposé  par  l'an- 
«  teur  ne  peut  manquer  de  produire  Feifet  nécessaire  avec  une 
«  précision  dont  le  degré  seulement  ne  peut  encore  être  assigné, 
«  vos  commissaires  vous  proposent  de  décider  que  la  machine  in- 
«  ventée  par  M.  de  Caligny  est  bien  conçue,  que  par  sa  simplicité 
«  elle  doit  tenir  une  place  marquante  parmi  celles  qui  sont  destinées 
tt  à  élever  de  l'eau  et  que  sa  description  doit  être  insérée  dans  le 
«  recueil  des  Savants  étrangers. 

«  T.es  conclusions  de  ce  rapport  sont  adoptées,  d 

Â  la  lin  d'un  mémoire  que  j'ai  publié  sur  cette  machine 
dans  le  Journal  de  mathématiques  de  M.  Liouville,  en  4838, 
j'ai  signalé  les  documents  historiques  suivants.  J'y  ajouterai, 
d'après  ce  que  m'a  dit  dans  le  temps  M.  Mallet,  inspecteur 
général  des  ponts  et  chaussées,  que  Bossut,  qui  avait  cepen- 
dant indiqué  en  1875,  le  principe  sur  lequel  repose  le  bélier 
hydraulique,  contesta  la  possibilité  de  construire  cette  ma- 
chine quand  elle  fut  présentée  par  Montgolfîer. 
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Héron  d'Alexandrie  inventa,  le  premier,  ane  machine  à  élever 
l'eau  où  se  présente  le  principe  de  Toscillation  des  liquides. 

«  En  1726,  Dénisard  et  de  La  Deuille  ont  inventé  la  machine  à 
colonne  d'eau  où  ce  principe  se  retrouve. 

a  En  1775,  Witehurst  a  inventé  un  bélier  hydraulique. 

(c  En  1797,  Montgolfier  en  a  présenté  un  tout  différent. 

a  En  1812,  Manoury  d'Ectot  a  inventé  une  machine  à  colonne 
oscillante. 

€(  On  a  toujours  bien  su  qu'on  pouvait  élever  de  l'eau  par  une 
première  oscillation  dans  un  tuyau  de  conduite,  cette  idée  ne  mérite 
pas  d'être  réclamée  ;  mais  le  problème  consistait  à  recommencer 
en  vidant  le  tuyau  d'ascension  d'une  manière  convenable. 

«  Ces  diverses  solutions,  la  machine  à  colonne  d'eau,  le  bélier  et 
la  colonne  oscillante,  n'ont  au  fond  d'autre  rapport  entre  elles  et 
avec  ma  propre  solution,  que  le  principe  de  l'oscillation  de  l'eau, 
principe  connu  de  toute  antiquité.  Personne  ne  peut  s'en  attribuer 
l'invention,  car  il  nous  est  révélé  par  le  jeu  des  vagues  dans  le  creux 
des  rochers  et  l'on  trouve  même  sur  plusieurs  côtes  des  corps  de 
bélier  naturels. 

<f  Dès  l'année  1766,  Borda  avait  publié  dans  les  Mémoires  de 
r Académie  des  sciences^  sur  les  oscillations  de  l'eau  dans  un  tube 
vertical,  une  expérience  d'un  genre  indiqué  trente  ans  auparavant 
par  Daniel  Bernoulli  (Voyez  les  expériences  de  ce  dernier,  Hydrody- 
namicœ,  1738,  pages  141-143);  il  avait  même  employé  des  tubes 
coniques.  Le  fait  suivant  suffira  d'ailleurs  pour  prouver  que  la  dif- 
ficulté des  problèmes  dont  il  s'agit  consistait  uniquement  à  repro- 
duire indéfiniment,  d'une  manière  convenable,  des  effets  connus  et 
expliqués  depuis  longtemps.  Bossut,  qui  a  varié  l'expérience  de 
Bordd  plus  de  vingt  ans  avant  Montgolfier,  avait  lui-même  expliqué 
pourquoi  quelque  fois  l'eau  qui  sert  par  un  ajutage  saillit  plus  haut 
que  ne  le  demande  la  hauteur  du  réservoir.  On  peut  voir  avec  détail 
son  explication  (Hydrodynamiguc,  tomell,  p.  101,  1775).  >• 


Il  faut  lire  figure  3  au  lieu  de  figure  J5,  à  la  page  709.  J'ai 
oublié,  relativement  à  divers  régulateurs  proposés  pour  ce  système, 
de  rappeler  que,  dans  ceux  où  la  fermeture  alternative  est  indiquée 
comme  se  faisant  au  moyen  de  surfaces  frottantes,  on  peut  l'obtenir 
sans  leur  frottement,  en  construisant  des  sièges  fixes  contre  les- 
quels viennent  s'appuyer  des  rebords  laissant  d'ailleurs  très  peu  de 
jeu  entre  eux  et  les  enveloppes  métalliques. 
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Bélier  univalve. 

J'ai  pensé  que  la  manière  de  montrer  à  quel  point  l'appa- 
reil, objet  spécial  de  ce  chapitre,  a  des  propriétés  essentielle- 
ment différentes  de  celles  du  bélier  hydraulique,  était  de 
transformer  ce  dernier  en  machine  à  colonne  liquide  oscil- 
lante. L'eau  d'un  réservoir  en  A,  figure  20,  planche  VIII,  est 
en  communication  avec  le  tuyau  horizontal  GEF  dont  l'autre 
extrémité,  recourbée  verticalement,  a  un  diamètre  un  peu 
moindre  :  le  coude  qui  réunit  la  partie  horizontale  à  la  partie 
verticale  se  rétrécit  graduellement  pour  éviter  les  change- 
ments brusques  de  vitesses.  Une  soupape  D  disposée  près  du 
tuyau  vertical  empêche  l'eau  de  sortir  quand  l'appareil  n'est 
pas  en  train. 

Pour  le  faire  marcher  il  suffit  de  baisser  cette  soupape  une 
première  fois.  La  partie  horizontale  du  tuyau  de  conduite 
étant  notablement  plus  longue  que  la  partie  verticale,  Teau 
contenue  dans  la  première  résiste  assez  par  son  inertie  pour 
que  le  tuyau  vertical  ait  le  temps  de  se  vider  par  la  soupape. 
L'eau. sort  comme  dans  le  bélier  élévatoire  de  Montgolfîer, 
jusqu'à  ce  que  la  soupape  soit  soulevée  précisément  comme  sa 
soupape  d'arrêt.  Pendant  cet  écoulement,  une  colonne  d'eau 
d'une  petite  hauteur  se  tient  dans  le  coude  en  vertu  de  la 
percussion  du  liquide  se  versant  au  bief  d'aval.  Lorsque  la 
soupape  se  ferme,  l'eau  monte,  à  cause  de  la  vitesse  acquise 
dans  tout  le  système  liquide  en  amont^  au-dessus  du  double 
de  la  hauteur  de  la  chute  motrice,  même  quand  le  tube  ver- 
tical est  d'égal  diamètre  partout.  Il  s'en  verse  au  sommet  F. 
La  colonne  liquide  fait  ensuite  une  oscillation  en  retour  assez 
bas  pour  que  la  soupape  D  soit  abandonnée  à  son  propre 
poids,  de  manière  à  s'ouvrir  d'elle-même,  et  le  jeu  continue 
indéfiniment. 
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II  est  essentiel  de  remarquer  que  le  bas  du  tuyau  d'ascen- 
sion contient  très  peu  d'eau  à  l'époque  où  la  soupape  se  ferme. 
Cela  empêche  qu'il  y  ait  un  coup  de  bélier  trop  sensible.  Cet 
appareil  met  en  jeu  une  nouvelle  espèce  de  pression  hydrau- 
lique. Quand  la  soupape  se  ferme,  la  colonne  liquide  passe  à  la 
filière  en  vertu  du  mouvement  acquis  dans  le  coude  graduelle- 
ment rétréci.  La  fermeture  de  la  soupape  est  assurée  au  besoin 
par  la  réaction  provenant  de  cette  cause.  Ce  rétrécissement 
ne  pareut  pas  d'ailleurs  indispensable  pour  assurer  cette  fer- 
meture (1). 

Il  résulte  des  principes  exposés  par  M.  le  général  Poncelet  que 
Ton  peut  se  former  une  idée  des  pressions  qui  engendrent  de 
la  vitesse  dans  la  petite  colonne  liquide  en  aval  de  la  soupape 
d'arrêt  d'un  bélier  hydraulique,  puisque  celle-ci  se  ferme  dans 
un  temps  appréciable  {Introduction  à  la  mécanique  industrielle 
2®  édition,  n*  168).  Pour  étudier  cette  question  j'ai  disposé  sur 
la  paroi  supérieure  du  tuyau  de  conduite,  un  peu  en  amont  de 
la  soupape,  un  orifice  toujours  ouvert,  d'un  diamètre  petit 
mais  suffisant  pour  qu'au  moment  de  la  levée  de  la  soupape 
il  puisse  en  sortir  une  espèce  de  bombe  liquide^  qui  ne  soit  pas 
seulement  formée  de  très  petites  gouttes.  Or,  à  l'instant  où  la 
soupape  se  fermait,  la  bombe  liquide  s'élevait  seulement  au 
double  environ  de  la  hauteur  de  la  chute  motrice. 

(1)  J'ai  déjà  mentionDé  p.  708  une  soupape  d'arrêt,  qai  reste  alter- 
Dativement  fermée,  Bans  qu'on  soit  obligé  d'employer  un  rétrécisse- 
ment de  ce  genre.  Il  suffit  qae  sod  poids  soit  réglé  de  manière  à  être 
moindre  que  la  pression  tendant  à  la  tenir  fermée  en  appuyant  contre 
sa  surface  inférieure.  Or,  ici  la  colonne  liquide  est  maintenue  dans  le 
tuyau  d'ascension  à  une  hauteur,  petite  relativement  à  la  chute  mo- 
trice, mais  résultant  du  choc  direct  de  Teau  qui  se  détourne  pour 
passer  par  la  soupape.  C'était  même  sans  le  rétrécissement  dont  il 
s'agit  que  j'avais  d'abord  présenté  le  principe  de  ce  béiier  univalve  à 
l'Académie  des  sciences  en  1837.  Je  reviendrai  sur  ce  sujet,  mais  j'ai 
cru  devoir  décrire  le  modèle  sous  la  forme  qui  a  été  exécutée.  J'ajou- 
terai qu'il  a  fallu  pour  que  la  soupape  retomb&t  régulièrement  d'elle- 
même,  que  les  bords  de  la  partie  supérieure  fussent  bien  plans.  Dans 
ces  petits  modèles  les  joints  coniques  au  pourtour  donnaient  lieu  à  trop 
d'adhérence. 
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Après  ce  premier  moment,  le  jet  suivait  graduellement  dans 
Tair  libre  au-dessus  et  au-dessous  du  niveau  d*amont  les 
mouvements  de  la  colonne  liquide  du  tuyau  vertical.  J'ai  déjà 
parlé,  dans  la  première  partie,  de  ce  dernier  phénomène  qui, 
pour  le  cas  où  le  jet  serait  convenablement  incliné,  servirait 
au  besoin  à  élever  de  l'eau  dans  des  réservoirs  superposés 
d'une  manière  analogue  à  celle  des  marches  d'un  escalier. 

Si  cette  machine  peut  avoir  quelques  avantages  à  cause  de 
son  extrême  simplicité,  je  la  signale  seulement  aujourd'hui, 
ainsi  que  je  l'ai  dit  ci-dessus,  comme  un  appareil  de  laboratoire. 
Le  modèle  qui  a  fonctionné  en  1839  devant  une  commission 
de  rinstitut  a  été  mis  par  M.  Savary  au  cabinet  de  l'Ecole  po- 
lytechnique. Je  reviendrai  ultérieurement  sur  une  application 
plus  intéressante  et  plus  pratique  des  principes  sur  lesquels 
il  repose,  sa  soupape  n'étant  pas  disposée  de  manière  à  dé- 
biter beaucoup  d'eau  sans  une  grande  perte  de  force  vive. 

J'ai  déjà  mentionné,  pages  445  et  644,  un  mémoire  publié 
dans  les  Annales  des  mines  en  i838  sur  cet  appareil  de  mon 
invention.  A  cette  époque,  il  n'avait  pas  encore  été  exécuté. 


Influence  des  hauteurs  de  versement  au-dessus 
du  niveau  du  bief  d'amont. 

Il  résulte  des  formules  et  des  expériences  décrites  dans  la 
première  partie  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  si  l'on  ne 
se  sert  pas  d'un  réservoir  d'air  pour  augmenter  la  hauteur  à 
laquelle  l'eau  est  élevée,  plus  le  rapport  de  Tamplitude  au 
diamètre  du  tuyau  est  considérable,  plus  le  déchet  est  grand 
relativement  au  travail  de  la  pesanteur.  Si  donc  on  n'avait  pas 
à  tenir  compte  de  ce  que  le  chemin  des  résistances  passives 
et  leur  travail  total  sont  augmentés,  quand  le  tube  vertical 
ne  se  prolonge  pas  jusqu'à  la  limite  de  hautcTur'que  l'oscilla- 
tion pouvait  atteindre,  et  de  ce  que  la  vitesse  de  sortie  au 
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sommet  est  une  cause  de  perte  de  force  vive,  le  rendement 
serait  d'autant  plus  grand  que  la  hauteur  du  versement  au- 
dessus  du  niveau  d'amont  serait  moindre  pour  les  Vig,  13  et  47. 

On  peut  en  rétrécissant  graduellement  la  partie  supérieure 
du  tuyau  vertical,  selon  les  règles  indiquées  dans  cet  ouvrage, 
ramener  jusqu'à  un  certain  point  les  conditions  de  l'élévation 
de  l'eau  à  des  hauteurs  assez  grandes  à  celles  du  versement 
de  l'eau  à  des  petites  hauteurs.  Mais  il  faut  tenir  compte  de  la 
manière  dont  le  frottement  est  alors  modifié,  par  la  diminu- 
tion des  diamètres,  et  de  celle  dont  sont  augmentées  les  vi- 
tesses de  sortie,  par  les  sections  du  sommet. 

Dans  plusieurs  de  mes  appareils,  je  diminue  les  sections  du 
tuyau  d'ascension  d'une  autre  manière  avec  une  jotèce  intérieure 
fixe^  qui  permet  de  faire  verser  l'eau  par  une  circonférence 
extérieure  plus  grande  que  si  ce  tuyau  était  rétréci.  Mais  cela 
augmente  la  somme  des  surfaces  frottantes,  le  choix:  de  ces 
deux  dispositions  dépend  de  circonstances  sur  lesquelles  je 
reviendrai. 

Quand  on  élève  de  l'eau  à  de  très  petites  hauteurs  au-dessus 
du  niveau  du  bief  d'amont,  le  chemin  parcouru  par  les  résis- 
tances passives  pouvant  être  très,  grand,  il  est  intéressant 
d'examiner  un  autre  mode  de  versement.  Je  suppose  que  le 
tube  vertical  soit  indéfiniment  prolongé,  el  qu'au  lieu  de  re- 
cevoir l'eau  élevée  par  son  sommet,  on  la  fasse  entrer  par 
une  oscillation  latérale  dans  un  réservoir,  dont  le  niveau  est 
à  la  hauteur  où  l'on  a  besoin  de  l'élever.  On  conçoit  que 
s'il  n'y  avait  pas  de  cause  de  déchet,  la  colonne  liquide  dont  il 
s'agit  passerait  tout  entière  à  la  hauteur  de  son  centre  de 
gravité. 

On  n'aurait  plus  à  vider,  pour  pouvoir  recommencer,  que 
la  quantité  d'eau  restée  au-dessous  de  la  limite  inférieure  de 
l'oscillation.  Si  la  hauteur  de  versement  au-dessus  du  niveau 
d'amont  était  très  petite,  par  rapport  à  celle  de  la  chute 
motrice,  il  n'y  aurait  pas  même  à  se  préoccuper  sérieusement 
de  faire  passer  cette  eau  au  bief  d'aval  par  une  oscillation 
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descendante;  en  effei,  la  hauteur  de  son  centre  de  gravité  au- 
dessus  du  niveau  de  ce  bief  ne  serait  qu'une  fraction  peu  im- 
portante de  la  chute  motrice.  Cette  manière  de  recevoir  Teau 
élevée  est  intéressante  au  point  de  vue  de  la  théorie,  mais  elle 
compliquerait  un  peu  Tappareil.  On  verra  plus  loin  comment, 
pour  ce  cas  particulier,  les  choses  peuvent  être  disposées 
d'une  manière  plus  intéressante.  Il  s'agit  surtout  dans  ce  cha- 
pitre de  fixer  les  idées  sur  des  principes  nouveaux. 


CONCLUSIONS. 

J'ai  décrit  dans  ce  chapitre  plusieurs  régulateurs  de  l'ap- 
pareil dont  le  tube  vertical  s'enfonce  dans  un  puits  assez  pro- 
fond au-dessous  du  niveau  du  bief  inférieur.  L'un  d'eux  est 
celui  qui  a  fonctionné  au  Jardin  des  Plantes,  en  présence  de 
la  commission  du  prix  de  mécanique,  en  1839,  depuis  la  pu- 
blication du  premier  rapport  fait  à  l'Institut  sur  ce  système, 
11  est  moins  simple  que  celui  de  la  figure  16,  planche  VIII,  que 
j'ai  présenté  à  l'Institut  en  1855. 

Mais  tout  en  conservant  la  trace  de  ces  divers  régulateurs, 
je  préfère  en  général  la  forme  de  l'appareil  de  la  figure  17  que 
j'ai  présentée  à  l'Institut  le  10  juillet  1837.  11  est  bien  à  re- 
marquer que  dans  ce  système  on  n'a  plus  besoin  d'employer 
une  soupape  gardant  l'eau  dans  les  deux  sens,  patree  que  le 
retour  de  l'eau  d'aval  après  l'oscillation  descendante  peut  être 
empêché  au  besoin  par  un  clapet  ordinaire  de  retenue. 

La  longue  colonne  liquide  d'amont  faisant  fonction  de  sou- 
pape pendant  l'oscillation  de  décharge,  la  profondeur  à  la- 
quelle l'eau  peut  descendre  n'est  limitée,  sauf  les  résistances 
passives,  que  par  celle  du  puits.  Pour  fermer  la  soupape,  qui 
doit  garder  l'eau  pendant  l'ascension  de  la  colonne  liquide, 
et  peut  être  disposée  au  sommet  d'un  tuyau  de  décharge,  on 
a  tout  le  temps  qui  s'écoule  entre  l'instant  où  l'ascension 
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commence  jusqu'à  ce  que  cette  colonne  arrive  au  niveau  du 
bief  d'aval  si  Ton  emploie  un  clapet  de  retenue.  Parmi  les 
moyens  qui  peuvent  être  indiqués  pour  une  manœuvre  exi- 
geant aussi  peu  de  précision,  il  suffit  de  signaler  un  vase  al- 
ternativement rempli  d'eau. 

Quant  à  la  manière  de  faire  ouvrir  cette  soupape,  après  le 
versement  au  sommet  du  tube  d'ascension,  la  longue  colonne 
liquide  d'amont,  résistant  par  son  inertie,  donne  le  temps  de 
lâcher  un  déclic  à  un  instant  convenable  pour  qu'un  contre- 
poids relève  la  soupape  qui  retient  l'eau  de  dedans  en  dehors. 
Ce  déclic  peut  être  lâché,  soit  au  moyen  d'un  petit  vase  alter- 
nativement rempli  d'eau,  soit  au  moyen  d'un  flotteur,  qui, 
par  exemple,  serait  abandonné  au  sommet  du  tube  d'ascen- 
sion par  un  commencement  de  retour  vers  le  bief  d'amont, 
ce  qui  occasionnerait  pour  ainsi  dire  aussi  peu  de  perte  de 
travail  qu'on  le  voudrait,  puisqu'il  aurait  assez  de  lenteur 
pour  permettre  à  l'oscillation  de  décharge  de  se  faire  vers  le 
bief  d'aval,  à  peu  près  comme  dans  l'expérience  précitée, 
présentée  à  l'Institut  le  10  juillet  1837.  Cet  appareil  a  d'ailleurs 
principalement  pour  objet,  comme  le  remarque  le  rapport  à 
rinstitut  du  20  août  1838,  le  cas  où  l'eau  doit  non  seulement 
être  élevée,  mais  conduite  à  de  grandes  distances  (1). 

Dans  les  circonstances  où  il  ne  sera  pas  nécessaire  de 
donner  à  la  partie  inférieure  du  tube  vertical  une  section 
plus  grande  qu'à  sa  partie  supérieure,  il  pourra  être  con- 
venable que  ce  tube  ait  sur  toute  sa  hauteur  des  sections 
moindres  que  le  reste  des  tuyaux.  Dans  certaines  limites,  il 
en  résultera  une  augmentation  de  rendement^  mais  l'appareil 
débitera  moins  d'eau.  Le  sommet  pourra  être  évasé.  (V.  la 
1"  partie,  p.  28.) 

(1)  J'ai  montré  comment  on  pouvait  transformer  le  bélier  hydrauli- 
que en  machiue  à  colonne  liquide  oscillante.  Je  voulais  par  cette 
transformation  mieux  faire  voir  à  quel  point  le  système  précédent 
diffère  du  bélier.  Je  reviendrai  d'ailleurs  sur  les  considérations  résul- 
tant de  combinaisons  analogues. 
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EXPERIENCES 

SUR  UN 

NOUVEAU  MOTEUR  HYDRAULIQUE 

A    FLOTTEUR  OSCILLANT 
Principes  de  quelques  inodifications. 


Description  de  Fappareïl  et  objet  de  ces  expériences. 

Le  moteur  hydraulique  de  mon  invention,  objet  de  ces 
expériences,  a  été  décrit  dans  un  rapport  de  MM.  Combes  et 
Cagniard  de  Latour  à  la  Société  philomathique ,  le  30  mars  1 839, 
publié  dans  le  journal  V Institut  et  dans  le  Journal  de  mathé- 
matiques de  M.  Liouville,  ainsi  que  dans  deux  rapports  favo- 
rables faits  à  TAcadémie  des  sciences,  le  premier  rédigé  par  * 
M.  Corîolis,  le  13  janvier  1840,  le  second,  par  M.  Lamé,  le  7  oc- 
tobre 1844.  La  description  suivante  de  l'appareil  d'essai  que 
j'ai  exécuté  aux  bassins  de  Ghaillot,  sous  les  auspices  de 
M.  Mary,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  suffira 
pour  rappeler  en  quoi  consiste  ce  système  (Voir  pi.  VIII, 
fig.  21  et  22).  M.  Corot,  ingénieur  civil,  ancien  élève  de 
rÉcole  centrale  des  arts  et  manufactures,  attaché  à  la  di- 
rection des  eaux  de  Paris,  a  bien  voulu  m'aider  dans  la 
plupart  des  expériences  suivantes.  J*ai  rt'pété  les  prin- 
cipales devant  une  commission  de  Tlnstilut  et  deux  réunions 
de  savants,  dont  faisaient  partie  plusieurs  inspecteurs  géné- 
raux et  plusieurs  ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées, 
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ainsi  que  divers  membres  du  conseil  de  la  Société  d'encou- 
ragement pour  rindustrie  nationale. 

Un  tuyau  CD  de  0™,4  de  diamètre  intérieur  et  de  20  mètres 
de  long,  formé  de  la  réunion  de  plusieurs  tuyaux  de  fonte  à 
emboîtement,  de  2°,5  de  long  chacun,  était  couché  horizon- 
talement sur  le  fond  d'un  des  bassins  de  Gbaillot.  Un  tuyau 
vertical  en  zinc,  de  1"*,75  de  long  et  de  même  diamètre  in- 
térieur, était  raccordé  avec  ce  tuyau  horizontal  au  moyen 
d*un  coude  en  fonte,  aussi  de  même  diamètre  et  de  i  mètre 
environ  de  rayon  intérieur,  formé  de  deux  tuyaux  à  bride. 
Cet  ensemble  composait  ainsi  un  large  tuyau  d'une  forme 
analogue  à  un  L. 

Sur  le  sommet  de  la  partie  verticale  était  disposé  un  ré- 
servoir N  en  zinc  de  1"*,50  de  diamètre  et  de  0",50  de  haut. 
Mais,  comme  on  Tavait  fait  carré  pour  le  fixer  dans  Tangle 
du  réservoir,  il  s'était  voilé,  et  ne  gardait  plus  Teau  qu'à 
0°*,34  au-dessus  du  sommet  du  tuyau  vertical  terminé  par  un 
anneau  en  cuivre  de  0",02  de  large,  mais  de  même  diamètre 
intérieur  que  le  tuyau. 

L'eau  était  versée  dans  ce  réservoir  par  une  grande  cuve 
de  jauge,  contenant  environ  iO  mètres  cubes  et  auquel  était 
adapté  un  gros  robinet  vanne  que  l'on  ouvrait  quand  on  vou- 
lait faire  fonctionner  l'appareil.  Ce  robinet  était  disposé  de 
manière  que  le  mouvement  de  l'eau  afQuente  ne  pouvait  que 
nuire  à  son  introduction  dans  le  tuyau  vertical,  à  cause  de 
la  force  centrifuge  qui  en  résultait  autour  de  l'orifice  de  ce 
tuyau,  afin  de  ne  pas  faire  estimer  trop  haut  l'effet  utile. 

L'entrée  de  l'eau  du  bassin  quadrangulaire  dans  le  tuyau 
vertical  était  alternativement  interrompue  et  rétablie  au 
moyen  d'une  sorte  de  vanne  cylindrique  ou  soupape  annu- 
laire FGH  ouverte  à  ses  deux  extrémités,  de  0",50  de  haut, 
formée  de  deux  tuyaux  en  zinc  concentriques,  réunis  par  le 
bas  et  par  le  haut  au  moyen  de  deux  couronnes  annulaires^ 
de  façon  à  ne  contenir  que  de  l'air  dans  leur  intervalle.  Le 
diamètre  du  plus  large  de  ces  deux  tuyaux  était  de  0^,44, 
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celui  du  tuyau  intérieur  était  de  0",36.  Ce  dernier  tuyau  était 
entièrement  et  invariablement  ouvert  à  ses  deux  extrémités. 
Cette  soupape  annulaire  était  soudée  sur  un  anneau  plat  en 
cuivre  de  0",02  de  large,  semblable  au  siège  fixe  dont  nous 
avons  déjà  parlé.  Elle  était  tout  simplement  guidée,  dans  cet 
appareil  provisoire,  au  moyen  de  trois  tringles  en  fer  de  0",32 
de  saillie,  réunies  inférieurement,  pour  la  solidité,  par  un 
petit  cercle  en  zinc.  La  soupape  et  ces  tringles  qui  lui  étaient 
soudées  pesaient  en  tout  17kil.,  5  environ.  Sa  percussion 
sur  son  siège  était  insignîfiemte,  et  il  eût  été  facile  d'ailleurs 
de  Tamortir  par  des  procédés  connus. 

Cette  soupape  était  en  partie  équilibrée  au  moyen  d'un 
balancier  en  fer  IKG  dont  chaque  bras  avait  environ  i  mètre 
de  long,  et  qui  était  mobile  autour  d'un  tourillon  de  0"^,02  de 
diamètre.  Une  de  ses  extrémités  embrassait  la  soupape  annu- 
laire au  moyen  d'une  fourche  qui  y  était  adaptée  de  chaque 
côté  par  des  tourillons  de  0"*,009  de  diamètre.  Le  poids  du 
balancier  était  de  9  kil.,  50.  Le  contrepoids  était  suspendu 
à  l'autre  bras  du  balancier  au  moyen  d'une  queue  en  fer 
mobile  à  cette  extrémité,  à  laquelle  elle  tenait  par  un  anneau. 
On  le  réglait  de  manière  que  la  soupape  conservât  assez  de 
poids  pour  bien  fermer.  On  l'a  fait  varier  sans  que  cela  eût 
bien  de  l'importance.  Quant  à  l'effet  utile  définitif,  un  excès 
de  5  ou  6  kilogrammes  sur  le  contrepoids  suffisait  pour 
tenir  la  soupape  fermée.  Cette  queue  portait  inférieurement 
une  rondelle  en  zinc  de  0",23  de  diamètre,  qui  venait  pério- 
diquement s'enfoncer  dans  un  seau  ordinaire  M  contenant  de 
l'eau  jusqu'à  une  certaine  hauteur.  Il  résultait  de  cette  dis- 
position tenant  lieu  d'un  corps  mou,  que  la  soupape,  lors- 
qu'elle était  levée  à  la  hauteur  voulue,  s'arrêtait  sans 
ballotter  d'une  manière  gênante  pour  l'écoulement  de  Teau 
dans  le  système. 

Le  flotteur  en  zinc  P  qui  utUisait  le  travail  de  l'eau  motrice, 
était  formé  d'un  cylindre  d'à  peu  près  0",28  de  diamètre,  de 
0",98  environ  de  long,  mais  les  extrémités  étaient  arrondies. 
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Il  portait  un  cône  à  chacune  de  ces  extrémités.  Le  cône  in- 
férieur avait  un  côté  à  peu  prés  égal  à  ce  diamètre.  Le  cône 
supérieur  avait  0™,50  de  côté,  et  portait  à  son  sommet  une 
tubulure  pour  y  introduire  de  l'eau,  et  une  armature  de 
Ch,13  de  long,  destinée  à  l'attacher  à  une  corde  de  (V^jOâ  de 
diamètre,  qui,  passant  sur  deux  poulies  de  renvoi,  tenait  à 
son  autre  extrémité  un  déclic  ordinaire,  qui  accrochait  pé- 
riodiquement un  mouton  du  poids  de  55  kilogrammes,  sou- 
levé à  chaque  période  à  une  hauteur  de  1",62. 

Le  flotteur  cylindrique  dont  je  viens  de  parler  passait  li- 
brement au  milieu  de  la  soupape  annulaire,  ouverte,  comme 
je  l'ai  dit,  à  ses  deux  extrémités,  et  à  laquelle  cette  forme 
donnait  aussi  l'avantage  de  laisser  la  colonne  liquide  dans  le 
tuyau  de  conduite  abandonnée  librement  à  elle-même  quand 
Técoulement  du  bief  supérieur  était  interrompu,  sans  que  la 
colonne  oscillante  subît  aucune  interruption;  en  un  mot, 
sans  qu'il  fût  possible  de  produire  un  coup  de  bélier^  quand 
même  on  l'aurait  voulu. 

Voici  maintenant  comment  la  machine  fonctionne.  Le 
tuyau  vertical  étant  une  première  fois  rempli  d'eau,  comme 
je  l'expliquerai  plus  loin,  quoiqu'il  soit  toujours  ouvert  à  ses 
deux  extrémités,  la  soupape  annulaire  flotte^  et  permet  à  l'eau 
du  bief  supérieur  de  s'introduire  dans  le  tuyau  vertical.  La 
vitesse  s'engendre  alors  graduellement  dans  le  tuyau  de  con- 
duite, en  vertu  de  la  hauteur  du  niveau  du  bief  supérieur  au- 
dessus  de  celui  du  bief  inférieur.  Au  premier  instant,  la  pres- 
sion motrice  se  compose  de  deux  parties,  de  celle  de  l'eau 
dans  le  réservoir  ou  bief  supérieur,  sur  le  siège  de  la  sou- 
pape annulaire,  et  de  la  pression  de  l'eau  contenue  dans  le 
tuyau  vertical  au-dessus  du  niveau  du  bief  inférieur  jusqu'à 
ce  siège  fixe.  En  vertu  de  cette  dernière  pression,  même 
abstraction  faite  des  phénomènes  de  diminutions  de  pression 
étudiés  par  D.  Bernoulli  et  par  d'autres  auteurs,  il  y  aurait 
une  époque  à  laquelle  le  tuyau  tendrait  à  débiter  plus  d'eau 
que  ne  peut  en  fournir  le  réservoir  supérieur  par  Torifice 
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resté  libre  à  cause  de  la  levée  de  la  soupape.  Alors  il  se  pro- 
duirait une  dimiuuiion  de  pression  à  Tintérieur,  et  la  soupape 
retomberait  sur  son  siège  de  la  manière  suivante;  mais,  à 
cause  des  phénomènes  précités,  il  n'est  pas  nécessaire  que 
les  vitesses  soient  aussi  grandes  dans^  les  conditions  dont  il 
s'agit. 

Il  se  présente,  à  Tépoque  dont  je  viens  de  parler,  un  effet 
assez  intéressant.  Pendant  que  la  soupape  est  ouverte,  de 
manière  à  conserver  dans  son  tuyau  central  une  colonne  li- 
quide annulaire  comprise  entre  les  parois  de  ce  tuyau  et  le 
flotteur  cylindrique  remonté,  ce  flotteur  et  cette  colonne  li- 
quide annulaire  semblent  rester  en  repos.  Mais  à  Tinstant  où 
la  vitesse  voulue  est  acquise  dans  le  tuyau  de  conduite,  cette 
colonne,  soutenue  ainsi  pendant  un  certain  temps,  comme  le 
serait  une  sorte  de  colonne  manométrique,  à  un  niveau  un 
peu  moins  élevé  que  celui  du  réservoir  supérieur,  mais  sen- 
siblement constant,  descend  tout  à  coup,  et  cesse  de  soutenir 
latéralement  la  soupape,  qui  tombe  brusquement  sur  son 
siège.  On  avait  tout  le  temps  nécessaire  pour  s'assurer  de  la 
stabilité  dont  il  s'agit,  car  la  durée  totale  du  temps  pendant 
lequel  la  soupape  ne  reposait  pas  sur  son  siège  était  d'un  peu 
plus  de  4  secondes. 

Cette  opération  étant  finie,  la  colonne  liquide,  abandonnée 
à  son  libre  mouvement  dans  le  tuyau  de  conduite  toujours 
ouvert  à  ses  deux  extrémités,  puisque  la  soupape  est  annu- 
laire, descendait  autour  du  flotteur  cylindrique,  et  lui  per- 
mettait d'agir  par  son  propre  poids  sur  la  résistance  à 
vaincre.  On  le  voyait  bientôt  entièrement  découvert.  La  co- 
lonne liquide,  en  vertu  de  son  mouvement  acquis,  descendait 
à  une  certaine  profondeur  au-dessous  du  niveau  du  bief  in- 
férieur. Elle  remontait  ensuite  et  rencontrait  le  flotteur.  A  la 
fin  de  sa  descente,  celui-ci  venait  y  éteindre  sa  vitesse  et 
décrochait  le  mouton  parvenu  au  haut  de  sa  course.  Alors 
cette  colonne  enveloppait  graduellement  le  flotteur  ;  au  pre- 
mier instant  de  sa  rencontre,  elle  bouillonnait  un  peu  autour 
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de  son  cône  inférieur,  puis  elle  lui  donnait  bientôt,  en  vertu 
de  sa  pression  latérale  graduellement  croissante,  une  vitesse 
de  bas  en  haut  à  peu  près  égale,  en  général,  à  la  sienne 
propre.  Enfin  la  colonne,  arrivée  au  haut  de  sa  course, 
entr'ouvrait  la  soupape,  qui,  permettant  à  Teau  du  bief  su- 
périeur de  se  poser  sur  Teau  remontante,  contribuait  avec 
elle  à  remettre  les  choses  dans  Tétat  où  elles  étaient  avant  la 
descente  du  flotteur,  c'est-à-dire  à  rétablir  Ja  colonne  à  peu 
près  de  niveau  avec  le  bief  supérieur,  et  ainsi  de  suite  indé- 
finiment. 

On  voit  que,  dans  cette  expérience,  ce  n'est  pas  Teau  qui 
travaille  immédiatement  ;  elle  ne  travaille  qu'à  relever  le 
flotteur,  dont  le  poids,  abandonné  ensuite  à  lui-même,  agit 
directement  sur  la  résistance  à  vaincre.  La  descente  du  flotteur 
durait  environ  3  secondes,  et  son  ascension  l  secondes.  La 
durée  totale  de  chaque  période  était  d'à  peu  près  9  î\2  se- 
condes ;  il  y  en  avait  cinquante-sept  en  9  minutes  environ  (4). 

On  fera,  en  général,  débiter  à  la  machine  un  peu  plus  d'eau 
que  cela  n'est  nécessaire,  afin  de  pouvoir  tenir  compte  des 
irrégularités  accidentelles.  Ainsi  que  je  le  remarquerai  plus 


(1)  Pour  transformer  le  mouvement  alternatif  du  flotteur  en  mouve- 
metit  circulaire,  on  aurait  pu^  si  ce  flotteur  avait  été  guidé,  le  faire 
travailler  en  partie  de  bas  en  baut,  en  réglant  sa  densité  d'une  ma- 
nière convenable.  Il  est  évident  qu'on  aurait  pu  le  faire  monter  beau- 
coup moins  vite,  puisqu'il  se  repose  un  certain  temps  au  haut  de  sa 
course.  On  conçoit  donc  que  si  un  volant  l'avait  fait  convenablement 
émerger  au  haut  de  cette  course,  cela  aurait  suffl  pour  que  l'on  eût  pu 
sans  beaucoup  de  difflculté  rendre  la  durée  de  la  course  ascendante 
égale  à  celle  de  la  course  descendante,  d'autant  plus  qu'à  la  fin  de  la  pé- 
riode, la  vitesse  dans  le  sens  vertical  est  nécessairement  très  affaiblie 
quand  on  emploie  nn  volant.  Mais  on  peut  diminuer  cette  élévation  au- 
dessus  de  Teau  en  faisantplongerunpeu  plus  profondément, au  moyen 
du  même  volant,  le  flotteur  dans  la  colonne  remontante.  Il  suffit  de  re- 
marquer, relativement  à  cette  expérience,  que  la  colonne  liquide  des- 
cend au-dessous  du  flotteur  et  le  rencontre  dans  son  oscillation  en 
retour.  Or,  pour  augmenter  la  durée  de  cette  époque  du  mouvement, 
il  aurait  sufâ  d'élargir  convenablement  le  bas  du  tuyau  vertical, 
puisqu'il  faut  d'autant  plus  de  temps  pour  éteindre  ou  pour  engendrer 
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loin,  quand  elle  débite  un  peu  trop  d'eau,  il  en  remonte  au 
bief  supérieur  à  chaque  période,  de  sorte  que  cela  n'a  pas 
beaucoup  d'inconvénients. 

Dans  cet  appareil  d'essai,  le  flotteur  cylindrique  n'était  pas 
guidé  ;  il  ballottait,  abandonné  à  lui-même  dans  la  colonne 
liquide,  et  rencontrait  même  quelquefois  la  paroi  du  tuyau 
ou  les  guides  de  la  soupape.  C'est  par  cette  raison  que  j'avais 
plus  allongé  le  cône  supérieur  que  le  cône  inférieur.  Quant  à 
ce  dernier,  je  pense  que,  pour  ces  conditions  de  l'appareil, 
sa  forme  doit  être  dans  une  bonne  exécution,  considérée 
plutôt  comme  celle  d'une  poupe  que  comme  celle  d'une 
proue  ;  car  il  resterait  principalement  à  considérer  le  mou- 
vement de  Teau  relativement  à  ce  cône,  pendant  que  le  flotteur 
se  tient  en  repos  après  avoir  accroché  le  mouton  à  la  fin  de 
sa  course  ascensionnelle,  et  forme  alors,  par  sa  position  dans 
le  centre  du  tuyau,  un  orifice  annulaire  au  sommet  de  celui- 
ci.  On  peut  remarquer  que,  dans  sa  course  remontante,  le 
frottement  de  la  colonne  liquide  autour  de  lui  n'est  pas  en- 
tièrement perdu  pour  l'effet,  puisqu'il  l'aide  à  acquérir  sa 
vitesse  ascensionnelle  jusqu'à  Tépoque  où  celle-ci  est  devenue 
à  peu  près  égale  à  celle  de  cette  colonne. 

A  cause  des  ballottements  du  flotteur  non  guidé  dans  cet 
appareil  provisoire,  et  du  surcroît  de  course  nécessaire  pour 
faire  accrocher  sûrement  le  mouton,  qui  n'était  pas  non  plus 
établi  très  solidement,  j'avais  donné  à  l'oscillation  remon- 
tante plus  de  force  que  cela  n'eût  été  nécessaire  si  l'on  avait 
employé  une  machine  mieux  exécutée,  et  surtout  un  mode 
moins  défectueux  d'application  pour  le  moteur.  Il  en  résultait 


une  quantité  donnée  de  force  vive,  que  les  pressions  refoulantes  ou 
motrices  sont  moindres.  Il  en  serait  d'ailleurs  résulté  que  le  flotteur 
aurait  pu  descendre  plus  longtemps,  même  à  partir  du  moment  où  il 
aurait  rencontré  la  colonne  remontante,  parce  que,  si  le  tuyau  avait 
été  plus  gros  autour  de  sa  base,  il  aurait  pu  y  pénétrer  plus  bas,  par 
la  raison  même  que  le  liquide  refoulé  autour  de  lui  aurait  eu,  pour 
une  course  donnée  du  flotteur,  moins  de  hauteur  et  moins  de  vitesse. 
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que  non  seulement  le  flotteur  remontait,  en  général,  à  O'^fiS 
plus  haut  que  cela  n'était  nécessaire,  mais  quii  chaque  pé- 
riode, il  rentrait  dans  le  réservoir  supérieur  une  certaine 
quantité  d'eau  qui  en  gonflait  visiblement  la  surface  environ- 
nante, après  avoir  traversé  deux  fois  le  système  en  augmen- 
tant sans  utilité  le  chemin  et  l'intensité  des  résistances  pas- 
sives. Aussi,  quand  la  cuve  de  jauge  achevait  de  se  vider,  la 
machine  fournissait  un  certain  nombre  de  périodes  avec  un 
niveau  moins  élevé  dans  le  bief  supérieur  et  une  dépense 
d'eau  bien  moindre  ;  ce  qui  était  même  remarqué  à  la  simple 
vue  par  tous  les  observateurs,  puisque  le  robinet  de  jauge  ne 
coulait  plus  plein. 

Lorsque  le  réservoir  ou  bief  supérieur  était  entièrement 
rempli  d'eau,  la  hauteur  de  son  niveau  au-dessus  de  celui  du 
bief  inférieur  était  de  1"^,28.  Mais  le  réservoir  supérieur  ayant 
une  étendue  limitée,  la  chute  motrice  moyenne  était  néces- 
sairement moindre,  puisque  sans  cela  Teau  qui  arrivait  de  la 
cuve  de  jauge  aurait  coulé  par-dessus  les  bords  pendant  que 
la  soupape  était  fermée.  Il  était  facile  de  voir  que,  surtout  si 
Ton  a  égard  aux  ondes  qui  augmentaient  les  chances  de  ver- 
sement, le  niveau  moyen,  qui  eût  été  à  considérer  dans  un 
réservoir  de  largeur  indéfinie,  n'était  pas  à  plus  de  i"*,26  au- 
dessus  du  niveau  du  bief  inférieur,  en  faisant  même  abstraction 
de  ce  que  Teau  montait  un  peu  dans  ce  bief  pendant  Texpé- 
rience.  Cette  remarque  est  sans  importance,  mais  il  est  bon  de 
se  représenter  comment  les  choses  se  passent  le  plus  exacte- 
ment possible.  On  n  arrêtait  la  machine  que  lorsque  cette 
hauteur  de  chute  était  notablement  réduite  ;  mais  nous  ad- 
mettrons d'abord  i*,26  de  chute. 

En  considérant  seulement  quelques  oscillations  pour  des 
chutes  moindres,  j'ai  trouvé  des  rendements  sur  lesquels  je 
donnerai  plus  loin  des  détails. 

J'ai  mesuré  directement  le  poids  qui  imprimait  au  flotteur 
et  au  mouton  suspendus  aux  deux  extrémités  de  la  corde  la 
vitesse  nécessaire  pour  faire  décrocher  le  déclic  arrivé  au 
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haut  de  sa  course.  Il  en  résulte  que,  si  Ton  mesurait  le  ren- 
dement au  point  d'application  du  moteur,  et  non  sur  Toutil 
même,  ce  qui  serait  juste,  puisqu'on  agit  ainsi  pour  appré- 
cier Tefifet  de  tous  les  autres  moteurs,  des  roues  hydrauliques 
par  exemple,  il  faudrait  augmenter  ce  rendement  d'une  cer- 
taine quantité.  Je  reviendrai  sur  ces  estimations. 

Le  mouton,  alternativement  soulevé,  est  le  moyen  le  plus 
direct,  mais  le  plus  désavantageux,  de  mesurer  Teffet  utile 
de  ce  moteur  ;  car,  pour  le  faire  accrocher  et  décrocher,  il 
faut  un  surcroît  de  travail  dont  il  ne  serait  pas  seulement 
question  si  le  flotteur  était  invariablement  attelé  à  Toutil  ;  si, 
par  exemple,  celui-ci  était  une  pompe,  une  scie,  un  soufflet, 
une  grande  cisaille,  une  machine  à  polir,  etc.  On  voit  même 
que,  pour  plusieurs  de  ces  applications,  dans  beaucoup  de 
circonstances,  le  flotteur  pourrait  être  directement  attelé  sans 
poulies  de  renvoi.  Ici  les  deux  poulies  étaient  en  cuivre,  leur 
diamètre  était  de  0™,20,  celui  de  leurs  boulons  était  de  0",03; 
la  corde  qui  se  pliait  dessus  avait  un  diamètre  0'",02.  Elle 
était  souvent  mouillée  au  moment  des  essais.  Les  filets  en 
bois,  le  long  desquels  s'élevait  le  mouton,  avaient  une  section 
carrée  d'environ  0",03  de  côté.  Le  mouton  ballottait  quelque- 
fois le  long  de  ces  filets,  l'appareil  étant  construit  provisoi- 
rement avec  beaucoup  d'économie. 

Parmi  les  expériences,  je  décrirai  particulièrement  celle 
qui  a  été  faite,  le  14  octobre  1843,  à  la  dernière  séance,  celle 
à  laquelle  assistait  M.  Lamé,  qui  a  rédigé  le  Rapport  à  l'In- 
stitut. On  s'était  montré  généralement  satisfait  de  la  première, 
faite  quelques  jours  auparavant,  le  10  octobre.  Mais  comme 
il  était  survenu  un  accident  pendant  l'opération,  je  ne  la 
trouvai  pas  suffisante  pour  fixer  l'opinion  d'une  manière  dé- 
finitive ;  je  demandai  à  recommencer  un  autre  jour,  et  l'ap- 
pareil fonctionna  avec  la  régularité  désirable,  le  flotteur  ne 
sautant  plus  qu'à  0",15  au-dessus  de  la  limite  de  sa  course 
ascensionnelle  utile.  J'ai  fait  une  centaine  d'expériences  de 
ce  genre.  Comme  leurs  résultats  ne  varient  que  de  quelques 
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ceatièmes,  et  que  leurs  différences,  dont  au  leste  je  rendrai 
compte,  peuvent  être  attribuées  jusqu'à  un  cei  tain  point  aux 
imperfections  de  Texécution,  je  me  bornerai  à  discuter  prin- 
cipalement celle  qui  a  reçu  la  sanction  académique,  ne  pou- 
vant d'ailleurs  tenir  à  quelques  centièmes  dans  Teffet  utile 
d'un  appareil  d'une  installation  aussi  imparfaite.  Il  suffit  de 
rappeler  en  peu  de  mots  le  nombre  considérable  de  mes 
essais,  et  de  dire  que  le  maximum  d'effet  résultait  surtout, 
comme  cela  est  évident,  de  l'attention  que  j'avais  d'empêcher 
autant  que  possible  le  flotteur  de  sauter  au-dessus  de  la  limite 
utile  de  sa  course  ascensionnelle. 

Voici  quelques  détails  sur  la  légende  des  figures,  N  est  le 
niveau  du  bief  d'amont,  N'  celui  du  bief  d'aval. 

Les  lignes  ponctuées  de  la  figure  21  montrent  le  flotteur 
en  F  au  haut  de  sa  course  et  ]a  soupape  annulaire  levée  jus- 
qu'aux points  G'  et  H'.  QQ'  est  une  tige  de  suspension  attachée 
au  flotteur.  QRST  est  une  corde  passant  sur  les  poulies  R,  S, 
portant  à  l'extrémité  T  un  déclic  soulevant  alternativement 
un  mouton  V  dont  l'autre  position  est  indiquée  en  V  par  des 
lignes  ponctuées. 

La  ligne  ponctuée  au-dessous  du  déclic  T  indique  la 
place  de  l'arrêt  ordinaire  de  ce  déclic.  La  ligne  ponc- 
tuée XY  indique  la  profondeur  à  laquelle  l'eau  était  des- 
cendue avant  de  remonter.  Les  guides  provisoires  de  la 
soupape  annulaire,  réunis  par  un  petit  cercle  en  zinc,  sont 
représentés  en  ZZ.  Le  contrepoids  formé  de  rondelles  L  et 
d'une  rondelle  en  zinc  est  représenté  figures  21  et  22.  Celte 
dernière  figure  montre  quelques  détails  du  mode  de  suspen- 
sion de  la  soupape  annulaire. 

Pour  ces  expériences,  la  corde  était  immédiatement  attelée 
au  flotteur,  il  est  bien  entendu  qu'il  faudra,  dans  la  pratique, 
donner  à  la  tige  QQ'  la  longueur  nécessaire  pour  servir  de 
guide,  le  flotteur  ne  devant  point  ballotter,  ce  qui  était  d'ail- 
leurs une  cause  de  déchet  pour  ce  modèle  provisoire.  Je 
n'entre  pas  ici  dans  ce  genre  de  détails. 
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Détails  de  Texpérience  du  14  octobre  1843 

La  cuve  de  jauge  avait  au  sommet  2°^,iO  de  diamètre  inté- 
rieur. Elle  était  formée  de  madriers  rectilignes  réunis  par 
des  cercles  de  fer.  Ceux-ci  étant  posés  de  haut  en  bas,  le  dia- 
mètre inférieur  de  la  cuve  était  un  peu  plus  grand.  L'expé- 
rience a  duré'  neuf  minutes,  à  partir  de  Tinstant  où  Ton  a 
commencé  à  compter  les  périodes  devenues  suffisamment 
régulières.  Depuis  ce  moment,  Teau  a  baissé  de  2"* ,05  dans 
cette  cuve;  dans  le  cas  où  celle-ci  serait  rigoureusement 
cylindrique,  le  volume  débité  serait  donc  de  7,100  mè- 
tres cubes  en  négligeant  les  dix-millièmes.  Mais  il  est 
juste  de  tenir  compte  de  la  petite  augmentation  du  dia- 
mètre de  la  partie  inférieure  dont  je  viens  de  parler.  Admet- 
tant une  augmentation  moyenne  de  0*^,05  dans  le  diamètre 
comme  étant  extrêmement  près  de  la  vérité,  on  trouve  que 
la  quantité  d'eau  débitée  pendant  cette  expérience  était  un 
peu  moindre  que  7,45  mètres  cubes.  Cette  petite  augmenta- 
tion m'avait  d'abord  semblé  pouvoir  être  plus  que  compensée 
par  des  pertes  d'eau  constatées  le  long  du  tuyau  de  conduite. 
Mais  j'ai  reconnu,  comme  on  le  verra  plus  loin,  que  des  diffé- 
rences de  déchets  observées  d'une  année  à  l'autre  pouvaient 
provenir,  du  moins  en  partie,  de  différences  dans  la  nature 
du  frottement,  à  cause  de  la  manière  dont  les  surfaces  peu- 
vent avoir  été  modifiées  par  des  dépôts  dont  on  devrait  tenir 
compte  dans  une  application  définitive.  Je  néglige  donc  les 
pertes  d'eau  dont  il  s'agit,  afin  de  ne  pas  m'exposer  à  esti- 
mer trop  haut  le  rendement. 

A  partir  de  l'instant  où  l'on  a  arrêté  la  soupape  annulaire 
pour  interrompre  l'écoulement  du  bief  supérieur,  il  a  fallu 
vingt  secondes  pour  fermer  le  gros  robinet- vanne  de  la  cuve. 
Il  était  à  cette  époque  entièrement  ouvert  et  ne  coulait  pas 
plein  à  beaucoup  près.  Mais  le  temps  pendant  lequel  on  a 
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baissé  la  vanne  était  plus  que  double  de  la  durée  d'une  pé- 
riode. Il  y  a  eu  environ  un  cinquième  de  mètre  cube  qui 
n'est  point  entré  dans  Tappareil,  étant  ainsi  resté  dans  le 
réservoir  d'amont^  ce  qui  réduit  à  7,25  mètres  cubes  la  quan- 
tité d'eau  dépensée. 

Le  bassin  en  zinc  et  la  soupape  perdaient  un  peu  d'eau.  On 
a  constaté  qu'en  neuf  minutes  cette  perte  était  à  peu  près 
d'un  dixième  de  mètre  cube.  Mais  comme  une  partie  de  cette 
perte  se  faisait  par  la  soupape  et  que  celle-ci 'était  entr'ou- 
verte  pendant  près  de  la  moitié  du  temps,  si  l'on  admet 
qu'elle  n'était  que  d'à  peu  près  0,05  de  mètre  cube,  cela  ré- 
duit en  définitive  le  débit  à  7,20  mètres  cubes  environ.  Cette 
remarque  est  d'ailleurs  sans  importance. 

Le  nombre  de  périodes  était  compté  en  même  temps  par 
plusieurs  observateurs,  et  pour  confirmer  leurs  notes,  M.  l'ins- 
pecteur général  Malle t  conseilla  de  jeter,  cbaque  fois  qu'on 
entendait  le  coup  de  mouton,  une  pierre  dans  un  seau.  Enfin 
la  machine  ayant  pour  but  de  relever  le  flotteur,  on  a  retiré 
la  première  pierre  et  le  nombre  de  celles  qui  restaient  s'est 
trouvé  de  57.  Il  aurait  pu  être  plus  convenable  d'en  ajouter 
une,  car  le  flotteur,  quand  on  a  arrêté  l'appareil,  s'est  encore 
relevé  presque  assez  haut  pour  accrocher  le  mouton.  Nous 
ferons  abstraction  de  ce  petit  avantage  négligé  et  nous  calcu- 
lerons le  travail  recueilli  seulement  par  le  produit  du  poids 
du  mouton  V  de  55  kilogrammes,  élevé  cinquante-sept  fois 

à  i",62,  le  rapport  de  ce  travail  à  celui  qui  est  dépensé  est 

t»f\  '7Q17 

donc  ■  ^^^^^.  De  sorte  que  le  rendement  diffère  très  peu 
90,726 

de  0,56.  MM.  les  commissaires  de  l'Institut  ont  adopté  le  chif- 
fre de  0,55,  ayant  négligé  la  petite  perte  précitée  de  0,05  de 
mètre  cube. 

Il  y  aurait  déplus,  comme  ils  l'ont  remarqué,  à  tenir  compte 
des  résistances  passives  du  mécanisme  additionnel,  telles 
que  le  frottement  des  poulies  RS,  l'inertie  du  déclic  T,  etc. 
On  sait,  en  effet,  que  c'est  par  exemple  sur  l'arbre  d'une 
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roue  hydraulique  et  non  sur  Foutil  qu'elle  fait  mouvoir  qu'on 
apprécie  le  rendement. 

J'ai  donc  mesuré  directement  ensuite  le  poids  nécessaire 
pour  vaincre  la  résistance  des  poulies,  celle  de  la  flexion  de 
la  corde,  celle  du  frottement  du  mouton  le  long  des  guides, 
l'inertie  des  poulies  et  du  déclic,  etc.  J'ai  trouvé  que  ce  poids 
ne  différait  pas  beaucoup  d'un  dixième  à  un  onzième  de  celai 
du  mouton,  quelquefois  un  peu  moins.  Supposons  que  ce  soit 
seulement  un  onzième  qui  soit  nécessaire  afin  d'imprimer  au 
mouton  la  vitesse  indispensable  en  définitive  pour  faire  dé- 
crocher le  déclic  au  haut  de  sa  course.  Le  rendement  dépas- 
sait donc  0,60  du  travail  dépensé. 

La  vitesse  n'étant  pas  uniformément  accélérée,  il  serait 
difficile  de  se  rendre  compte  a  priori  de  ce  qui  arrive  quand 
le  flotteur  rencontre  la  colonne  liquide  remontante.  J'ai  re- 
marqué que  le  mouton  s'élevait,  en  vertu  de  sa  vitesse  acquise, 
à  environ  0"*,0i5  au-dessus  de  la  limite  i°',62  admise  dans  les 
calculs  précédents.  Le  flotteur,  lorsqu'il  s'arrête  après  avoir 
fait  décrocher  le  déclic,  perd  une  quantité  de  force  vive  que 
l'on  peut  apprécier  approximativement  au  moyen  de  ce  petit 
surcroît  de  hauteur  obtenue  par  le  mouton.  Il  est  bien  en- 
tendu que  si  le  travail  à  effectuer,  celui  d'une  scie  par  exem- 
ple, n'exigeait  pas  qu'il  y  eût  ainsi  un  arrêt  brusque,  cette 
petite  quantité  de  force  vive  ne  serait  pas  perdue. 

Mais  s'il  est  intéressant  de  signaler  ces  détails  de  la  marche 
du  système,  il  n'y  a  pas  à  en  tenir  compte  dans  la  manière 
de  mesurer  le  rendement,  telle  que  nous  venons  de  la  pré- 
senter. En  effet,  les  vitesses  qui  restent  à  la  fin  de  la  course 
au  mouton  et  au  flotteur  peuvent  être  considérées  comme  pro- 
venant d'ime  partie  du  travail  que  nous  avons  estimé  à  un 
onzième  de  celui  du  mouton.  La  corde  étant  tendue  pendant 
l'ascension  de  ce  dernier,  on  peut  admettre,  sans  être  obligé 
d'entrer  dans  le  détail  des  variations  de  vitesses,  qu'il  a  suffi 
de  mesurer,  le  bassin  d'aval  étant  vide,  la  différence  de  poids 
entre  le  mou  ton  et  le  flotteur  nécessaire  pour  soulever  le  mouton 
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à  une  hauteur  de  1°'^62,  avec  la  vitesse  indispensable  pour 
faire  décrocher  le  déclic.  Il  faudrait  encore  tenir  compte  des 
résistances  provenant  aussi,  quand  le  flotteur  remonte,  de  ce 
que  la  corde,  passant  au-dessus  de  la  poulie,  doit  glisser  avec 
la  vitesse  nécessaire  pour  que  le  déclic  accroche  le  mouton. 
Mais  la  tension  de  cette  corde  est  beaucoup  moindre  que  dans 
l'autre  sens  du  mouvement.  Je  néglige  le  petit  avantage  qui 
en  résulterait  pour  le  rendement  si  Ton  tenait  compte  de  tout. 

Un  des  inconvénients  d'employer  un  mouton  afin  de  me- 
surer le  rendement  consiste  en  ce  que,  pour  être  sûr  qu'il 
soit  accroché,  on  est  obligé  de  faire  sauter  le  flotteur  à  une 
certaine  hauteur  au-dessus  de  la  limite  qui  sans  cela  suffirait 
dans  une  marche  régulière.  Cet  excès  de  hauteur  qui  était, 
comme  je  l'ai  dit,  de  0™,15  permet,  il  est  vrai,  de  refouler  un 
peu  d'eau  au  bief  d'amont,  quand  il  retombe  jusqu'à  son  point 
d'arrêt  normal. 

Voici  un  moyen  de  se  former  une  idée  de  la  limite  du  ren- 
dement qu'on  pourrait  obtenir  même  avec  l'appareil  dans 
l'état  d'imperfection  où  il  était.  Au  lieu  d'amorcer  la  machine 
comme  je  le  faisais  généralement^  par  des  introductions  suc- 
cessives de  liquide,  ayant  d'ailleurs  l'inconvénient  de  faire 
entrer  de  l'air  dans  la  colonne  oscillante,  je  fermais  le  robinet 
de  la  cuve,  et  le  réservoir  supérieur  en  zinc  étant  plein  d'eau, 
j'obtenais  deux  périodes  de  la  machine  après  l'avoir  mise  en 
train  par  le  moyen  indiqué,  pages  663  et  suivantes. 

Le  mouton  étant  accroché  et  lesté  de  manière  à  tenir  au 
besoin  le  flotteur  en  équilibre,  quand  celui-ci  était  hors  de 
l'eau,  je  faisais  entrer  alternativement  le  flotteur  dans  le  li- 
quide que  contenait  le  tuyau,  en  tirant  sa  corde  de  haut  en 
bas.  Je  lui  permettais  ensuite  de  remonter  avec  la  colonne  os- 
cillante jusqu'à  ce  que  celle-ci  fût  assez  élevée  pour  faire  ou- 
vrir la  soupape  annulaire.  L'appareil  était  alors  en  train. 

On  obtenait  deux  périodes  au  moyen  d'une  baisse  de  0™,09 
dans  le  niveau  du  réservoir  d'amont.  A  la  seconde,  il  est  vrai, 
le  flotteur  que,  pour  deux  périodes  seulement,  il  n'était  pas 
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indispensable  de  faire  sauter  aussi  haut,  ne  remontait  pas 
toujours  assez  pour  faire  accrocher  le  mouton.  Afin  d'y  par- 
venir il  fallait,  en  amorçant  la  machine,  rejeter  un  peu  d*eau 
dans  le  réservoir  supérieur  au-dessus  de  la  limite  précitée.  11 
était  difficile  de  mesurer  rigoureusement  ce  petit  exhausse- 
ment centrai  qui  disparaissait  très  vite  à  cause  de  la  levée  de 
la  soupape  annulaire.  11  n'a  point  paru  qu'il  ait  pu  en  résulter 
une  épaisseur  de  plus  d'un  centimètre  moyennement,  parce 
que  le  réservoir  supérieur  était  plein  et  ne  devait  pas  dé- 
border sensiblement. 

Si  Ton  admet  d'après  cela  que  chaque  période  dépense  une 
tranche  d'eau  du  réservoir  de  0",05  d'épaisseur,  celui-ci  ayant 
une  section  carrée  de  0"*,50  de  côté,  on  trouve  que,  dans  le 
cas  où  il  n'aurait  pas  été  déformé,  si  l'on  retranche  la  partie 
de  la  section  occupée  par  la  soupape  annulaire,  quand  elle 
est  baissée  la  quantité  d'eau  dépensée  à  chaque  période  serait 
d'un  dixième  de  mètre  cube  environ.  Mais  il  faut  tenir  compte 
de  ce  que  les  parois  étant  voilées,  comme  je  l'ai  dit  ci-dessus, 
cette  quantité  d'eau  était  plus  considérable.  Il  ne  serait  pas 
d'ailleurs  juste  pour  la  première  oscillation  de  retrancher  un 
volume  d'eau  égal  à  celui  qui  est  contenu  dans  la  soupape 
annulaire,  puisqu'une  partie  de  cette  eau  est  fournie  par  la 
manière  dont  on  a  amorcé  l'appareil. 

N'ayant  pas  conservé  la  note  sur  les  véritables  sections  ainsi 
déformées,  je  craindrais  d'induire  en  erreur  si  je  précisais  les 
quantités  d'eau  ainsi  dépensées,  tout  en  donnant  les  indica- 
tions précédentes  au  point  de  vue  des  limites.  Mais  il  faut  si- 
gnaler la  diminution  de  la  chute  motrice  dans  la  dernière 
période.  Pour  celle-ci  la  chute  moyenne  n'était  que  de  i",215. 
Cela  est  d'autant  plus  intéressant  qu'à  la  fin  de  l'expérience, 
sur  laquelle  le  rendement  a  été  calculé  dans  le  rapport  à  l'Ins- 
titut, quand  on  a  arrêté  la  machine,  quoiqu'elle  marchât  en- 
core régulièrement,  la  cuve  de  jauge  fournissait  une  quantité 
d'eau  moindre  que  dans  les  premières  périodes,  et  le  niveau 
était  notablement  baissé  dans  le  réservoir  d'amont. 
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J'évite  de  m'appuyer  sur  la  partie  des  résultats  qu'on  n'a 
pu  préciser,  tels  que  ceux  qui  provenaient  des  pertes  d'eau 
quelconques  dont  une  était  visible  sur  un  joint  du  tuyau  qui 
était  au-dessus  du  bief  d'aval.  Cependant  on  peut  admettre 
que,  si  l'on  avait  employé  un  moyen  de  mesurer  l'effet  n'ayant 
pas  les  inconvénients  précités  du  mouton  à  déclic,  on  aurait 
trouvé  un  rendement  d'environ  0,70  d'après  les  diverses 
mesures  précitées.  Mais  une  partie  considérable  da  déchet 
provenant  du  frottement  de  la  colonne  liquide,  on  peut  aug- 
menter ce  rendement  d'une  manière  importante,  même  sans 
avoir  égard  aux  nouvelles  proportions  indiquées  plus  loin, 
en  augmentant  les  diamètres  des  diverses  parties  de  l'appareil. 
Je  reviendrai  sur  ces  détails. 


Etudes  sur  l'emploi  des  résistances  passives 
dans  ces  expériences. 

Le  frottement  provenant  du  simple  balancement  de  la 
colonne  liquide  absorbe  une  quantité  de  travail  en  résis- 
tances passives  bien  plus  grande  que  la  somme  des  autres 
causes  de  déchet.  Cette  remarque,  que  je  vais  justifier,  est 
d'autant  plus  essentielle,  qu'il  en  résulte  qu'il  suffira  d'aug- 
menter dans  certaines  limites  le  diamètre  du  tuyau  en  L, 
pour  diminuer  le  déchet  total  d'une  manière  importante  : 
c'est  le  point  essentiel  des  études  suivantes. 

Abstraction  faite  de  la  valeur  rigoureuse  des  coefficients 
des  résistances  passives,  nous  admettons  simplement  les  chif- 
fres fournis  par  les  observations  sur  le  tuyau  en  L,  dans  l'état 
où  il  était  à  la  fin  de  ces  expériences.  Il  suffit,  pour  se  rendre 
compte  de  Tinfluence  du  simple  balancement  de  la  colonne 
liquide  sur  le  déchet  total,  d'appliquer,  avec  les  modifications 
dont  je  vais  parler,  les  formules  exposées  dans  la  première 
partie. 
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La  modification  dont  il  s'agit  consiste  dans  la  manière  de 
tenir  compte  de  Tinfluence  exercée  sur  le  travail  en  frotte- 
ment, par  la  présence  du  flotteur  pendant  l'ascension  de  la 
colonne  liquide. 

•  Le  flotteur  avait  une  densité  plus  grande  que  celle  de  Teau  ; 
mais  il  était  relevé  en  vertu  de  l'action  d'un  contre-poids  qui, 
joint  au  déclic  et  formant  ordinairement  en  tout  iA  kilo- 
grammes environ,  était  indispensable  pour  le  faire  remonter. 
Pour  ce  sens  du  mouvement,  la  corde  est  bien  moins  tendue 
et  les  résistances  passives  bien  moindres  que  dans  Je  mouve- 
ment en  sens  contraire  ;  cependant  il  faudrait  en  tenir  compte  : 
ce  qui  fait  plus  que  compenser  une  petite  incertitude  sur  le 
poids  nécessaire  pour  vaincre  ces  résistances  passives.  Les 
choses  étant  alors,  quant  à  l'ascension  du  flotteur,  dans  un 
état  analogue  à  ce  qui  se  présenterait  s'il  avait  une  densité 
moindre  que  celle  de  l'eau,  on  va  voir  que  cette  ascension 
permet^  en  général,  au  système  liquide  de  développer  un  peu 
plus  de  vitesse  que  si  cette  pièce  était  retenue  en  équilibre 
de  haut  en  bas.  La  surface  de  la  colonne  liquide  est  d'ailleurs, 
bien  entendu,  descendue  à  la  profondeur  nécessaire  pour  re- 
monter à  la  limite  de  sa  course  ascensionnelle,  malgré  la 
présence  du  flotteur  supposé  en  repos  invariable.  Il  semble, 
au  premier  aperçu,  qu'il  y  a  ici  un  paradoxe;  ceci  exige 
quelques  développements. 

Si  le  flotteur,  descendu  au-dessous  du  niveau  du  bief  infé- 
rieur, était  supposé  dans  un  repos  invariable^  il  occuperait 
la  place  d'un  volume  de  liquide  égal  au  sien  ;  il  faudrait  donc 
que  le  niveau  de  la  colonne  oscillante  partit  de  plus  bas  que 
dans  l'hypothèse  où  le  flotteur  n'existerait  point  pour  arriver 
au  haut  de  sa  course,  puisqu'en  vertu  de  l'occupation  perma- 
nente de  l'espace  dont  il  s'agit,  il  resterait  à  l'eau  qui  revient 
du  bief  d'aval  moins  de  chemin  à  parcourir  pour  développer 
sa  force  vive. 

Mais  si  l'on  suppose  que  le  point  de  départ  de  la  colonne 
soit  à  une  profondeur  convenablement  calculée  d'après  la 
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remarque  précédente,  et  que  Toii  fasse,  pour  an  moment, 
abstraction  des  résistances  passives,  la  densité  du  flotteur 
étant,  par  hypothèse,  moindre  que  celle  de  Teau,  son  ascen- 
sion est  une  cause  d'addition  de  force  vive  au  système,  parce 
qu'en  s'élevant,  il  fait  passer  de  l'eau  à  la  place  qu'il  aban* 
donne.  Il  est  clair  que,  s'il  était  dans  un  vase  plein  d'eau  en 
repos,  son  ascension  ferait  descendre  le  centre  de  gravité  du 
système.  Enfin,  pour  ne  laisser  aucun  nuage  sur  la  manière 
dont  le  travail  se  distribue  en  vertu  de  cette  ascension  dans 
la  colonne  liquide  oscillante,  il  suffît  de  remarquer  que,  lors- 
qu'elle est  finie,  l'espace  occupé  primitivement  par  le  flotteur 
est  rempli  d'eau.  Or,  celui  ci  se  trouve  alors  en  entier  au-des- 
sus du  niveau  du  bief  inférieur  ;  et  comme  le  niveau  de  la 
colonne  liquide  oscillante  était  parti  de  plus  bas  que  lorsqu'il 
n'y  avait  pas  de  flotteur,  il  y  a  eu,  en  définitive,  plus  d'es- 
pace envahi  par  le  liquide  au-dessous  du  niveau  du  bief 
d'aval;  cela  rend  compte  de  la  raison  pour  laquelle  cette 
pièce  a  pu  être  soulevée  malgré  le  travail  résistant  de  son 
poids. 

L'expérience  prouve  que,  dans  l'intérieur  de  la  colonne 
liquide,  le  flotteur  ne  monte  point  par  soubresauts;  il  serait 
donc  rigoureux  de  tenir  compte,  dans  le  calcul  du  travail  en 
frottement,  du  surcroît  quelconque  de  force  vive  qui  pour- 
rait provenir,  comme  je  l'ai  expliqué,  du  mode  d'action  du 
flotteur  pendant  son  ascension,  parce  qu'à  une  augmentation 
de  force  vive  correspond  une  augmentation  de  résistances 
passives  dans  le  balancement  de  la  colonne  oscillante. 
Mais  comme  la  difl'érence  de  densité  entre  l'eau  et  le  flot- 
teur n'était  pas  très  grande,  et  que  celui-ci  finissait  par 
avoir,  en  général,  une  vitesse  analogue  à  celle  de  leau  qui 
l'enveloppait,  cette  remarque  est  plus  intéressante  pour  la 
théorie  que  pour  l'estimation  réelle  des  effets  de  la  machine. 
D'ailleur?,  les  résistances  passives  occasionnées  par  le  flotteur, 
surtout  dans  les  premiers  instants  de  sa  rencontre  avec  la 
colonne  remontante,  diminuent  d'une  quantité  quelconque 
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les  vitesses  du  système  ;  il  y  a  des  effets  de  résistances  pas- 
sives compensés,  en  quelque  sorte,  dans  des  calculs  qui  ne 
porteraient  que  sur  des  quantités  très  secondaires  ici,  et 
d'une  détermination  trop  délicate  pour  mériter  d'être  étu- 
diées en  ce  moment  relativement  à  cette  expérience. 

La  correction  à  faire  sur  la  profondeur  de  Toscillation, 
dans  le  calcul  du  déchet,  à  cause  du  mouvement  du  flotteur, 
ne  provient  point  de  l'oscillation  descendante,  puisque  celui- 
ci  ne  fait  guère  que  suivre  la  colonne  liquide  dans  le  sens  de 
ce  mouvement.  La  dernière  moitié  de  Foscillation  descen- 
dante est  parfaitement  dégagée  du  flotteur;  mais  il  faut  tenir 
compte,  dans  la  première  moitié,  de  la  manière  dont  se  dis- 
tribuent la  valeur  et  le  chemin  des  résistances  passives.  La 
hauteur  de  Teau  qui  engendre  de  la  vitesse  dans  le  tuyau 
pendant  que  Teau  motrice  y  pénètre  est  moindre  que  la  hau- 
teur moyenne  d'où  celle-ci  partirait,  si  le  tuyau  était  prolongé 
en  dessus,  et  qu'elle  en  descendît  pour  produire  la  même 
vitesse,  au  lieu  de  sortir  du  bief  supérieur.  Il  faut  en  tenir 
compte  dans  l'application  des  formules.  Il  y  a  une  considé- 
ration en  sens  contraire  provenant  de  ce  que  le  flotteur  sus- 
pendu occupant  un  certain  volume  au-dessous  du  niveau  du 
bief  supérieur,  la  quantité  d'eau  sortie  de  ce  bief  pour  engen- 
drer la  force  vive  qui  le  serait  par  un  égal  volume  d'eau,  si 
le  flotteur  était  enlevé,  descend  d'une  hauteur  plus  grande 
que  celle  du  centre  de  gravité  de  ce  dernier. 

Ces  considérations  sont  intéressantes  à  cause  des  différences 
qui  en  résultent  dans  les  chemins  dés  résistances  passives.  On 
verra  mieux,  d'ailleurs  un  peu  plus  loin  comment  on  doit 
appliquer  la  note  de  la  page  153. 

Pour  appliquer  à  l'oscillation  remontante  des  formules  que 
je  rappelle  au  commencement  de  ce  paragraphe,  il  faudrait 
réduire  les  choses  au  degré  de  simplicité  où  elles  seraient  si, 
le  flotteur  étant  supprimé,  la  colonne  liquide  partait  de  la 
profondeur  nécessaire  pour  avoir,  en  arrivant  à  la  hauteur  du 
niveau  du  bief  d'aval,  à  peu  près  la  quantité  de  force  vive 
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qu'elle  doit  avoir  après  être  partie  de  plus  bas,  quand  on  sup- 
pose le  flotteur  invariablement  fixé  à  la  limite  iaférieure  de  sa 
course.  Cette  détermination  est  facile  à  obtenir  au  moyen  des 
principes  que  j'ai  exposés  dans  la  première  partie.  On  trouve 
d'ailleurs,  d'après  les  mêmes  principes,  que  le  calcul  du  dé- 
chet établi  de  cette  manière  peut  être  plutôt  au-dessus  qu'au- 
dessous  de  sa  véritable  valeur,  à  cause  de  la  manière  dont  la 
présence  du  flotteur  modifie  le  chemin  parcouru  par  les  ré- 
sistances passives.  Ainsi,  il  y  a  diverses  causes  de  compensa- 
tion, et,  en  définitive,  on  peut  se  servir,  dans  une  simple  ap- 
proximation comme  celle  dont  il  s'agit,  de  mes  formules  sur 
le  mouvement  oscillatoire  dans  les  tuyaux  cylindriques  indé- 
finiment prolongés  dans  le  sens  vertical.  Mais  il  faut  avoir 
égard  à  la  manière  de  les  employer  que  j'ai  indiquée,  et  se 
servir,  pour  déterminer  la  somme  des  coefficients  des  résis- 
tances passives  qui  se  présentent  dans  le  simple  balancement 
de  la  colonne  liquide,  des  observations  directes  faites  sur  le 
déchet  dans  la  hauteur  de  la  colonne  remontante,  lorsqu'on 
a  ôté  le  flotteur  à  la  fin  des  expériences. 

Quant  aux  irrégularités  secondaires  quirésultent  nécessaire- 
ment du  principe  de  l'oscillation,  elles  se  réduisaient  à  peu  de 
chose  lorsque  la  machine  était  bien  réglée  et  en  assez  bon  état. 
Si  les  spectateurs  ne  regardent  pas  monter  le  flotteur  dans  l'in- 
térieur du  tuyau  en  L,  ils  peuvent  craindre  qu'il  n'y  ait  des 
soubresauts,  à  cause  de  ce  qui  se  passe  à  la  limite  de  l'ascen- 
sion, mais  il  n'en  est  pas  ainsi;  seulement,  à  la  fin  de  celle- 
ci,  le  flotteur  monte  à  une  certaine  hauteur  au-dessus  du 
point  où  cela  est  nécessaire,  pour  accrocher  plus  sûrement  le 
mouton.  Or  il  est  indispensable  de  faire  observer  que,  dans  le 
cas  où  il  s'agirait  de  faire  fonctionner  un  outil  qui  serait  tou- 
jours attelé  au  flotteur,  ce  soubresaut,  qui  est  dans  ce  modèle 
un  défaut  essentiel,  serait  impossible.  En  effet,  la  résistance 
industrielle  tiendrait  le  flotteur  suspendu,  si,  par  hypothèse, 
elle  ne  pouvait  être  surmontée  que  par  presque  tout  le  poids 
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du  flotteur,  découvert  en  vertu  de  la  descente  ultérieure  de 
la  colonne  liquide. 

A  l'époque  où  la  colonne  remontante  rencontre  le  flotteur, 
qui  descend  encore,  il  se  présente  un  bouillonnement  momen- 
tané autour  de  son  cône  inférieur,  et,  par  suite,  une  cause 
quelconque  de  ballottement  dans  le  flotteur,  quand  il  n*est 
pas  guidé.  Mais  il  est  clair  que,  s'il  Tétait,  cette  cause  peuim- 
portante  de  perte  de  travail  serait  sans  inconvénient,  et  se  con- 
fondrait avec  celles  dont  refi'et  est  alternativement  restitué  en 
vertu*de  Taugmentation  de  profondeur  dans  le  point  de  dé- 
part due  à  une  dépense  d'eau  motrice  plus  considérable  que 
cela  ne  serait  nécessaire  si  l'on  n'avait  pas  à  tenir  compte  des 
irrégularités  éventuelles,  La  limite  de  celles-ci  sera  déterminée, 
bien  entendu,  dans  chaque  machine,  et,  lorsqu'elles  ne  se 
présenteront  pas,  il  rentrera  à  chaque  période,  dans  le  bief 
supérieur,  une  partie  du  surcroît  de  débit  destiné  à  y  avoir 
égard  dans  tous  les  cas,  pour  que  l'appareil  ne  soit  jamais 
arrêté,  excepté  dans  des  circonstances  très  rares,  ainsi  que 
cela  arrive  pour  toutes  les  machines  hydrauliques. 

Je  n'entrerai  pas  ici  dans  le  détail  des  calculs,  n'ayant  pour 
but  que  d'exposer  des  principes.  Voici,  au  reste,  les  données 
numériques  au  moyen  desquelles  le  lecteur  pourrait  facile- 
ment vérifier  le  résultat  principal. 

Ayant  retiré  le  flotteur  du  système,  j'ai  mis  la  colonne 
liquide  en  oscillation  par  l'introduction  alternative  d'une 
tranche  de  liquide,  en  soulevant  alternativement  la  soupape, 
comme  je  l'ai  dit  plus  haut.  Je  la  tenais  ensuite  invariable- 
ment fermée,  lorsque  la  colonne  remontante  avait  versé  par 
dessus  ce  iuyaunsoupape,  en  passant  par  l'espace  libre  à  son 
intérieur;  car  il  faut  toujours  se  souvenir  que  les  choses  sont 
disposées  de  manière  à  ne  jamais  boucher  transversalement 
le  tuyau.  Je  laissais  retomber  la  colonne  liquide,  la  soupape 
étant  toujours  fermée,  c'est-à-dire  son  anneau  inférieur  repo- 
sant invariablement  sur  le  siège  annulaire  fixe,  et  je  notais  la 
hauteur  à  laquelle  parvenait  la  colonne  remontante.  Je  crai- 
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gnais  d'abord  que  Tair  introduit  dans  le  liquide  par  le  mode 
de  mise  en  train  n'altérât  notablement  les  résultats,  cela 
faisait  évidemment  quelque  chose  ;  mais  les  bulles  d'air  du 
sommet  de  la  colonne  paraissaient,  en  déûoitive,  peu  impor- 
tantes. D'ailleurs,  j'ai  répété  un  grand  nombre  de  fois  cette 
expérience,  en  retrouvant  toujours  assez  sensiblement  le 
même  déchet  à  cette  époque  de  mes  espais.  Or,  il  est  pro- 
bable qu'il  n'en  aurait  pas  été  ainsi  dans  le  cas  oix  les  bulles 
d'air,  introduites  d'une  manière  nécessairement  peu  uni- 
forme, auraient  eu  une  influence  essentielle  sur  les  effets. 
Quoi  qu'il  en  soit,  voici  le  résultat  d'après  lequel  j'ai  fait  un 
essai  de  calculs  numériques. 

L'eau  remontait  à  0"*,22  du  sommet  du  tuyau-soupape.  Pour 
apprécier  ce  déchet,  il  faut  se  souvenir  que  le  diamètre  inté- 
rieur de  ce  tuyau  n'était  que  de  0°',36,  tandis  que  le  diamètre 
était  de  (^,40  au-dessous  du  siège  de  la  soupape.  Afin  de 
tenir  compte  des  plus  petites  circonstances,  on  peut  ajouter 
que  le  diamètre  0",36  ne  commençait  même  qu'à  0^fi3  au- 
dessus  du  siège  de  la  soupape.  L'eau  redescendait  à  2",70  au- 
dessous  de  son  premier  point  de  départ  supérieur,  avant  de 
remonter  ainsi,  ce  qui  fait  i°^,26  de  baisse  au-dessous  du 
niveau  du  bassin  inférieur,  dans  le  tuyau  de  Û™,4  de  dia- 
mètre. 

Il  eût  été  à  désirer  que  l'on^pût  mesurer  exactement  la  pro- 
fondeur à  laquelle  la  surface  de  l'eau  descendait  lorsque  le 
flotteur  était  en  jeu  dans  le  tuyau  vertical,  et  qu'en  un  mot 
la  machine  fonctionnait  comme  à  l'ordinaire.  Mais  le  mouve- 
ment du  flotteur,  qui  n'était  pas  guidé  dans  cet  appareil 
d'essai,  empêchait  d'enfoncer  une  perche  pour  prendre  cette 
mesure,  comme  on  l'avait  fait,  à  environ  un  centimètre  près, 
quand  on  avait  enlevé  le  flotteur  pour  étudier  le  libre  balan- 
cement de  la  colonne  liquide.  D'ailleurs,  la  surface  de  la  co- 
lonne était  brisée,  parce  qu'elle  descendait  alors  dans  le 
coude  jusqu'à  la  profondeur  à  laquelle  on  commençait  à  la 
perdre  de  vue.  J'ai  tâché  de  reconnaître  cette  profondeur  en 
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remarquant  que  la  surface  brisée  se  trouvait  sur  le  joint  du 
premier  et  du  second  tuyau  courbe,  qui  formaient  le  coude 
en  quart  de  cercle  disposé  entre  le  tuyau  horizontal  et  le 
tuyau  vertical.  La  longueur  développée  de  Taxe  du  tuyau 
abandonnée  au-dessous  du  niveau  d'aval  par  la  colonne  oscil- 
lante n'était  pas  de  plus  de  1^,80  environ,  et  encore  il  faut 
tenir  compte  de  ce  que  le  bas  du  tuyau  arrondi,  formant  plus 
de  la  moitié  de  cette  longueur,  se  trouvait  à  une  profondeur 
un  peu  moindre  que  s'il  avait  été  rectiligne. 

Nous  connaissons  par  des  expériences  directes  le  déchet  de 
la  colonne  remontante,  partie  d'une  profondeur  de  i"^,26  au- 
dessous  du  niveau  d'aval.  Nous  savons,  d'après  ce  qui  a  été 
dit  sur  l'influence  du  flotteur,  que,  pour  l'ascension  de  la 
colonne,  le  travail  en  frottement  parait  difi'érer  peu  de  ce  que 
nous  avons  trouvé  en  supprimant  ce  flotteur.  Il  suffît  de  se 
rappeler  que,  si  ce  dernier  était  maintenu  en  repos^  la  co- 
lonne partant  d'une  profondeur  calculée  d'après  la  présence 
de  cette  pièce,  une  quantité  déterminée  du  tuyau  devrait  être 
remplie  au-dessus  du  niveau  d'aval  par  la  colonne  liquide. 

Pour  se  former  une  idée  approchée  du  déchet  provenant 
de  l'oscillation  descendante  suivie  par  le  flotteur,  il  sufiîrail, 
d'après  ce  qui  a  été  dit,  d'observer  directement  le  déchet  à 
une  époque  où  le  niveau  d'aval  serait  assez  bas  pour  que 
l'oscillation  eût  une  amplitude  analogue  au  double  de  la 
demi -oscillation  observée  au-dessous  du  niveau  d'aval,  à 
Tépoque  où  la  machine  était  en  train.  C'était  ce  que  j'avais 
fait  à  une  époque  antérieure  ;  mais  le  tuyau  n'était  pas  dans 
les  mêmes  conditions  que  lorsque  je  mesurai  Tefi'et  utile  de 
l'appareil,  ainsi  que  je  l'expliquerai  plus  loin.  Gomme  j'ai 
seulement  pour  but  d'indiquer  une  vérification  sur  l'état  dé- 
Onitif  de  la  machine,  je  me  contenterai  de  rappeler  qu'en 
général,  lorsque  les  amplitudes  des  oscillations  ne  sont  ni 
trop  différentes  entre  elles,  ni  trop  grandes  relativement  au 
diamètre  du  tuyau,  le  rapport  du  déchet  en  hauteur  de  la 
colonne  remontante  dans  un  tuyau  vertical  d'égal  diamètre 
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partout  suffisamment  prolongé,  à  ]a  profondeur  du  point  de 
départ  au-dessous  du  niveau  d'aval,  est  à  peu  près  en  raison 
inverse  de  cette  profondeur,  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
d'après  les  expériences  que  j'ai  rapportées  dans  la  première 
partie.  Ici  l'ascension  aurait  eu  assez  de  puissance  pour  re- 
jeter une  certaine  masse  d'eau  dans  le  bief  supérieur,  si  le 
flotteur  avait  été  supprimé,  puisque  la  rentrée  de  cette  eau 
aurait  tenu  lieu  du  travail  résistant  du  poids  du  flotteur  pen- 
dant qu'on  le  relevait.  Ainsi,  dans  un  tuyau  vertical  suffisam- 
ment prolongé,  la  colonne  serait^  malgré  le  déchet,  montée 
à  une  certaine  hauteur  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'amont. 
Cependant  il  est  facile  de  voir  que  la  portion  du  tuyau  que 
n'aurait  pas,  à  cause  du  déchet,  remplie  la  colonne  remon- 
tante à  son  sommet,  ne  serait  pas,  en  définitive,  ici  à  une 
hauteur  beaucoup  plus  grande  que  le  niveau  du  bief  d^amont, 
dans  le  cas  où  le  tuyau  vertical  serait  de  même  diamètre  par- 
tout, au  lieu  d'être  rétréci  sur  une  longueur  de  0",47  par  la 
soupape  annulaire.  Or,  cela  est  très  commode  pour  se  former 
une  idée  du  déchet  total  provenant  des  deux  oscillations,  ou 
du  simple  mouvement  de  la  colonne  liquide,  à  «^use  des 
compensations  qui  résultent  d'ailleurs  de  ce  qu'une  partie  du 
tuyau,  vertical  par  hypothèse,  était  inclinée  à  l'origine  du 
coude. 

Je  ne  m'étendrai  pas  cependant  ici  sur  la  vérification  du 
travail  résistant  provenant  de  ce  balancement,  en  ne  faisant 
reposer  mes  calculs  que  sur  la  mesure  directe  de  la  profon- 
deur à  laquelle  le  niveau  brisé  de  la  colonne  oscillante  était 
descendu,  parce  que  cette  mesure  directe  laisse,  comme  je 
l'ai  dit,  un  peu  d'incertitude.  Mais  j'ai  pensé  qu'il  ne  serait 
pas  sans  quelque  intérêt  d'indiquer  les  considérations  précé- 
dentes qui  permettent  d'étudier  la  question  sous  divers  points 
de  vue.  En  définitive,  on  peut,  si  ce  genre  de  vérification  pa- 
raît utile,  appliquer  ici  de  plusieurs  manières  les  formules 
sur  les  oscillations  des  liquides  que  j'ai  établies  dans  la  pre- 
mière partie,  en  déterminant  les  coefficients  au  moyen  des 
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observations  directes  faites  sur  le  tuyau  de  la  machine,  à 
l'époque  où  j'ai  plus  complètement  mesuré  Teffet  utile.  On 
trouvera  que  les  résistances  passives  dues  au  simple  balance- 
ment de  la  colonne  peuvent  avoir  absorbé  i/4  ou  1/5  environ 
du  travail  de  la  chute,  selon  que  l'on  considérera  les  diverses 
limites  de  cette  chute  sous  lesquelles  la  machine  a  fonc- 
tionné. Je  reviendrai  d'ailleurs  sur  ce  sujet  dans  le  paragra- 
phe suivant^  en  rapportant  des  expériences  plus  spéciales, 
dans  le  simple  but  de  faire  encore  mieux  concevoir  l'état  de 
la  question,  et  en  prévenant  toujours  qu'il  ne  faut  attacher  à 
ces  moyens  de  vérification  qu'une  importance  secondaire. 
Peut-être  n'en  aurais-je  dit  que  quelques  mots  si  la  machine 
avait  été  mieux  construite;  mais  Timperfection  même  de 
Texécution  m'oblige  de  Téludier  sous  divers  points  de  vue. 

Il  y  a  plusieurs  autres  causes  de  perte  de  travail,  abstrac- 
tion faite  du  mode  d'application  du  moteur  : 

1^  A  la  fin  de  l'ascension  de  la  colonne  remontante,  il 
s'exerce  de  bas  en  haut  une  percussion,  insignifiante  il  est 
vrai,  sur  le  rebord  intérieur  du  tuyau-soupape.  Dès  l'instant 
où  celui-ci  commence  à  se  soulever^  l'eau  du  bief  supérieur 
entre  sur  la  colonne  remontante,  et  l'aide  à  se  remettre  de 
niveau  avec  ce  bief.  Cette  quantité  d'eau  était  d'ailleurs  très 
petite,  ainsi  que  la  hauteur  moyenne  dont  son  centre  de  gra- 
vité descendait  au-dessus  du  seuil  de  la  soupape.  Il  est  facile 
de  s'en  rendre  compte,  surtout  si  Ton  a  égard  à  ce  que,  le 
flotteur  cylindrique  occupant  à  cette  époque  le  centre  de  ia 
soupape  annulaire  dont  la  section  intérieure  est  déjà  moindre 
que  celle  du  tuyau,  le  volume  annulaire  de  liquide  dont  il 
s'agit  ne  donne  lieu  qu'à  un  déchet  insignifiant,  en  contri- 
buant à  rétablir  le  niveau,  comme  on  vient  de  le  dire. 

2»  La  soupape  étant  convenablement  équilibrée,  le  travail 
nécessaire  pour  la  faire  fonctionner  est  de  peu  d'importance; 
comme  elle  se  baisse  très  vite,  la  perte  de  force  vive  de  la 
tranche  annulaire  qu'elle  coupe  est  très  petite.  Quant  à  la 
colonne  en  mouvement  dans  le  tuyau  en  L,  ses  sections  trans- 


Digitized  by 


Google 


—  752  — 

versales  ne  peuvent  jamais  être  bouchées.  Il  n'y  a  d'intercepté 
que  le  mouvement  de  Teau  affluente  dans  Tintérieur  du  réser- 
voir supérieur  en  zinc,  ce  qui  ne  donne  évidemment  lieu 
qu'à  une  quantité  de  perte  de  force  vive  très  petite  par  rap- 
port à  Tenscmble  du  système  en  mouvement.  Cette  eau,  dont 
la  direction  est  changée  par  la  soupape  annulaire,  a  d'ail- 
leurs toute  la  liberté  possible  pour  produire  des  ondes  dans 
le  bassin  supérieur,  sans  donner  Heu  à  aucune  chance  de 
coup  de  bélier. 

3*  La  contraction  de  la  veine  liquide,  à  son  entrée  du  bief 
d'amont  dans  le  tuyau,  ne  pouvait  être  que  partielle;  en  effet, 
la  soupape  étant  suffisamment  levée,  il  n'y  avait  aucune 
cause  de  contraction  sur  le  pourtour  central  formé  par  le 
flotteur  cylindrique  suspendu  au  haut  de  sa  course.  Il  n'y  en 
avait,  à  proprement  parler,  que  sur  le  pourtour  extérieur  du 
siège  de  la  soupape  ;  et  encore  elle  était  diminuée  par  un  en- 
tonnoir en  zinc  qui  n'avait,  d'ailleurs,  qu'une  forme  provi- 
soire, son  côté  ayant  une  inclinaison  sur  l'horizontale  d'en- 
viron la  moitié  d'un  angle  droit,  et  sa  hauteur  étant  de0",i8 
à  0'°,20.  Au  reste,  je  ne  me  suis  pas  aperçu  que  cet  enton- 
noir eût  une  influence  bien  sensible  sur  le  résultat  déflnitif  ; 
car,  dans  des  expériences  sur  une  machine  d'une  exécution 
si  imparfaite^  je  ne  sais  trop  si  l'on  doit  tenir  bien  sérieuse- 
ment compte  d'une  période  de  plus  ou  de  moins,  quand  on 
en  compte  une  soixantaine  à  partir  du  moment  où  elles  sont 
bien  régulières.  Je  dois  dire  aussi  qu'au-delà  de  certaines 
limites,  la  grandeur  de  l'ouverture  de  la  soupape  était  sans 
importance  :  ainsi,  je  ne  me  suis  pas  aperçu  qu'une  levée 
de  0",11  donnât  un  effet  utile  sensiblement  moindre  qu'une 
levée  de  0",22,  ou  que  les  levées  intermédiaires,  la  largeur 
de  l'oriflcc  annulaire  étant  de  0'",06.  Enfin,  quand  le  flotteur 
n'était  pas  dans  le  centre  du  tuyau,  et  en  touchait  presque  la 
circonférence,  il  n'en  résultait  pas  de  différence  appré- 
ciable. 

4**  Pendant  toute  la  durée  de  l'introduction  du  liquide  par 
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la  soupape,  il  y  a  un  surcroît  de  frottement  dans  le  tuyau 
annulaire  d'une  très  petite  longueur,  formé  par  les  deux  tiers 
environ  des  parois  verticales  du  flotteur,  suspendu  à  cette 
époque  d'une  manière  fixe,  et  par  les  parois  du  tuyau  de  la 
machine.  Ce  surcroît  est  peu  important.  A  la  sortie  de 
ce  tuyau  annulaire,  la  veine  se  dilate  dans  le  tuyau  vertical 
de  0",40  de  diamètre.  Les  lois  de  la  perte  de  force  vive,  dans 
ce  genre  de  dilatation,  ou  évasement^  ne  sont  pas  générale- 
ment connues.  On  ne  sait  pas  bien  suivant  quelles  courbes  se 
dirigent  les  filets,  dans  les  circonstances  surtout  où  il  y  a  lieu 
de  penser,  à  cause  du  cône  inférieur,  que  la  dilatation  n'est 
pas  très  brusque.  J'ai  traité  cette  question  dans  la  première 
partie,  pages  ill  et  suivantes.  On  y  voit  quelle  est  la  limite 
du  maximum  de  perte  qui  peut  en  résulter. 

5**  J*ai  déjà  parlé  des  pertes  de  force  vive  occasionnées, 
pendant  quelques  instants,  par  la  rencontre  du  flotteur  dans 
sa  descente,  et  de  la  colonne  liquide  dans  son  ascension,  en 
faisant  remarquer  qu'il  y  avait  des  causes  de  compensation 
assez  intéressantes,  par  suite  desquelles  je  n'en  ai  pas  tenu 
compte  dans  cette  approximation.  Pour  bien  étudier  la  nature 
des  efiets  qui  se  présentent  à  cette  époque,  il  faut  voir  que 
la  colonne  est  d'abord  obligée  de  prendre  un  surcroit  de 
vitesse  de  bas  en  haut  dans  l'espace  annulaire  compris  entre 
cet  appareil  et  le  flotteur,  qui,  dans  les  premiers  instants  de 
la  rencontre,  a  une  vitesse  en  sens  contraire.  Or,  les  parois 
cylindriques  de  ce  flotteur  forment  un  véritable  tuyau  annu- 
laire dont  la  longueur  frottante  est  variable  jusqu'à  ce  que 
cet  espace  soit  rempli  d'eau  ;  et  pendant  que  ce  dernier  se 
remplit,  il  y  a  une  contraction  de  la  veine  liquide  de  bas  en 
haut,  diminuée,  il  est  vrai,  parUa  présence  du  cône  disposé 
à  l'extrémité  inférieure  du  flotteur.  Enfin,  quand  celui-ci  est 
assez  plongé,  il  tend  à  prendre  une  vitesse  accélérée  de  bas 
en  haut,  et,  à  une  certaine  époque,  il  monte  à  peu  près,  en 
général,  comme  s'il  faisait  partie  du  liquide.  Cependant  sa 
vitesse  définitive  le  fait  nécessairement  émerger  à  la  fin  de 
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sa  course.  Dans  plusieurs  expériences,  je  Fai  même  vu  sortir 
de  Teau  en  vertu  de  sa  vitesse  acquise,  bien  avant  que  la 
colonne  liquide  eût  achevé  son  ascension.  Cette  circonstance, 
dépendante  de  la  manière  dont  le  flotteur  est  lesté  par  lui- 
même  ou  par  son  contre-poids^  ne  paraissait  pas  avoir  d'in- 
fluence notable  sur  le  résultat  définitif.  On  peut  remarquer 
que  son  frottement,  à  cette  époque,  et  Teffet  de  poupe  qui 
résultait  de  sa  forme,  donnaient  lieu  à  une  perte  quelconque 
de  travail.  Mais  tout  cela  est  sans  beaucoup  d'importance, 
ces  effets  ne  paraissant  influer  sérieusement  que  pendant  des 
fractions  assez  petites  de  la  durée  totale.  J'ai  déjà  fait  remar- 
quer que  l'ascension  du  flotteur  au-dessus  de  la  limite  de  la 
colonne  liquide  n'était  point,  en  général,  une  cause  de  déchet 
absoluy  dans  toutes  les  circonstances  où  il  ne  pouvait  pas  re- 
tomber avant  d'être  suffisamment  découvert  par  le  mouve- 
ment de  haut  en  bas  de  celte  colonne.  C'est  ce  qui  aura  lieu, 
en  général,  dans  l'application  du  moteur  aux  outils  quelcon- 
ques à  mouvement  alternatif,  mais  qu'il  ne  faudra  pas  accro- 
cher alternativement. 

En  définitive,  si  Ton  réunit  toutes  les  causes  secondaires 
de  perte  de  force  vive  ou  de  travail,  distinctes  de  celle  qui 
est  occasionnée  par  le  simple  balancement  ou  le  mouvement 
général  de  la  grande  colonne  liquide,  on  ne  trouve  qu'une 
assez  petite  fraction  du  travail  de  la  chute  d'eau.  Cela 
confirme  les  résultats  obtenus  au  moyen  des  mesures  diverses 
dont  j'ai  rendu  compte  dans  le  paragraphe  précédent. 

Il  faudrait  maintenant  pouvoir  démêler  les  diflerentes 
espèces  de  causes  de  déchet  qui  se  présentent  dans  le  mou- 
vement  général  de  la  colonne  liquide,  puisque  c'est  là  que 
se  trouve  la  plus  grande  partie  du  travail  en  résistances  pas- 
sives. Je  vais  donner  une  idée  des  tentatives  que  j'ai 
faites  à  ce  sujet,  dans  le  but  d'en  conclure  les  modifications 
qui  doivent  augmenter  l'effet  utile. 
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Etude  plus  spéciale  des  résistances  passives 
relativement  à  la  détermination  du  diamètre 
du  tuyau. 

Le  tuyau  horizontal  était  couché  dans  Tangle  du  bassin  de 
Ghaillot,  parallèlement  à  Tarête  de  cet  angle,  de  sorte  que 
Teau  qui  sortait  par  son  extrémité  d'aval  ne  pouvait  pas 
s'étendre  librement  de  deux  côtés.  Ce  tuyau  était  porté  sur 
des  tasseaux  d'une  petite  hauteur,  et  il  était  d'ailleurs  très 
près  du  mur  vertical,  auquel  il  était  parallèle.  En  un  mot, 
un  ajutage  divergent  de  4"^,4  de  côté,  qui  s'enfonçait  par, 
son  extrémité  la  plus  étroite,  dans  le  tuyau  de  (y^,40  de  dia- 
mètre intérieur  à  peu  près  le  même,  et  dont  l'autre  extrémité 
avait  un  diamètre  double,  ou  de  O'^jS,  s'appuyait,  par  cette 
dernière,  contre  le  fond  et  la  paroi  verticale  du  bassin.  Il 
était  un  peu  déformé  par  son  poids.  Il  semblait  résulter  des 
expériences  de  Venturi^  de  M.  Ëytelwein  et  de  celles  que 
j'ai  faites  sur  les  oscillations  de  Teau  dans  d'autres  conditions, 
que  cet  ajutage  devait  augmenter  l'effet.  Mais  quand  je  l'ai 
ôté,  je  n'ai  remarqué  aucune  différence  sur  les  0^,22  de  dé- 
chet dans  la  colonne  remontante,  au  sommet  de  la  soupape 
annulaire,  dont  il  faut  se  souvenir  que  le  diamètre  intérieur 
n'était  que  de  0",36. 

En  démontant  l'appareil,  j'ai  d'abord  fait  enlever  les  dix 
derniers  mètres  du  tuyau  horizontal;  j'ai  trouvé  que  le  dé- 
chet, dans  la  hauteur  de  la  colonne  remontante,  était  à  peu 
près  le  même,  et  qu'il  était  plutôt  diminué,  étant  réduit  à 
une  hauteur  de  0^,21  au  plus.  Ce  résultat  est  important  ;  car, 
pour  des  diamètres  considérables,  de  grandes  longueurs  de 
tuyaux  seraient  dispendieuses.  J'ai  encore  trouvé  que  Taju- 
tage  divergent  n'avait  aucune  influence  sensible  pour  cette 
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longueur  du  tuyau,  les  dispositions  à  la  sortie  étant  les 
mêmes  que  précédemment. 

Ici  il  se  présente  une  difficulté  provenant  de  ce  que,  si,  pour 
les  oscillations  de  Teau,  la  longueur  des  surfaces  frottantes 
d'un  tuyau  de  diamètre  donné  est  sans  influence  sensible,  en 
supposant  ce  frottement  principalement  proportionnel  aux 
carrés  des  vitesses,  les  causes  locales^  telles  que  les  contrac* 
tîons^  les  coudes,  les  évasements,  etc.,  ont  d'autant  plus  d'im- 
portance quant  à  la  perte  de  for(îe  vive  totale  que  les  vitesses 
sont  plus  grandes.  Or,  la  durée  des  oscillations  trouvée  par 
expérience  était  à  peu  près  égale  à  celle  des  oscillations  d'un 
pendule  ayant  la  longueur  développée  du  tuyau  plongé,  et 
la  plus  grande  était  de  23",4  environ.  11  en  résulte  que"  les 
vitesses  ne  semblaient  pas  assez  petites  pour  que  l'un  des 
coefQcients  de  la  résistance  passive  des  parois,  supposée,  par 
Prony,  proportionnelle  aux  simples  vitesses,  eût  ici  une 
influence  très  notable  par  rapport  aux  autres  causes  de  dé- 
cbet.  De  sorte  que  les  différences  de  ce  coefficient,  provenant 
de  celles  des  longueurs  du  tuyau,  ne  pourraient  servir  à  expli- 
quer seules  comment  il  se  fait  que  le  déchet  soit  plutôt  dimi- 
nué qu'augmenté  par  la  diminution  de  la  longueur  du  tuyau, 
si  la  perte  de  force  vive,  à  la  sortie  de  celui-ci,  et  en  un  mot, 
à  l'extrémité  d'aval,  était  considérable. 

Quelques  explications  sont  donc  nécessaires.  On  admet  gé- 
néralement l'utilité  des  ajutages  divergents  à  l'extrémité  des 
tuyaux  de  conduite,  ainsi  qu'on  le  voit  d'ailleurs  dans  des 
rapports  à  l'Institut  que  j'ai  déjà  cités.  Je  me  suis  conformé, 
relativement  à  beaucoup  de  cas,  à  cette  opinion  qui,  pour  le 
mouvement  permanent,  repose  sur  des  expériences  très  con- 
nues, dans  les  circonstances  où  l'avantage  qui  peut  en  ré- 
sulter n'est  pas  trop  petit  par  rapport  aux  autres  causes  de 
déchet. 

Quant  au  mouvement  oscillatoire,  j'ai  constaté  son  utilité 
pour  le  cas  d'un  tube  vertical  dont  la  longueur  n'est  pas 
trop  grande  relativement  à  l'amplitude  de  l'oscillation.  Mais 
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dans  le  tuyau  de  conduite  qui  a  servi  aux  expériences  préci- 
tées sur  le  flotteur  oscillant,  j*ai  été  très  étonné  de  voir  que 
Tajutage  précité  n'avait  aucune  influence  sur  Tamplitude  de 
l'oscillation  de  la  colonne  liquide  abandonnée  à  elle-même, 
quand  on  ôtait  le  flotteur,  afin  de  faire  cette  étude  spéciale, 
Tamplifude  de  Toscillalion  étant  d'ailleurs  moindre  dans  ce 
cas,  pour  la  hauteur  normale  du  bief  inférieur,  telle  qu'elle 
était  réglée  à  l'époque  des  expériences  officielles  précitées. 
Cela  ne  prouve  pas  qu'il  soit  sans  effet  pour  les  oscillations 
faisant  sortir  en  aval  des  volumes  d'eau  plus  considérables 
par  rapport  aux  dimensions  de  l'ajutage.  Dans  les  expé- 
riences de  M.  Vallès,  mentionnées  pages  489  et  490,  le  déchet 
est  beaucoup  plus  grand  dans  un  sens  du  mouvement  que 
dans  l'autre,  ce  qui  semble  dépendre  de  l'ajutage  qui  dé- 
bouche dans  l'écluse  de  l'Aubois. 

Il  est  d'autant  plus  intéressant  de  chercher  la  cause  de  ce 
pai'adoxe  apparent  quant  aux  expériences  de  Chaillot,  que 
l'ajutage  divergent  semblait  devoir  agir  non  seulement  sur  le 
mode  de  sortie  du  liquide,  mais  sur  le  mode  de  sa  rentrée  du 
bief  d'aval  dans  le  tuyau.  Il  est  vrai  que  l'extrémité  de  celui- 
ci  était  un  peu  élargie  pour  cette  espèce  de  tuyaux,  dits  à 
emboîtement.  La  bouche  de  sortie  avait  par  cette  raison  un 
diamètre  intérieur  de  0",06  de  plus  que  le  reste  du  tuyau 
de  0",40.  Or,  les  carrés  des  vitesses  sont  en  raison  inverse  des 
quatrièmes  puissances  des  diamètres.  Mais  cette  condition 
même  jointe  à  l'épaisseur  des  parois  du  tuyau  de  fonte,  bien 
plus  grande  que  celle  des  parois  de  l'ajutage  en  zinc  et  à  la 
proximité  du  fond  du  réservoir  d'aval  et  d'un  de  ses  murs 
verticaux,  ne  semble  pas  suffire  pour  expliquer  l'inutilité 
de  l'ajutage.  Dans  les  conditions  dont  il  s'agit,  il  y  avait  il  est 
vrai,  ce  qui  influait  sur  l'un  et  l'autre,  sens  de  mouvement 
oscillatoire,  une  petite  solution  de  continuité  entre  ses  parois 
et  celles  du  tuyau  de  fonte  oh  il  entrait  à  frottement  sans 
garniture.  Mais  l'étranglement  provenant  de  ce  qu'il  péné- 
trait ainsi  dans  le  tuyau  était  tout  à  fait  insignifiant.  Je  re- 
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viendrai  sur  cette  partie  du  phénomène.  On  conçoit  aussi  que 
des  petites  pertes  d'eau  peuvent  modifier  les  effets. 

Il  parait  en  définitive  bien  établi  que,  pour  des  oscillations 
de  Tamplitude  précitée  dans  ce  tuyau  de  conduite,  l'ajutage 
dont  il  s*agit  ne  pouvait  avoir  dlnfiuence  sur  les  hauteurs 
successivement  obtenues  par  la  colonne  liquide  remontante 
que  dans  les  limites  des  erreurs  possibles  des  observations. 
Il  faut  d'ailleurs,  comme  je  Tai  dit,  bien  se  garder  d'appli- 
quer ce  résultat  à  des  circonstances  qui  seraient  très  diffé- 
rentes. Il  est  intéressant  de  considérer  les  diverses  conditions 
des  phénomènes  pour  étudier  la  cause  de  ces  effets,  qui  ne 
paraissent  pas  dépendre  seulement  de  la  grandeur  des  dimen- 
sions de  cet  ajutage  comparé  à  celui  de  Yenturi  pour  un 
angle  analogue. 

Quant  au  sens  du  mouvement  où  Fajutage  est  considéré 
comme  divergent,  Faction  sur  Teau  qui  entoure  la  bouche 
d'aval  résulte  non-seulement  de  chaque  tranche  qui  sort  du 
tuyau,  mais  de  ce  que  celle-ci  est  poussée  par  la  longue  co- 
lonne liquide  en  mouvement  derrière  elle.  La  vitesse  partant 
de  zéro  s'accroît  graduellement.  Il  peut  s'exercer  de  divers 
côtés,  tout  autour  de  la  bouche  de  sortie,  des  pressions  de  de- 
dans en  dehors. 

Le  cas  est  très  différent  de  celui  d'une  colonne  d'eau  sor- 
tant rapidement  d'un  tuyau  vertical,  sans  avoir  à  agir  sur  l'i- 
nertie d'une  colonne  liquide  d'une  assez  grande  longueur. 
Tout  le  monde  peut  s'assurer,  au  moyen  d'une  cheminée  de 
lampe  ordinaire  remplie  d'eau  et  débouchée  subitement  avec 
la  main,  étant  en  partie  enfoncée  dans  un  réservoir  par  le 
bout  qui  n'est  pas  élargi,  que  la  perte  de  force  vi^e,  résul- 
tant de  ce  qu'il  reste  de  la  vitesse  au  liquide  à  sa  sortie  au 
pied  du  tuyau,  est  très  grande,  tandis  qu'elle  est  très  petite 
quand  l'exti'émilé  inférieure  d'un  tube  de  mêmes  dimensions 
est  convenablement  évasé.  Le  cas  est  aussi  très  différent  de 
celui  d'un  cours  d'eau  permanent  qui  traverse  un  réservoir 
dont  les  molécules  près  de  l'orifice  du  tuyau,  sont,  comme  je 
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l'ai  dit  attirées  de  dehors  en  dedans,  au  lieu  d'être  repoussées 
ainsi  que  je  viens  d'expliquer  que  cela  devait  être  à  Ghaillot 
pour  Toscillation  de  Tamplitude  précitée. 

Quand  les  vitesses  diminuent,  la  colonne  liquide  pour  Tby- 
pothèse  dont  il  s'agit  continue  à  pousser  Teau  dans  Tintérieur 
du  réservoir  d'aval.  On  conçoit  donc  qu'il  est  rationnel  de 
penser  que,  dans  le  mouvement  oscillatoire,  pour  les  condi- 
tions dont  je  viens  de  parler,  quand  son  amplitude  ne  dé- 
passe pas  certaines  limites  par  rapport  au  diamètre  du  tuyau, 
la  vitesse  de^l'eau  dans  le  réservoir  n'est  pas  perdue  entière- 
rement  comme  elle  le  serait  dans  d'autres  circonstances.  11 
est  possible  qu'elle  tende  plus  ou  moins  à  agir  sur  l'extrémité 
du  tuyau,  d'une  façon  ayant  quelque  analogie  avec  ce  que 
ferait  le  piston  d'une  pompe  aspirante,  à  cause  de  la  manière 
dont  elle  peut  rayonner  de  tous  côtés,  si  l'on  peut  s'exprimer 
ainsi. 

Quant  à  l'autre  sens  du  mouvement,  quoique  la  contraction 
soit  très  diminuée  par  la  forme  de  la  bouche  du  tuyau  et  sa 
position  précitée,  il  est  plus  difficile  de  se  rendre  compte  de 
ce  que  l'ajutage^  regardé  alors  comme  convergent,  ne  di- 
minue pas  assez  sensiblement  la  perte  de  force  vive  pour  se 
manifester  dans  la  somme  des  autres  causes  de  déchet, 
quoique  l'eau  entre  avec  bien  moins  de  vitesse  par  le  grand 
diamètre  double  de  celui  du  tuyau,  que  dans  le  cas  où  cet 
ajutage  est  supprimé. 

La  longueur  de  celui-ci  n'ayant  pas,  comme  je  l'ai  expliqué, 
la  même  influence  que  dans  le  mouvement  permanent,  on 
doit  profiter  pour  diminuer  la  contraction  de  la  veine  de  tous 
les  avantages  que  ses  dimensions  peuvent  procurer.  Il  est  d'ail- 
leurs inutile  de  reproduire  ici  les  considérations  présentées 
dans  la  première  partie  sur  la  manière  dont  ces  phénomènes 
peuvent  être  modifiés  dans  le  mouvement  oscillatoire. 

En  résumé,  s'il  résulte  de  ces  expériences  que,  dans  cer- 
taines limites,  il  soit  inutile  de  disposer  un  ajutage  divergent 
dans  des  conditions  qui  peuvent  diminuer  les  causes  de  dé- 
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chet  dont  il  s^agii,  elles  ne  sont  pas  suffisantes  pour  préci- 
ser ces  limites.  Jusqu'à  ce  que  ces  faits  singuliers  soient  plus 
complètement  approfondis,  il  sera  prudent  de  conserver  les 
ajutages  de  ce  genre  et  même  d'en  exagérer  la  longueur 
d'après  les  principes  exposés  dans  cet  ouvrage. 

Il  est  bien  entendu  que  Futilité  des  ajutages  divergents 
plongés  n'est  pas  mise  en  doute  pour  les  circonstances  où  la 
perte  de  force  vive  à  la  sortie  de  Teau  d'un  tuyau  est  incon- 
testable. Mais  il  s'est  manifesté  dans  les  expériences  dont  il 
s'agit  un  mode  d'action,  tout  à  fait  imprévu,  de  la  force  vive 
restant  à  l'eau  après  sa  sortie,  et  qu'on  devait  croire  perdue 
pour  l'effet  à  produire.  Cet  effet  ne  se  manifestera  sans  doute 
que  dans  des  limites  assez  restreintes,  il'est  donc  convenable, 
tout  en  le  signalant,  de  rappeler  que,  dans  beaucoup  de  cir- 
constances, on  pourra  toujours  compter  sur  une  atténuation 
importante  de  là  perte  de  force  vive  de  Teau  à  sa  sortie  d'une 
conduite  par  un  mouvement  oscillatoire,  quand  un  ajutage 
divergent  plongé  dans  le  liquide  sera  assez  long  pour  que  les 
vitesses  y  varient  par  degrés  insensibles. 


J'ai  comparé  les  expériences  sur  le  déchet  pour  toute  la 
longueur  du  tuyau  horizontal,  à  celles  que  j'avais  faites, 
l'année  précédente,  sur  le  même  tuyau,  avant  d'avoir  étudié 
la  machine  aussi  complètement  que  je  le  désirais.  Je  me  suis 
aperçu  qu'il  y  avait  des  différences  qui  m'ont  paru  difficiles 
à  expliquer  sans  quelque  détérioration  de  ce  tuyau,  provenant 
principalement  peut-être  de  ce  que,  pour  cet  appareil  pro- 
visoire, les  joints  n'avaient  pas  été  faits  avec  assez  de  soin, 
comme  on  s'en  est  d'ailleurs  aperçu  pour  plusieurs  en  les  dé- 
montant. J'ai  craint  que  ces  différences  ne  vinssent  en  partie 
de  ce  qu'à  cette  époque,  je  n'avais  peut-être  pas  encore  bien 
saisi  le  mouvement  nécessaire  pour  mettre  la  colonne  en  os- 
cillation, sans  y  introduire  trop  de  bulles  d'air.  J'ai  donc  con- 


Digitized  by 


Google 


—  761  — 

sidéré  le  résultat  d'un  certain  nombre  de  périodes  successives, 
résultat  qui  s'est  trouvé  assez  sensiblement  constant  pour  ras- 
surer, au  moyen  d'ailleurs  de  certaines  causes  de  compensa- 
tion, sur  les  chances  d'irrégularité  provenant  de  ces  bulles. 
Ainsi,  pour  un  même  niveau  du  bief  d'aval  au  commencement 
de  Texpérience,  en  4843,  il  fallait  que  la  colonne  remontât 
trois  fois,  après  être  descendue  du  sommet  bien  rempli  du 
tuyau,  pour  que  la  surface  de  la  colonne  remontante  laissât 
entièrement  vide  le  tuyau-soupape ^  alors  fixe,  de  0",47  de  long 
et  de  0",  36  de  diamètre  intérieur,  sans  parvenir  sensiblement 
au-dessous  ni  remonter  sensiblement  au-dessus  de  l'origine  de 
ce  tuyau-soupape,  à  la  troisième  ascension.  En  i842,  il  fal- 
lait près  de  quatre  périodes  pour  obtenir  le  même  résultat. 
En  1843,  la  baisse,  après  deux  périodes,  était  de  0'",33,  et, 
en  1842,  de  0»,27  à  0»,30,  ou  de  0"»,40  au  plus  pour  trois  pé- 
riodes. Enfin,  pour  une  baisse  ultérieure  de  0",30,  il  fallait 
encore  trois  périodes,  en  1843,  tandis  que,  en  1842,  trois  pé- 
riodes ultérieures  ne  donnaient  lieu  qu'à  une  baisse  d'en- 
viron 0"",46;  et,  pour  retrouver  la  baisse  de  0",30,  il  en  fal- 
lait environ  six.  A  partir  à  peu  près  de  l'arête  inférieure  du 
tuyau  de  0",36  de  diamètre,  sept  périodes  augmentaient  le 
déchet  d'environ  0°',53  en  1843,  tandis  qu'il  en  fallait  à  peu 
près  le  double  en  1842. 

Les  imperfections  quelconques  du  tuyau,  qui  me  parais- 
saient mises  en  évidence  par  la  comparaison  de  ces  deux 
séries  d'observations,  empêchent  d'attacher  beaucoup  d'im- 
portance, quant  aux  limites,  au  détail  des  périodes  inteimé- 
diaires  et  même  aux  chiffres  définitifs.  S'il  est  permis  d'affir- 
mer que  la  somme  des  coefficients  des  résistances  passives 
est  moindre,  dans  certaines  circonstances,  pour  le  mouvement 
oscillatoire  que  pour  le  mouvement  uniforme,  il  faut  attendre 
que  Ton  connaisse  un  plus  grand  nombre  de  faits  pour  en  tirer 
des  conséquences  générales  sur  la  valeur  rigoureuse  de  ces 
coefficients.  On  ne  saurait  être  trop  circonspect  dans  l'étude 
des  faits  qui  se  rattachent  aux  phénomènes  encore  si  peu 
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connus  des  mouvements  moléculaires.  Aussi,  je  me  contente 
de  considérer,  dans  la  plupart  de  mes  recherches,  comme  of- 
frant d'ailleurs  un  maximum,  les  chiffres  adoptés  par  Prony 
pour  ces  coefQcients  dans  le  mouvement  uniforme,  quoi  que 
j'aie  déjà  réuni  des  expériences  assez  concluantes. 

Quant  à  ce  qui  concerne  plus  spécialement  Tétude  de  cette 
machine,  je  ferai  remarquer  qu'en  1842,  les  tuyaux  qui  même 
n'étaient  probablement  pas  à  beaucoup  près  en  bon  état,  les 
joints  ayant  été  faits,  pour  ces  essais,  d'une  manière  tout  à 
fait  provisoire,  ont  donné,  au  moins  pour  les  premières  pé- 
riodes, celles  qui  ont  été  étudiées  avec  le  plus  de  soin,  un  dé- 
chet moindre  d'environ  1/4  ou  1/5  que  celles  qui  ont  été  obser- 
vées à  l'époque  où  la  machine  a  fonctionné  en  présence  de  la 
Commission  de  l'Institut.  Donc  plus  dans  les  calculs  du  para- 
graphe précédent,  on  estimera  haut  le  déchet  provenant  du 
simple  balancement  de  la  colonne  liquide,  plus  nous  saurons 
qu'il  faudrait  augmenter  l'effet  utile  dans  les  calculs  pour 
une  bonne  construction.  11  y  a,  comme  on  voit,  des  compen- 
sations dans  les  estimations  si  elles  laissent  quelque  doute  (i). 

(1}  Ed  1842,  je  profitai  de  ce  que  le  niveaa  du  bassin  d'aval,  était 
descendu,  par  suite  des  besoius  du  service,  pour  observer  des  oscilla- 
tioDs  d'uue  course  beaucoup  plus  grande.  Je  n*en  donnerai  pas  ici  le 
détail,  mon  but  étant  alors  d'établir  qu'on  pouvait  très-facilement 
Doettre  la  colonne  liquide  en  oscillation  pour  des  amplitudes  bien  plus 
considérables.  Mais,  parmi  ces  expériences,  il  y  en  a  une  asses  inté- 
ressante pour  l'étude  de  la  macuiae,  en  ce  que  le  niveau  était  baissé, 
dans  le  bief  d*ayal,  à  une  profondeur  d'environ  0«,60,  de  sorte  que 
Ton  se  trouvait  dans  des  circonstances  qui  n^étaientpas  trop  différentes 
de  ce  qui  se  présentait  quanta  l'amplitude  de  la  plus  grande  des  deux 
oscillations,  lorsque  la  macbine  était  en  jeu  avec  le  flotteur.  On  ne 
doit  pas  oublier,  d'ailleurs,  qu'il  ne  s'agit  ici  que  de  comparaisons  de 
résultais  analogues,  car  la  descente  du  niveau  de  la  colonne  dans  le 
coude,  brisant  la  surface  de  ce  niveau,  change  les  conditions  du  phé- 
nomène, ainsi  que  quelques  autres  circonstances  dont  j'ai  parlé.  Il  faut 
surtout  tenir  compte  de  ce  qu'en  amorçant  l'oscillation  par  une  intro- 
duction alternative  de  liquide,  on  faisait  entrer  de  l'air  dans  le  coude 
pour  ces  grandes  amplitudes.  Aussi  le  déchet  paraît  relativement  plus 
considérable  qu'il  ne  devrait  l'être  d'après  des  observations  précé- 
dentes. Tout  cela  était,  an  reste,  difficile  à  prévoir,  à  cause  de  ce  qu'il 
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Les  diiférences  de  déchet  que  j*ayais  d'abord  cru  devoir 
attribuer  exclusivement  à  des  pertes  d*eau,  qui  avaient  pu 
être  différentes  d'une  année  à  l'autre,  dépendaient  peut-être 
de  ce  que  les  surfaces  frottantes  avaient  été  modifiées  par 
quelques  dépôts.  En  effet,  depuis  que  ces  expériences  ont  été 
faites,  M.  Darcy  a  trouvé,  pour  des  tuyaux  neufs,  des  coeffi- 
cients des  frottements  bien  moindres  que  ne  l'indiquaient  les 
formules  de  Prony.  M.  Dupuit  m'a  dit  à  ce  sujet  qu'au  bout 
de  très  peu  de  temps,  les  surfaces  frottantes  étant  modifiées 
par  des  dépôts,  cela  changeait  l'état  de  la  question. 

Il  y  a  donc  lieu  de  penser  que  ce  que  j'avais  attribué  d'abord 
à  des  différences  dans  les  pertes  d'eau  pourrait  bien  dépendre 
de  dépôts  de  ce  genre.  De  sorte  que  mes  expériences  dont  il 
s'agit  viendraient  à  l'appui  de  cette  assertion  du  savant  in- 
génieur, et  auraient  même  été  le  fait  le  plus  ancien  sur  lequel 
cette  opinion  aurait  pu  être  appuyée.  Quoi  qu'il  en  soit,  je 
crois  devoir  ne  plus  considérer  les  pertes  d'eau  possibles  dans 
cette  circonstance,  comme  donnant  un  moyen  immédiat  d'ap- 
précier le  surcroît  de  rendement  qu'aurait  pu  donner  la  ma- 
chine, dans  le  cas  où  les  joints  auraient  été  exécutés  d'une 
manière  plus  solide  que  pour  la  pose  d'un  appareil  d'essai. 

On  voit,  d'après  ces  diverses  considérations,  avec  quelle 


y  a  de  nouveau  et  de  vraiment  singulier  dans  les  phéDomèoes  des  ré- 
sistances passives  pour  les  mouyemenls  yariés  des  liquides. 

Il  fallait  deux  ascensions,  à  partir  du  moment  où  le  tuyau  était 
plein  jusqu'au  sommet,  pour  que  la  colonne  remontante  parvint  pré- 
cisément à  l'entrée  du  bout  du  tuyau  supérieur  de  0b^,36  de  dia- 
mètre et  de  0^,47  de  baut,  la  première  étant  remontée  à  environ 
0"',27  du  sommet  d'abord  rempli,  d'où  elle  était  descendue.  Il  fallait 
ensuite  quatre  ascensions  pour  que  l'augmentation  du  déchet,  consi- 
dérée alors  dans  le  tuyau  plus  large  de  0^,40  de  diamètre,  fût  de 
0^,54  environ.  Il  est  facile  de  voir,  comment  on  peut  partir  de  ces 
données  pour  estimer  la  fraction  du  déchet  de  la  machine  qui  serait 
due  aux  simples  mouvements  de  la  colonne  liquide  si  les  choses  avaient 
été  dans  le  même  état  qu'en  1842,  en  partant  de  ce  qu'alors  la  diminu- 
tion de  la  première  ascension,  le  bassin  d'aval  étant  plein,  était  seule- 
ment de  0n,14  à  0n,16  au  plus. 
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réserve  on  doit  employer  les  moyens  de  contrôle  dont  j'ai 
donné  les  détails,  de  sorte  que  les  mesures  directes  sont  tou- 
jours les  plus  concluantes.  Mais  on  voit  aussi  que,  dans  le  cas 
où  le  surcroît  de  déchet  précité,  qui  se  présentait  à  l'époque 
de  Texpérience  officielle,  proviendrait  de  la  nature  des  sur- 
faces frottantes,  plutôt  que  de  pertes  d'eau  occasionnées  par  la 
détérioration  des  joints  d'une  année  à  Tautre,  il  en  résulterait 
qu'une  augmentation  des  diamètres  des  diverses  parties  du 
système  aurait  sur  Tamélioration  du  rendement  une  influence 
plus  grande  que  dans  le  cas  contraire. 

Je  vais  maintenant  reproduire  le  rapport  de  M.  Lamé  sur 
Texpérience  du  44  octobre  1843. 


Rapport  fcUt  à  l'InstitiU^  le  7  octobre  1844,  sur  la  machine  hydrau- 
lique à  flotteur  oscillant  de  M.  de  Galigny.  Commissaires  :  MM.  Cor- 
dier,  Poncelet,  Lamé^  rapporteur. 

«  L'Académie  nous  a  chargés,  MM.  Gordier,  Poncelet  et  moi,  de 
lai  faire  un  Rapport  sur  la  machine  hydraulique  à  flotteur  oscillant 
inventée  par  M.  de  Galigny. 

«  Cette  machine,  soumise  depuis  longtemps  au  jagement  de  l'A- 
cadémie, a  déjà  été  Tobjet  d'un  premier  rapport  lu,  le  13  janvier 
1840,  par  M.  Gorlolis.  Le  modèle  que  l'auteur  avait  présenté, 
trop  petit  pour  que  Ton  pût  évaluer  son  effet  utile,  sufûsait  cepen- 
dant pour  conOrmer  la  possibilité  de  son  jeu;  mais,  afin  d'appré- 
cier complètement  le  nouveau  moteur,  il  restait  à  l'étudier  sur  on 
appareil  de  grandeur  convenable.  Vos  anciens  Commissaires^ 
jugeant  que  le  moteur  imaginé  par  M.  de  Galigny  est  basé  sur  une 
idée  juste  et  ingénieuse,  émettaient  le  désir  que  l'inventeur  fût 
mis  à  même,  soit  par  l'Administration  des  travaux  publics,  soit  par 
le  secours  de  l'Académie,  d'établir  sa  machine  sur  une  chute  d'eau 
de  la  force  de  1  à  2  chevaux. 

«  Ezdté  par  ces  encouragements,  M.  de  Galigny  a  fait  construire 
à  ses  frais  un  appareil  de  dimensions  suffisantes^  qu'il  a  pu  dis- 
poser temporairement  à  l'établissement  des  bassins  de  Chaillot,  et 
sur  lequel  il  a  entrepris  (conjointement  avec  M.  Corot,  ancien  élève 
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de  TEcole  centrale  des  arts  et  manufactures,  employé  à  la  direction 
des  eaux  de  Paris)  une  suite  d'expériences,  décrites  dans  son  nou- 
veau Mémoire.  Nous  n'avons  à  rendre  compte  que  des  épreuves 
faites  en  notre  présence^  pour  apprécier  directement  le  travail 
produit. 

«  La  machine  de  M.  de  Caligny,  déjà  décrite  par  M.  Coriolis,  se 
compose  d'un  large  tube  en  forme  de  L,  qui  descend  du  niveau 
d'un  réservoir,  et  se  recourbe  ensuite  horizontalement  au  fond 
d'un  bief  inférieur.  L'eau  y  tombe  par  intervalles,  et  cette  chute 
périodique  imprime  au  niveau  du  liquide,  dans  la  branche  verti- 
cale, des  oscillations  qu'un  flotteur  d'un  grand  volume  transmet  à 
la  machine  qui  les  utilise.  L'écoulement  de  l'eau  est  alternative- 
ment interrompu  et  rétabli  par  une  vanne  cylindrique,  liée  à  un 
flotteur  annulaire  qui  s'emboîte  dans  le  tube.  Quand  le  niveau 
oscillant  est  près  d'atteindre  la  fin  de  sa  course  ascendante,  l'an- 
neau flotte  et  la  vanne  s'ouvre;  une  portion  de  l'eau  du  réservoir 
pénètre  dans  le  tube  et  le  remplit;  cette  eau  s'écoule  ensuite,  son 
niveau  baisse,  et  Tanneau  descend  avec  la  vanne,  qui  se  ferme. 

«  Dans  l'appareil  établi  à  Ghaillot,  et  par  l'intermédiaire  d'une 
corde  et  de  deux  poulies  de  renvoi,  le  flotteur  oscillant  soulevait 
périodiquement,  de  t  m.  62  un  mouton  à  déclic  pesant  53  kilo- 
grammes. Connaissant  la  hauteur  de  chute,  le  volume  d'eau  écoulé 
et  le  nombre  de  coups  de  mouton  obtenus  avec  cette  dépense,  il 
était  facile  d'en  conclure  le  travail  utilisé;  toutefois,  pour  apprécier 
plus  exactement  l'effet  du  moteur,  il  eût/allu  tenir  compte  des  ré- 
sistances passives  du  mécanisme  additionnel,  telles  que  le  frotte- 
ment des  poulies,  l'inertie  du  déclic,  etc.  En  négligeant  ces  pertes 
de  force,  étrangères  au  moteur  hydraulique  lui-même,  les  épreuves 
faites  sous  nos  yeux  ont  conduit  à  un  effet  utile  de  55  pour  iOO. 

«  Nous  nous  empressons  de  reconnaître  que  ce  résultat,  obtenu 
sur  un  appareil  dont  la  construction,  dirigée  avec  une  stricte  éco- 
nomie, laissait  beaucoup  à  désirer,  ne  doit  être  considéré  que 
comme  un  minimum.  On  ne  peut  douter^  en  effet,  que  la  machine 
hydraulique  de  M.  de  Caligny,  employée  plus  avantageusement, 
construite  avec  plus  de  soin,  et  dans  de  nouvelles  proportions,  que 
les  dernières  expériences  ont  indiquées,  ne  puisse  donner  un  effet 
utile  notablement  plus  élevé. 

a  Nous  devons  dire  ici  que  M.  Coriolis  attribuait  une  importance 
réelle  à  l'invention  de  M.  de  Caligny  ;  car,  outre  le  Rapport  favo- 
rable qu'il  a  rédigé,  cet  illustre  savant  saisissait  toutes  les  occasions 
d'en  parler  avec  éloge  et  d'engager  les  ingénieurs  à  utiliser  la  ma- 
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chine  nouvelle.  C'est  ce  que  témoignent  plusieurs  lettres  qui  nous 
ont  été  communiquées. 

«  D'après  Tépreuve  qu'elle  a  subie,  la  machine  à  flotteur  oscil- 
lant ne  parait  pas  inférieure  à  beaucoup  de  moteurs  hydrauliques 
actuellement  en  usage^  et  l'on  conçoit  certaines  circonstances  où 
elle  devrait  leur  être  préférée. 

0  En  définitive,  vos  Commissaires  ont  l'honneur  de  vous  proposer 
de  reconnaître  que  la  machine  ingénieuse  présentée  par  M.  de  Ca- 
ligny  peut  être  employée  avec  avantage,  et  de  remercier  l'inven- 
teur pour  les  communications  qu'il  a  faites  à  l'Académie. 

((  Les  conclusions  de  ce  Rapport  ont  été  adoptées  )>. 

Afin  d'éviter  tout  malentendu,  je  dois  dire  que,  pour  le 
modèle  décrit  dans  le  rapport  de  M.  Goriolis  sur  ce  système, 
le  flotteur  annulaire  était  distinct  de  la  soupape^  appelée 
vanne  cylindrique  dans  le  rapport  de  M.  Lamé.  Mais,  dans 
les  expériences  mentionnées  par  ce  dernier,  la  soupape  annu- 
laire était  telle  qu'elle  a  été  décrite  ci-dessus. 

Voici  une  des  lettres  de  M.  Goriolis,  citées  dans  le  Rapport 
de  M .  Lamé  sur  ma  principale  expérience.  Elle  avait  été  écrite, 
le  25  juillet  1839,  à  M,  Poirée,  inspecteur  général  des  Ponts  et 
Chaussées,  qui  a  bien  voulu  me  la  communiquer.  Je  l'ai  publiée 
parce  que  c'est  une  pièce  officielle  adressée  à  l'un  des  mem- 
bres de  la  Commission  de  Versailles  par  le  rédacteur  du  pre- 
mier Rapport  favorable  fait  à  l'Institut  sur  cette  machine,  le 
i3  janvier  i840.  On  y  verra  dans  quels  termes  M.  Goriolis 
s'exprimait  quand  il  parlait  de  mes  travaux  en  son  propre 
nom. 

u  Monsieur, 

«  M.  de  Caligny  m'apprend  que  vous  désirez  avoir  mon  opinion 
«  sur  une  machine  de  son  invention  ayant  pour  objet  d'utiliser  une 
d  chute  d'eau  par  les  oscillations  dans  un  siphon.  Il  m'a  dit  que 
tt  vous  pourriez  faire  l'essai  de  cette  machine  à  Marly,  si  vous  pen- 
«  siez  qu'une  telle  expérience  offrit  quelques  chances  de  succès.  Je 
«  répondrai  au  désir  de  M.  de  Caligny  en  vous  disant  que  j'ai 
«  examiné  son  projet,  et  que  j'ai  reconnu  qu'il  était  bien  conçu, 


Digitized  by 


Google 


—  767  — 

d  suivant  les  règles  de  la  dynamique  et  avec  une  adresse  d'invention 
«  dont  son  auteur  a  déjà  fait  preuve  dans  une  autre  machine  analogue. 
«  Je  crois  que  l'essai  de  la  nouvelle  machine  de  M.  de  Galigny  sera 
«  une  chose  utile  à  la  science  et  à  Tindu strie,  et  que  Tadrainistra- 
a  tion  ferait  hien,  n'importe  sur  quels  fonds,  de  se  charger  des 
a  frais  de  cette  expérience.  Cette  machine,  si  elle  est  bien  construite, 
«  peut  donner  un  très  bon  produit,  et  son  auteur  ne  pouvant  faire 
«  lui-même  Vei^riencey  il  est  plus  que  convenable  que  Tadministra- 
«  tion  Taide  autant  qu'elle  le  pourra. 

a  G.  COBIOLIS.  » 


Influence  de  la  largeur  d'une  branche  verticale 
du  tuyau  de  conduite  sur  le  rendement,  pour 
deux  formes  de  l'appareil. 

Quand  on  élargit  la  branche  verticale  dans  laquelle  fonc- 
tionne le  flotteur,  en  conservant  le  même  rapport  entre  la 
section  de  ce  dernier  et  celle  de  cette  branche,  il  est  facile 
de  voir,  d'après  les  principes  exposés  dans  la  première  par- 
tie, que  cela  doit  diminuer  le  rendement  à  cause  du  chemin 
parcouru  par  les  résistances  passives.  Il  faut  de  plus  tenir 
compte  des  pertes  de  force  vive,  résultant  des  variations  de 
sections.  Mais  quant  à  l'introduction  de  Teau  par  une  sou- 
pape annulaire  disposée  au  sommet  de  Tappareil,  si  Ton 
faisait  abstraction  des  considérations  dont  je  viens  de  parler, 
on  serait  conduit  à  un  résultat  intéressant. 

Si,  par  exemple,  la  section  de  la  branche  verticale  est  qua- 
druple de  celle  du  reste  du  tuyau  de  conduite,  il  faudra  em- 
magasiner une  force  vive  quadruple,  le  tuyau  de  conduite 
étant  par  hypothèse  d'une  longueur  assez  notable  relative- 
ment à  la  branche  verticale,  il  suffira  que  la  vitesse  y  soit  à 
peu  près  double  de  ce  qu'elle  était  quand  la  section^  des 
deux  parties,  Tune  horizontale,  l'autre  verticale,  était  la 
même.  Or,  pour  une  section  quadruple  de  la  partie  verti- 
cale, la  circonférence  de.  cette  dernière  sera  double.  Si  donc 
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le  siège  de  la  soupape  annulaire  est  à  la  même  profondeur 
.ij-dessous  du  niveau  d'amont,  il  suffira  que  les  vitesses 
soient  les  mêmes  à  la  fin  de  chaque  période  pour  que  la 
quantité  d'eau  fournie  par  seconde  soit  alors  double. 

La  force  qui  tend  à  faire  descendre  les  poutrelles  dans  les 
barrages  se  trouvera  donc  sensiblement  la  même  pour  chaque 
unité  de  la  longueur  développée  du  pourtour  de  la  soupape. 
11  reste  à  voir  comment  se  comportera  la  force  pouvant 
dépendre  de  ce  que,  à  un  instant  donné,  la  colonne  liquide 
tendra  à  débiter  plus  d'eau  qu'il  ne  pejit  en  venir  par  la  sou- 
pape. Sous  ce  rapport,  les  choses  resteront  aussi  dans  un 
état  semblable,  puisque,  si  la  section  de  l'orifice  d'introduc- 
tion est  double,  le  seuil  étant  à  une  même  profondeur,  au- 
dessous  du  niveau  d'amont,  la  vitesse  dans  le  tuyau  de  con- 
duite sera  double.  On  voit  d'après  cela  comment  les  choses 
sont  modifiées,  soit  quand  on  élargit,  soit  quand  on  réduit 
la  section  du  tuyau  vertical  en  tenant  compte  des  considéra- 
tions précitées. 

L'élargissement  du  tuyau  vertical  descendant  du  bief  d'amont 
permettra  de  modifier  la  distance  de  l'orifice  d'introduction  de 
l'eau  motrice  aux  parois  du  flotteur.  Or  on  sait  que  la  dis- 
tance d'une  paroi  recevant  la  percussion  d'une  veine  liquide 
a  sur  la  perte  de  force  vive  une  influence  dont  l'intensité 
n'est  pas  encore  bien  connue. 


Quand  la  chute  motrice  est  grande  par  rapport  à  la  course 
qu'on  désire  donner  au  flotteur,  il  n'est  pas  nécessaire  de 
disposer  celui-ci  dans  le  tuyau  qui  descend  immédiatement 
du  bief  supérieur,,  où  cette  course  pourrait  d'ailleurs  être 
réglée  de  manière  à  utiliser  à  chaque  période  une  quantité 
donnée  de  travail.  On  peut  modifier  l'appareil  de  la  manière 
suivante.  L'eau  du  bief  d'amont  pourrait  entrer  comme  dans 
le  système  précédent.  Mais  le  flotteur,  au  lieu  de  fonctionner 
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dans  la  branche  du  tuyau  qui  descend  de  ce  bief,  serait  dis- 
posé dans  la  seconde  branche  convenablement  élargie  d'un 
siphon  renversé.  L'extrémité  supérieure  de  celle-ci  dépasse- 
rait un  peu  le  niveau  du  bief  d'aval,  seulement  de  la  quan- 
tité nécessaire  pour  que  Teau  qui  serait  versée  dans  ce  der- 
nier ne  pût  rentrer  dans  le  système. 

La  course  d'un  large  flotteur  pourrait  ainsi  être  assez  petite, 
étant  déterminée  par  les  oscillations  du  niveau  dans  la  grosse 
branche.  La  colonne  liquide  aurait  alternativement  un  mou- 
vement rétrograde,  en  s'allongeant  dans  la  branche  la  moins 
large,  pour  aller  à  la  rencontre  de  la  force  motrice,  et  sou- 
lever la  soupape  d'amont,  comme  je  l'ai  expliqué  pour  le 
système,  objet  principal  de  ce  chapitre.  Cette  forme  de  l'ap- 
pareil a  beaucoup  d'analogie  avec  celle  d'une  des  pompes  à 
flotteur  décrites  ci-dessus,  et  dont  la  disposition  est  en  quel- 
que sorte  l'inverse  de  celle-ci.  Voir  page  666. 

J'ai  donné  dans  la  première  partie  les  formules  relatives 
aux  oscillations  dans  les  siphons  renversés  à  branches  de  sec- 
tions inégales.  Il  est  facile  d'en  conclure  qu'il  y  aurait,  en  gé- 
néral, plus  de  travail  en  résistances  passives  dans  ce  système 
que  dans  celui  où  l'oscillation  du  flotteur  se  fait,  comme  ci- 
dessus,  dans  la  branche  qui  descend  du  bief  d'amont.  Le 
niveau  moyen  autour  duquel  se  ferait  l'oscillation  étant  plus 
bas  que  celui  du  bief  inférieur,  les  courses  de  la  colonne 
liquide  seraient  plus  grandes.  Il  faut  aussi  tenir  compte  de 
ce  que  l'eau  motrice  serait  obligée  de  se  verser  un  peu  au- 
dessus  du  niveau  du  bief  d'aval.  Il|est  intéressant  de  conser- 
ver la  trace  de  cette  forme  de  l'appareil  qui  peut  d'ailleurs  avoir 
aussi  ses  avantages. 

Dans  l'un  et  l'autre  système,  si  l'on  tient  avant  tout  au  ren- 
dement, il  est  intéressant  que  la  branche  qui  descend  du  bief* 
supérieur  puisse  avoir  un  diamètre  moindre  que  celui  du 
reste  de  la  conduite.  Il  y  a,  bien  entendu,  des  limites  au  delà 
desquelles  l'avantage  de  diminuer  Je  chemin  des  résistances^ 
passives  dans  le  tuyau  de  conduite  serait  plus  que  compensé 
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par  raugmeniation  de  frottement  qui  en  résulterait.  Il  faut 
d'ailleurs  tenir  compte  des  pertes  de  force  vive  résultant  des 
changements  de  diamètre.  On  peut  il  est  vrai  atténuer  ces 
dernières,  en  ne  faisant  varier  les  sections  que  par  degrés 
insensibles,  d'après  les  principes  exposés  ci-dessus. 


Transformation  de  l'appareil  en  machine  pour 
les  épuisements. 

Si  Ton  conserve  le  mode  d'introduction  de  l'eau  tel  qu'il  a 
été  essayé,  il  suffit^  comme  je  l'ai  dit  pour  d'autres  appareils 
à  colonne  liquide  oscillante,  d'ajouter  à  une  profondeur  con- 
venable une  soupape,  disposée  de  manière  à  laisser  entrer 
l'eau  à  épuiser  sans  lui  permettre  de  repasser  par  le  même 
orifice.  Sans  qu'il  soit  nécessaire  d'entrer  dans  plus  de  détails 
on  voit  que,  pour  une  machine  de  très  grandes  dimensions, 
cette  soupape  peut  être  annulaire,  étant  alternativement 
relevée  par  un  flotteur  au  commencement  de  Toscillation  re- 
montante. Dans  la  pratique  il  sera  d'ailleurs  peut-être  plus 
commode  d'y  substituer  une  couronne  de  clapets. 

Si  la  profondeur  à  laquelle  on  i?eut  faire  des  épuisements 
est  trop  petite  par  rapport  à  la  hauteur  de  la  chute  motrice, 
cette  forme  du  système  n'est  point  applicable  puisqu'il  faut 
qu'à  chaque  période,  Toscillation  remontante  s'élève  assez 
haut  pour  soulever  la  soupape  annulaire  du  bief  d'amont.  11 
y  a  évidemment  des  limites  d'élargissement  au-dessous  du 
niveau  d'aval  qu'on  ne  doit  point  dépasser.  Dans  ces  condi- 
tions il  vaudrait  mieux  employer  la  disposition  précitée  pour 
laquelle  les  oscillations  du  flotteur  auraient  beaucoup  moins 
d'amplitude,  se  faisant  dans  une  seconde  branche  très  élargie 
d'un  siphon  renversé.  On  conçoit  que  si,  au  lieu  d'y  mettre 
un  flotteur,  on  y  fait  osciller  une  colonne  liquide,  le  niveau 
de  celle-ci  pourra  descendre  aussi  peu  qu'on  le  voudra  dans 
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le  cas  où  les  épuisements  ne  devront  se  faire  qu'à  une  très 
petite  profondeur. 

Si,  au  contraire,  la  profondeur  à  laquelle  on  veut  faire  des 
épuisements  est  beaucoup  plus  grande  que  la  hauteur  de 
chute  motrice,  il  est  utile  de  rétrécir  convenablement  la  sec- 
tion du  tuyau  descendant,  au-dessous  du  niveau  du  bief  infé- 
rieur, sans  cette  précaution  l'oscillation  remontante  ferait 
rentrer  au  bief  supérieur  une'  quantité  d'eau  qui,  traversant 
deux  fois  le  système,  augmenterait  sans  nécessité  le  travail 
en  résistances  passives.  Il  y  a,  pour  chaque  diamètre  du  tuyau 
de  conduite,  des  limites  de  rétrécissement  qu'on  ne  pourrait 
dépasser  sans  augmenter  le  travail  en  résistances  passives. 


Considérations  théoriques,  influence  des  quan- 
tités d'eau  motrice  sur  le  rendement  de  cet 
appareil  pour  les  épuisements. 

Afin  de  donner  une  idée  du  calcul  des  quantités  d'eau 
motrice  qui  conduisent  au  maximum  de  rendement,  je  choi- 
sirai, d'abord,  le  cas  de  cet  appareil  pour  les  épuisements, 
où,  le  tuyau  vertical  ayant  à  peu  près  le  même  diamètre  que 
le  tuyau  de  conduite,  les  choses  sont  disposées  de  manière 
que  l'oscillation  remontante  arrive  à  la  hauteur  voulue  pour 
soulever  la  soupape  d'amont.  Il  sera  facile  de  voir  comment 
on  pourra  généraliser  les  conséquences  de  la  théorie.  Il  est 
clair  qu'abstraction  faite  de  tout  rendement  il  faut  d'abord 
que  l'oscillation  soit  entretenue.  Or,  cela  ne  peut  se  faire  sans 
qu'on  ait  à  surmonter  une  quantité  donnée  de  travail  en  ré- 
sistances passives.  Ainsi  voilà  une  comtante  dont  le  rapport 
à  la  quantité  d'eau  motrice  sera  en  raison  inverse  de  celle-ci 
pour  chaque  période. 

On  admettra  qu'à  l'époque  où  Teau  motrice  entre  dans  le 
système  la  force  qui  serait  nécesscdre  pour  conserver  les 
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vitesses,  comme  s'il  n'y  avait  pas  de  cause  de  déchet,  augmen- 
terait sensiblement  pendant  chaque  période,  proportionnelle- 
ment à  la  quantité  d'eau  descendue  avant  l'instant  considéré, 
la  soupape  d'amont  étant  ouverte.  Lorsque  celle-ci  est  fermée, 
il  faut  ajouter  à  la  quantité  de  force  vive  déjà  acquise  celle 
qui  résulterait  de  l'oscillation  descendante,  dont  j'ai  parlé 
plus  haut,  comme  pouvant  exister  abstraction  faite  de  cette 
introduction  de  l'eau  motrice. 

Quand  la  surface  de  la  colonne  liquide  sera  descendue  à  la 
profondeur,  qui  aurait  été  atteinte  par  cette  oscillation  des- 
cendante, si  Ton  n'avait  pas  introduit  d'eau  motrice,  il  ne 
restera  plus  à  cette  colonne  d'autre  force  vive  que  celle  qui 
a  été  engendrée  par  l'eau  motrice  venant  du  bief  supérieur. 
A  partir  de  cet  instant  les  carrés  des  vitesses  diminueront 
comme  les  ordonnées  d'un  triangle,  la  soupape  inférieure 
étant  ouverte;  ils  avaient  augmenté  comme  les  ordonnées 
d'un  triangle  pendant  que  l'eau  venïdt  d'amont. 

Il  est  bien  entendu  que,  dans  toutes  ces  études  sur  les  con- 
ditions du  maximum  de  rendement,  on  considère  provisoire- 
ment les  vitesses  dans  l'état  où  elles  seraient  si,  par  un  moyen 
quelconque,  les  résistances  passives  étaient  surmontées  de 
manière  à  conserver  les  vitesses  aux  carrés  desquelles  ces 
résistances  sont  supposées  proportionnelles,  comme  s'il  n'y 
avait  pas  de  causes  de  déchet.  On  fait  provisoirement  abstrac- 
tion des  difficultés  résultant  delïnstant,  d'ailleurs  très  court, 
pendant  lequel  la  soupape  annulaire  d'amont  se  baisse  en 
étranglant  la  veine  liquide.  Il  sera  ensuite  facile  de  se  rendre 
compte  des  chances  d'erreur  qu'on  pourra  commettre,  en 
employant  ces  moyens  de  considérer  des  limites  du  travail  en 
résistances  passives  dans  des  tuyaux  de  grands  diamètres, 
pour  des  oscillations  dont  les  amplitudes  ne  seront  pas  rela- 
tivement trop  considérables. 

Cette  forme  de  l'appareil  est  celle  qui  permet  de  déterminer 
le  plus  approximativement  les  conditions  du  maximum  d'effet 
utile.  Le  rapport  du  travail  en  résistances  passives,  pendant 
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que  la  soupape  d'amont  est  ouverte  et  pendant  que  celle 
d'épuisement  est  ouverte  à  son  tour,  à  la  quantité  d'eau 
motrice  descendue  à  chaque  période  peut  être,  d'après  ces 
hypothèses,  considéré  comme  proportionnel  à  cette  quan- 
tité. Quant  au  surcroît  de  résistances  passives,  résultant 
pendant  l'oscillation  descendante  de  la  force  vive  déjà  acquise 
lorsqu'on  ferme  la  soupape  d'amont,  elle  est  proportionnelle 
à  cette  quantité  d'eau  motrice.  Ainsi  elle  ne  peut  pas  servir 
à  déterminer  le  volume  de  cette  eau  qui  conduit  au  maximum 
de  rendement. 

Il  reste  donc  à  considérer  deux  quantités  de  travail  en  ré- 
sistances passives,  le  rapport  de  Tune  d'elles  au  volume  d*eau 
motrice  étant  en  raison  de  ce  dernier,  et  le  rapport  de  l'autre 
au  même  volume  étant  en  raison  inverse.  Or  nous  avons  vu 
plus  haut  à  quel  résultat  on  est  conduit  dans  ces  conditions, 
d'ailleurs  je  vais  revenir  sur  ce  sujet  dans  le  paragraphe 
suivant.  Il  est  bien  entendu  que  nous  avons  supposé  les  ré- 
sistances passives  sensiblement  proportionnelles  aux  carrés 
des  vitesses. 


Influence  des  quantités  d'eau  motrice  sur  le 
rendement  de  la  machine  à  flotteur  oscillant. 

Un  inconvénient  de  cette  machine  étant  d'exiger  des  di- 
mensions considérables  pour  obtenir  un  bon  effet  utile,  je 
vaia donner  une  idée  des  limites  conduisant  dans  chaque  cir- 
constance au  maximum  de  rendement.  Je  vais  spécialement 
examiner  le  cas  où  le  flotteur  est  dans  la  branche  qui  des- 
cend d'amont.  Les  résistances  passives  ne  sont  pas  toutes 
assez  connues  pour  qu'on  puisse  établir  des  calculs  rigou- 
reux, même  relativement  au  cas  plus  simple  qui  vient  d'être 
examiné.  Il  est  donc  bien  entendu  qu'il  s'agit  seulement 
de  rassurer  sur  la  grandeur  des  dimensions  de  l'appareil,  en 
indiquant  d'ailleurs  des  moyens  de  se  rendre  compte  de  ses 
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effets  approximativement.  Je  vais  m'occuper  spécialement 
de  la  forme  pour  laquelle  le  flotteur  est  dans  la  branche  qui 
descend  du  bief  d*amont. 

Il  y  a  deux  manières  de  considérer  l'introduction  de  l'eau 
motrice.  Celle  que  j'ai  décrite  plus  haut  parait  être  la 
meilleure  en  général.  Mais  il  est  intéressant  d'étudier  aussi  le 
cas  où  Teau  serait  introduite  au-dessous  du  flotteur,  supposé 
occupant  autant  que  possible  toute  la  largeur  du  tuyau  au 
sommet  de  celui-ci,  on  admettra  pour  un  calcul  de  limites 
qu'il  occupe  même  toute  la  section. 

Dans  cette  hypothèse  on  peut  disposer  les  éléments  du 
calcul  d'une  manière  très  simple  pour  le  cas  où  l'on  admet- 
trait provisoirement,  aussi  dans  un  calcul  de  limites,  que 
l'air  pourrait  passer  librement  d'une  extrémité  à  l'autre  du 
flotteur.  Les  résistances  industrielles  à  vaincre  seraient 
supposées  capables  de  réduire  le  flotteur  au  repos  à  l'instant 
où  la  colonne  liquide  descendante  serait  atteinte  ayant  perdu 
sa  vitesse. 

Ces  résistances  n'agiraient  plus  par  hypothèse  à  partir  du 
moment  où  la  colonne  liquide  devrait  relever  le  flotteur 
supposé  d'une  densité  peu  différente  de  celle  de  Teau.  Il 
résulte  de  ces  considérations  que  si  le  flotteur  est  regardé 
comme  liquifîé,  son  sommet  devant  être  relevé  au  niveau  du 
bief  d'amont,  l'oscillation  remontante  pourra  être  considérée 
comme  ayant  une  amplitude  à  peu  près  indépendante  de  la 
longueur  du  flotteur.  La  partie  du  travail  en  résistances  pas- 
sives provenant  de  cette  oscillation  en  retour  pourra  donc  être 
regardée  comme  étant  la  même  pour  des  longueurs  de 
flotteur  très  diff'érentes.  Quant  à  la  surface  de  la  colonne 
liquide  lorsqu'elle  est  en  mouvement  de  haut  en  bas,  elle  de- 
vra descendre  au-dessous  du  niveau  d'aval  à  une  profondeur 
égale  à  la  somme  de  la  hauteur  de  chute  et  de  la  longueur 
du  flotteur,  plus  l'excès  de  profondeur  nécessaire  pour  faire 
atteindre  le  niveau  donnant  malgré  la  résistance  passive,  à  la 
fin  de  l'oscillation  remontante. 
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L*eaii  coulant  vers  le  bief  inférieur  se  compose  de  deux  par- 
ties. L'une  provient  du  bief  supérieur,  l'autre  du  refoulement 
vers  le  bief  d'aval  en  vertu  delà  vitesse  acquise  par  la  descente 
de  cette  eau  motrice.  Dans  les  limites  dont  on  a  besoin  pour 
ce  genre  d'approximation,  on  peut  admettre  que  la  quantité 
d'eau  motrice  est  proportionnelle  à  peu  près  au  poids  du 
flotteur  qui  serait  destiné,  par  hypothèse,  quelles  que  fussent 
ses  dimensions,  à  parcourir  une  hauteur  double  de  celle  de 
la  chute  motrice  ;  et  que  les  carrés  des  vitesses  augmentent, 
pendant  chaque  période,  comme  la  quantité  d'eau  descendue 
avant  chaque  instant  considéré.  Il  en  résulte^  ainsi  que  pour 
les  calculs  sur  le  piston  aspiré  et  pour  l'appareil  d'épuise- 
ment dont  je  viens  de  parler,  un  travail  en  résistance^ 
passives  dont  le  rapport  à  la  quantité  d'eau  motrice  est  en 
raison  de  celle-ci.  / 

Nous  avons  vu  que  le  travail  en  résistances  passives  pour 
Toscillation  en  retour  étant  assez  sensiblement  une  constantej 
indépendante  de  la  quantité  d'eau  motrice,  son  rapport  à 
cette  dernière  est  en  raison  inverse  de  celle-ci.  Cependant  on 
ne  peut  pas  appliquer  sans  modification  la  règle  indiquée 
pour  des  circonstances  semblables,  pages  689  et  suivantes, 
pages  693  et  suivantes,  à  cause  de  la  manière  dont  se  pré- 
sentent les  résistances  passives  dans  l'oscillation  descendante, 
quand  la  communication  est  interrompue  avec  le  bief 
d'amont.  Je  suppose  que  les  carrés  des  vitesses  diminuassent  à 
partir  de  cet  instant  comme  les  ordonnées  d'un  triangle,  le 
chemin  parcouru  par  le  flotteur  et  par  la  surface  de  la 
colonne  liquide  serait  toujours  supposé  le  même  pour  des 
flotteurs  de  longueurs  très  difl'érentes.  Il  est  facile  de  voir  que 
le  travail  qui  serait  nécessaire  pour  conserver  les  vitesses  de 
l'eau  comme  s'il  n'y  avait  pas  de  cause  de  déchet,  serait  pro- 
portionnera la  quantité  d'eau  descendue  dans  chaque  période, 
puisque  le  carré  de  la  vitesse  engendrée  serait  supposé  pro- 
portionnel à  celte  même  quantité. 

Cette  partie  du  déchet  ne  pourrait  donc  pas  servir  à  dé- 
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terminer  le  volume  d'eau  qui  conduit  au  maximum  de  ren- 
dement. 

Mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  en  effet,  même  abstraction 
faîte  de  ce  que  les  vitesses  frottantes  sont  diminuées  par  les 
résistances  passives,  les  carrés  des  vitesses  varieraient  à  peu 
près  comme  les  cercles  parallèles  d'un  segment  d'ellipsoïde 
de  révolution  s'il  n'y  avait  pas  de  causes  de  déchet.  Ainsi  ce 
serait  seulement  pour  un  flotteur,  d'une  longueur  très  grande 
par  rapport  à  la  chute  motrice,  que  les  carrés  des  vitesses 
pourraient  être  supposés  diminuer  à  peu  près  comme  les  or- 
données d'un  triangle,  d'après  les  mesures  connues  des 
volumes  de  ces  segments,  quand  leurs  hauteurs  sont  assez 
petites  par  rapport  à  celle  de  cet  ellipsoïde. 

•Si  cette  longueur  n'est  pas  assez  grande  pour  remplir  ces 
conditions  le  travail  en  résistances  passives  ne  diminuera  pas 
dans  cette  partie  de  Topération,  proportionnellement  à  la 
quantité  descendue  dans  chaque  période,  comme  on  le  voit 
au  moyen  du  renflement  de  la  coijrbe  représentant  les  carrés 
des  vitesses.  îl  y  a  donc  lieu  de  conclure  qu'on  n'estimera  pas 
assez  haut  la  quantité  d'eau  conduisant  au  maximum  de  ren- 
dement, si  on  la  calcule  au  moyen  de  la  règle  précitée;  c'est- 
à-dire  en  disposant  les  choses  de  manière  que  le  travail  en 
résistances  passives,  pendant  que  la  communication  est  établie 
avec  le  bief  d'amont,  soit  égal  au  travail  en  résistances 
passives  pendant  l'oscillation  remontante  avec  les  restrictions 
déjà  discutées  pour  les  machines  à  piston  aspiré  (1). 


(1)  Depuis  que  ce  qui  précède  est  imprimé,  M.  Félix  de  Lalande  m*a 
communique  une  note  sur  des  expériences  précitées,  que  nous  avons 
faites  ensemble  en  1870.  Il  s'agissait,  au  moyen  de  mon  système  de 
piston  oscillant  sans  soupape,  d'obtenir  des  périodes  très  rapides.  Une 
caisse  en  bois  recevait  l'eau  motrice.  Le  fond  était  traversé  par  un 
tube  de  0n&,03  à  0>n^04  de  diamètre  ayant  des  fenêtres  un  peu  au-dcE^sus 
de  ce  fond,  et  dont  Textrémité  inférieure  plongeait  dans  une  autre 
caisse  servant  de  bief  d'aval.  Dans  ce  tube  se  trouvait  un  piston^conique, 
portant  une  garniture  de  caoutchouc  que  la  pression  de  l'eau  appli- 
quait  contre  les  parois.  Ce   piston  était  suspendu   à   un  ressort  de 
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Il  est  bien  à  remarquer  que  cette  méthode  d'approximation 
tient  compte  de  la  perte  de  force  vive,  supposée  comme  les 
autres  proportionnelle  aux  carrés  des  vitesses,  qui  résulte  du 
mode  d'introduction  de  Teau  motrice  dans  Tappareil.  Pour 
pouvoir  faire  des  calculs  numériques  bien  rigoureux  sur  cette 
dernière  cause  du  déchet,  il  faudrait,  il  est  vrai,  quelques 
expériences  spéciales.  Mais  il  était  d'abord  essentiel  de 
montrer  comment  elles  pourraient  être  interprétées  dans  le 
cas  dont  il  s'agit,  en  supposant  certains  coefflcients  connus. 


Dans  Tappareil  tel  qu'il  a  été  exécuté,  l'eau  entre  au  sommet 
par  un  orifice  annulaire  d'une  section  à  peu  près  égale  à  U 
moitié  de  celle  du  tuyau.  Une  des  parois  est  formée  par  le 
flotteur  arrivé  au  haut  de  sa  course,  et  de  ce  côté  il  n'y  a  pas 
de  contraction  de  veine  liquide.  On  peut  d'ailleurs  diminuer 
la  contraction  sur  l'autre  pourtour  de  l'oriflce.  Lorsque  la 
communication  est  interrompue  avec  le  bief  d'amont,  la  co- 
lonne liquide  annulaire  descend  autour  du  flotteur,  et  ten- 
drait à  faire  une  oscillation  de  haut  en  bas  quand  même  il 
ne  serait  pas  venu  d'eau  du  bief  supérieur. 

Il  faut  d'abord  considérer  séparément  cette  oscillation  qui, 
dans  le  cas  où  le  flotteur  dépasserait  une  certaine  limite  de 
longueur  au-dessous  du  niveau  du  bief  d'aval,  occasionnerait 
un  travail  en  résistances  passives  indépendant  de  la  quantité 
d'eau  motrice  descendue  à  chaque  période  et  supposée  pro- 
caoutchouc attaché  à  une  traverse  qu'on  pouvait  tendre  à  volonté  en 
timitant  sa  course.  La  différence  de  niveau  de  Teau  des  deux  vases 
était,  autant  qu'il  peut  s'en  souvenir,  comprise  entre  1  mètre  et  1™|30. 
La  hauteur  de  l'eau  dans  la  caisse  supérieure  au-dessus  des  fenêtres  de 
ce  tube  vertical  était  de  0%20  à  0m,30.  Le  tube  de  sortie  avait  uue 
longueur  d'environ  0»,80  à  1™,10,  plus  celle  de  la  partie  plongée. 
Suivant  les  conditions,  nous  avons  obtenu  une  amplitude  et  un 
nombre  de  périodes  que  nous  avons  pu  rendre  très  variable  allant^ 
comme  je  l'ai  dit^  même  à  un  peu  plus  de  quatre  par  seconde. 
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portionnelie  au  poids  du  flotteur.  Mais  il  n'en  est  point  ainsi 
quand  ce  dernier  n'est  pas  assez  long  pour  rester  en  place 
jusqu'à  la  fin  de  cette  oscillation  descendante,  considérée, 
abstraction  faite  de  Tintroduction  de  Teau  d'amunt.  Il  est  clair 
que,  si  le  flotteur  est  abandonné  par  le  liquide  au-dessous  du 
niveau  d'aval,  le  chemin  parcouru  dans  le  tuyau  de  conduite 
sera  plus  long  que  dans  le  cas  contraire.  De  sorte  que  le  tra- 
vail en  résistances  passives,  provenant  de  cette  oscillation 
descendante,  sera  d'autant  moindre  que  le  flotteur  sera  plus 
long. 

Nous  supposerons  provisoirement  que  la  course  de  ce  der- 
nier soit  indépendante  de  sa  longueur,  et  soit  toujours  au 
moins  égale  à  la  hauteur  de  la  chute  motrice.  Dans  cette  hy- 
pothèse, si  le  flotteur  descendu  au  bas  de  sa  course  était  tenu 
en  repos,  il  faudrait  toujours  que  la  colonne  liquide  pût  re- 
monter jusqu'au  niveau  du  bief  d'amont.  Il  semble  au  pre- 
mier aperçu  que  d'après  cela  le  travail  en  résistances  passives 
pour  l'oscillation  remontante  serait  indépendant  de  la  lon- 
gueur du  flotteur,  à  laquelle  on  suppose  à  peu  près  [propor- 
tionnelle la  quantité  d'eau  motrice  descendue  à  chaque  pé- 
riode. Mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  parce  que  plus  le  flotteur  est 
long,  moins  le  chemin  parcouru  par  les  résistances  passives 
est  grand  dans  le  tuyau  de  conduite.  Ce  qui  simplifie  l'état 
de  la  question ,  c'est  que  les  choses  se  passent  à  peu  près, 
quant  à  l'ascension  de  l'eau  dans  les  limites  indiquées  plus 
haut^  comme  si  le  flotteur  ctnit  ainsi  immobile.  Dans  le  cas 
où  les  deux  oscillations  dont  je  viens  de  parler  donneraient 
lieu  chacune  à  un  travail  en  résistances  passives  qui  serait  une 
constante,  il  est  facile  de  voir  comment  on  pourrait  appliquer 
les  considérations  présentées  pour  l'hypothèse  où  le  flotteur 
serait  presque  aussi  gros  que  le  tuyau. 

Mais  la  quantité  d'eau  qui  serait  calculée  par  ce  moyen, 
comme  conduisant  au  maximum  de  rendement,  serait  évi- 
demment trop  faible,  si  les  deux  quantités  de  travail  en 
résistances  passives  dont  je  viens  de  parler  ne  sont  pas  aussi 
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grandes  qu'on  l'aurait  supposé  pour  des  longueurs  de  flotteur 
plus  considérables. 

Ce  qui  vient  d'être  dit  suppose  que  la  longueur  du  flotteur 
conduisant  an  maximum  de  rendement  est  assez  notable.  On 
le  sait,  en  effet,  d'avance  d'après  ce  qui  a  été  expliqué  pour 
l'autre  hypothèse.  Les  difTérences  de  travail  en  résistances 
passives  provenant  du  frottement  de  l'eau,  ne  sont  pas  évi- 
demment assez  grandes  pour  changer  d'une  manière  trop 
notable  quant  à  l'emploi  de  ces  considérations,  le  travail  qui,  à 
chaque  période,  doit  être  recueilli  par  le  flotteur  afin  de  con- 
duire à  un  rendement  maximum. 

Une  s'agit  au  reste,  dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances 
sur  les  résistances  passives  pour  les  mouvements  oscillatoires 
de  ce  genre,  que  de  fixer  les  idées  sur  la  marche  générale 
des  résultats.  Les  calculs  sont  d'ailleurs  encore  simplifiés 
pour  le  cas  où,  le  tuyau  de  conduite  ayant  une  hmgueur  suf- 
fisante, les  vitesses  d'introduction  sont  assez  petites.  Dans 
cette  hypothèse  il  est  facile  de  voir  pour  toute  cette  classe  de 
machines,  qu'avec  un  tuyau  d'un  diamètre  suffisant  on  pour- 
rait réduire  presque  indéfiniment  les  causes  de  déchet  si  l'on 
ne  craignait  pas  de  faire  une  dépense  trop  considérable  en 
frais  de  premier  établissement. 

11  est  d  ailleurs  évident  qu'il  ne  serait  pas  convenable,  dans 
tous  les  cas,  de  réduire  la  longueur  du  tuyau  de  conduite  de 
manière  à  ne  point  satisfaire  aux  conditions  du  maximum 
d'effet,  calculé  dans  chaque  circonstance,  d'après  la  perte  de 
force  vive  résultant  du  mode  d'introduction  de  l'eau  motrice, 
en  supposant  que  cette  dernière  perte  soit  indiquée  d'avance 
par  les  vitesses  qu'on  est  obligé  de  donner  pour  cette  intro- 
duction. Voir  p.  693,  697  quant  à  un  détail  de  calcul.  Je  re- 
viendrai d'ailleurs,  dans  le  chapitre  suivant,  sur  les  considé- 
rations indiquées  à  ces  pages. 
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CONCLUSIONS. 


L'appareil,  objet  de  ce  chapitre,  a  été  présenté  à  la  Société 
Philomathique  le  26  janvier  i839.  J'avais  déjà  parlé  Tannée 
précédente  de  son  principe  qui  peut  être  appliqué  de  plusieurs 
manières.  Un  flotteur  est  un  moyen  simple  d'utiliser  diverses 
machines  à  colonne  liquide  oscillante  de  mon  invention,  quand 
on  veut  les  employer  comme  moteur  au  lieu  de  s'en  servir 
pour  élever  de  l'eau. 

L'idée  d'employer  un  flotteur  pour  utiliser  une  chute  d'eau 
n'est  pas  nouvelle.  Mais  on  ne  savait  pas  l'appliquer  sans 
perdre  la  force  vive  de  l'eau  qui  a  soulevé  le  flotteur  et  qui, 
dans  la  machine  de  Bossu  et  Solages,  descendait  au  bief 
d'aval  en  tombant  inutilement  d'une  hauteur  notable,  ainsi 
que  cela  est  rappelé  dans  le  premier  rapport  fait  à  l'Institut 
sur  cet  appareil  de  mon  invention. 

Je  reviendrai  plus  loin  sur  ces  systèmes.  iMais  dans  ce  cha- 
pitre je  tiens  à  appeler  spécialement  l'attention  sur  le  mode 
d'introduction  de  l'eau  motrice,  tel  que  je  l'ai  présenté  dans 
les  expériences  précitées,  et  tel  qu'il  peut  aussi  être  employé 
pour  un  appareil  à  faire  des  épuisements.  Il  en  résulte,  en  effet, 
qu'avec  un  tuyau  de  conduite  d'une  longueur  et  d'un  diamètre 
suffisants  on  peut  dans  bien  des  cas  réduire  le  déchet  à  quel- 
ques centièmes  du  travail  moteur.  L'inconvénient  de  cette 
forme  de  l'appareil  à  flotteur  oscillant  consiste  dans  la  pro- 
fondeur des  fondations  et  dans  les  dimensions  de  ses  diverses 
parties.  Mais  la  propriété  dont  je  viens  de  parler  me  paraît 
assez  essentielle  pour  être  spécialement  signalée. 

On  verra  mieux  plus  loin  dans  quelles  conditions  il  est  utile 
de  substituer  ainsi  le  frottement  d'une  colonne  liquide  à  celui 
d'un  piston,  sans  autres  pertes  de  force  vive  bien  notables  que 
celle  qui  est  indispensable  dans  un  siphon  renversé,  où  l'eau 
oscille  librement  san»  aucun  coup  de  bélier  possible.  Pour 
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des  chutes  motrices  assez  variables,  on  pourrait,  en  employant 
des  vannes  cylindriques,  changer  convenablement  les  condi- 
tions. Mais  j'insiste  peu  sur  ce  détail  ayant,  comme  on  le 
verra  plus  loin,  d^autres  moyens  d'obvier  à  ce  genre  de  diffi- 
cultés. 

Quant  au  mode  d'introduction  de  Teau,  on  peut  diminuer 
encore  la  perte  de  force  vive  qui  en  résulte,  en  élargissant 
le  sommet  de  Tappareil  et  la  soupape  annulaire,  dans  les 
limites  où  cela  ne  conduira  pas  à  des  dimensions  trop  gê- 
nantes, 

Si  Ton  élargissait  la  soupape  annulaire  sans  évaser  le  som- 
met de  l'appareil,  la  veine  liquide  serait  obligée  de  se  resser- 
rer pour  passer  en  définitive  par  Torifice  d'introduction.  Il  y 
aurait  même  du  désavantage  à  certains  égards. On  voit  d'après 
cela  que,  s'il  est  intéressant  de  conserver  la  trace  de  cette 
modification,  il  ne  faut  pas  en  exagérer  l'importance  pra- 
tique. 

Le  rapport  précité  de  M.  Combes,  fait  sur  cet  appareil  avant 
qu'il  eût  été  exécuté,  renferme  le  passage  suivant,  relatif  à 
toute  cette  classe  de  machines  et  aux  moteurs  hydrauliques 
à  piston  aspiré  que  j'ai  inventés  depuis. 


a  C'est  ane  condition  essentielle  du  bon  établissement  des 

«  appareils  de  ce  genre,  que  les  parties  qui  ont  un  moayement  al- 
«  ternatif  diminuent  de  vitesse,  par  degrés  insensibles,  à  la  fin  de 
«  chaque  période  de  mouvement,  pour  prendre  ensuite  une  vitesse 
«  en  sens  contraire.  Si  cette  condition  n'est  point  remplie,  la  ma- 
«  chine  est  bientôt  détruite  par  les  chocs  qui  se  produisent  pério- 
«  diquement,  à  des  intervalles  rapprochés.  Ainsi  dans  les  machines 
«  à  vapeur  à  simple  effet,  Ton  obtient  une  vitesse  du  piston  gra- 
«  duellement  décroissante  jusqu'à  0,  dans  la  course  descendante, 
a  en  réglant  convenablement  la  partie  de  la  course,  pendant  la- 
«  quelle  la  vapeur  de  la  chaudière  est  admise  dans  le  cylindre  ;  l'on 
c  détruit  graduellement  la  vitesse,  dans  la  course  ascendante,  en 
«  fermant  la  soupape  d'équilibre,  avant  que  cette  course  soit  en- 
«  tièrement  accomplie,  de  sorte  que  la  pression  de  la  vapeur  crois- 
c  sant,  à  mesure  que  son  volume  diminue,  ralentit  insensiblement 
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((  et  éteint  la  vitesse.  Dans  les  machines  à  colonne  d'eau,  ces  moyens 
«  ne  sont  plus  applicables,  à  cause  de  la  faible  compressibilité  de 
((  Teau.  On  7  supplée,  d*nne  part,  en  diminuant  beaucoup  la  vitesse 
(K  moyenne  des  pistons,  et,  d'autre  part,  par  l'ouverture  et  la  ferme- 
«  ture  très  lente  des  passages  par  lesquels  les  eaux  motrices  entrent 
«  dans  le  cylindre  et  en  sortent.  11  est  évident  que  l'on  n'obtient  ici 
((  ce  résultat  qu'aux  dépens  de  la  force  motrice.  Car  le  rétrécisse- 
«  ment  des  ouvertures,  que  le  liquide  doit  traverser,  donne  lieu  à 
<c  des  résistances  passives,  que  l'on  peut  comparer  à  celle  d'un 
«  frein,  que  l'on  appliquerait  extérieurement  à  une  machine, 
«  dont  on  voudrait  ralentir  la  vitesse.  Dans  le  bélier  hydraulique 
«  les  variations  de  vitesses  ont  lieu  dans  un  temps  très  court,  sur- 
et tout  lorsqu'on  supprime  le  réservoir  d'air,  et  c'est  sans  contredit 
a  à  cette  cause  qu'il  faut  attribuer  la  prompte  détérioration  de  ce 
<c  genre  de  machine,  et  la  diminution  d'effet  utile  observée,  à  me- 
«  sure  qu'on  élève  l'eau  à  une  hauteur  plus  grande,  par  rapport  à 
<K  la  chute  d'eau.  La  machine  à  flotteur  oscillant  de  M.  de  Galigny, 
«  n'est  pas  sujette  aux  inconvénients  de  cette  espèce.  La  vitesse  du 
«  flotteur  aux  extrémités  de  la  course  s'étendra,  en  effet,  par  degrés 
a  insensibles,  sans  aucun  choc  ni  perte  de  forces,  comme  la  vitesse 
«  de  la  colonne  d'eau  oscillante,  et  de  plus  il  est  tout  à  fait  impos- 
te sible  qu'il  survienne  à  cette  époque  un  choc  entre  corps  solides, 
«  comme  cela  arrive  souvent,  par  la  maladresse  des  machinistes 
«  dans  les  machines  à  vapeur  à  simple  effet  et  les  machines  à  co- 
<(  lonne  d'eau » 

C'est  surtout  au  point  de  vue  de  la  théorie,  et  pour  en  faciliter 
l'exposition,  que  j'ai  considéré,  p.  774  à  777  (p.  774,  ligne  34,  au 
lieu  de  donnant,  lisez  d'amont)  l'hypothèse  pour  laquelle  le  flotteur 
occuperait  autant  que  possible  toute  la  largeur  du  tuyau.  Il  y  a 
évidemment  une  limite  au-delà  de  laquelle  il  y  aurait  un  coup  de 
bélier  d'autant  plus  nuisible  que  le  flotteur  lui  apposerait  plus  de 
résistance.  En  résumé,  on  pourra,  quant  à  sa  section  et  au  mode 
d'introduction  de  l'eau  qui  en  résulte,  adopter  les  proportions 
sanctionnées  par  l'expérience,  au  moins  jusqu'à  ce  que  de  nouvelles 
observations  aient  permis  de  déterminer  quel  est  l'espace  annulaire 
qu'on  peut  se  contenter  de  laisser  libre  autour  de  lui.  Quoi  qu'il 
on  soit,  lorsque  le  coude  ne  sera  pas  très  arrondi,  il  sera  conve- 
nable que  l'axe  du  flotteur,  au  lieu  de  se  confondre  avec  celui  du 
tuyau  vertical,  soit  plus  ou  moins  dans  la  partie  d'amont  de 
celui-ci. 
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EXPÉRIENCES  ET  CONSIDÉRATIONS  DIVERSES 


son  UN  NOUVEL 


APPAREIL  HYDRAULIQUE  AUTOMATIQDE 


A  TUBE  OSCILLANT. 


Description  de  l'appareil. 

Dans  un  mémoire  que  j'ai  publié  sur  cette  machine  en  1862 
{Journal  de  Mathématique  de  M.  Liouville,  2«  série,  t.  7),  j'ai 
rappelé  que  le  3  novembre  1850  je  l'avais  fait  fonctionner  à 
Sain1^Germaîn-en-Laye,  en  présence  de  MM.  Gagniard  de 
Latour,  Clapeyron  et  de  plusieurs  autres  personnes  compé- 
tentes qui  demeuraient  alors  dans  cette  ville.  J'en  avais  déjà 
indiqué  le  principe  dans  le  mémoire  présenté  à  l'Institut 
en  1837,  qui  a  été  Tobjet  des  deux  rapports  dont  j'ai  donné 
plus  haut  des  extraits.  Le  tube  oscillant  y  était  signalé.  C'était 
un  moyen  de  ne  jamais  boucher  les  sections  transversales  de 
manière  à  éviter  les  coups  de  bélier.  J'avais  publié  depuis 
une  note  sur  ce  sujet  intitulée  Colonne  oscillante  à  soupape 
cylindrique  de  grandes  dimensions  dans  le  bulletin  de  la  Société 
Philomathique,  séance  du  19  février  année  1842.  Voir 
le  journal  V Institut.  Mais  ce  fut  seulement  au  mois  de  no- 
vembre 1850  que  je  trouvai  le  moyen  de  faire  fonctionner  cet 
appareil  entièrement  abandonné  à  lui-même  en  employant 
un  principe  nouveau  de  succion  qui  ne  fut  pas  d'abord  géné- 
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ralement  admis  par  les  ingénieurs.  Voir  pour  les  phénomènes 
dont  i]  s'agit  la  première  partie  de  cet  ouvrage  pages  318 
à  330  et  pages  356  à  368.  J'ai  fait  diverses  communications 
sur  ces  phénomènes  à  la  Société  Philomathique  depuis  le 
2  décembre  1850.  Voir  le  journal  F  Institut. 

Je  vais  reproduire  le  rapport  fait  par  M.  Combes  en  1852  à 
la  Société  centrale  d'Agriculture  de  France  au  nom  de  la  sec- 
tion de  mécanique  agricole  et  irrigations  sur  le  premier  mo  - 
dèle  dont  il  s'agit,  qui  avait  été  transporté  dans  un  jardin 
maraîcher  de  Versailles.  Il  y  a  fonctionné  pendant  plusieurs 
années  jusqu'à  l'époque  où  le  tuyau  en  zinc  très  mince  n*  13 
se  trouva  trop  endommagé  parce  que  les  eaux  qui  alimen- 
taient le  bief  supérieur  étaient  un  peu  corrosives.  Comme 
on  n'en  avait  pas  besoin  dans  cette  localité,  je  ne  le  fis  pas 
reconstruire,  d'autant  plus  qu'il  avait  été  visité  par  un  grand 
nombre  de  personnes  qui  s'étaient  inscrites  sur  un  registre  et 
avaient  constaté  sa  marche  de  jour  et  nuit.  M.  Rumeau,  ins- 
pecteur général  des  ponts  et  chaussées,  et  M.  Vauchelle, 
maire  de  Versailles,  certifièrent  d'ailleurs  l'utilité  de  cet  essai 
et  la  facilité  de  la  mise  en  train.  Il  ne  s'agissait  au  ïeste  que 
d'une  première  étude  bien  perfectionnée  depuis  cette  époque. 
Et  si  je  reproduis  d'abord  le  rapport  de  M.  Combes  c'est  sur- 
tout à  cause  de  la  clarté  avec  laquelle  il  en  donne  la  descrip- 
tion. On  y  verra  d'ailleurs  avec  quelle  réserve  il  parle  d'un 
principe  de  succion  que  j'avais  signalé  dans  cet  appareil,  et 
cette  réserve  même  vient  à  l'appui  de  la  nouveauté  de  ce  prin- 
cipe. 

Quant  au  rendement,  il  y  a  deux  conditions  essentielles  à 
considérer.  Dans  bien  des  cas  c'est  surtout  l'extrême  simpli- 
cité de  l'appareil  dont  on  aura  à  se  préoccuper.  Mais  lorsqu'on 
aura  très  peu  d'eau  à  sa  disposition,  il  sera  utile  de  savoir 
qu'on  pourra,  avec  un  même  appareil,  avoir  dans  certaines 
limites  de  débit,  un  rendement  beaucoup  plus  grand  que  pour 
des  quantités  d'eau  plus  considérables.  Ainsi,  d'après  les 
expériences  dont  on  donnera  plus  loin  le  détail,  on  peut  faire, 
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selon  les  conditions  dont  il  s'agit,  varier   le  rendement 
de  0,40  à  0,70  environ  (1). 


Rojppùrt  de  M.  Combes  sur  les  premières  expériences  de  Versailles. 

a  M.  de  Caligny  a  adressé  à  la  Société,  le  20  janvier  et  le  2  mars 
de  cette  année,  les  descriptions  de  deux  machines  à  élever  ]'eau, 
tout  à  fait  différentes  des  pompes  et  autres  appareils  connus  desti- 
nés au  même  usage,  et  qui  ne  sont  pas  moins  remarquables  par  la 
simplicité  de  leur  construction  que  par  la  nouveauté  des  formes  et 
du  mode  de  fonctionnement.  Nous  ne  vous  entretiendrons  aujour- 
d'hui que  de  celle  qui  fait  l'objet  de  la  lettre  du  20  janvier,  parce 
que  c'est  la  seule  que  nous  ayons  pu  encore  étudier,  et  qu'elle  est, 
d'ailleurs,  la  plus  importante  des  deux.  Cette  machine  a  pour  mo- 
teur une  chute  d'eau;  elle  se  compose,  comme  le  bélier  hydraulique 
de  MontgolGer,  d'un  tuyau  fixe  qui  prend  l'eau  d'une  source  ou 
bassin  supérieur^  et  d'un  tuyau  ascensionnel  qui  reçoit  une  partie 
de  l'eau  amenée  par  le  tuyau  fixe,  laquelle  vient  se  déverser  au 
sommet  de  ce  tuyau,  tandis  que  l'autre  partie  s'est  écoulée  dans  un 
canal  de  décharge.  Ici  finit  l'analogie  avec  le  bélier.  Dans  la  ma- 
chine de  M.  de  Caligny,  il  n'existe  ni  soupape  d'arrêt  ni  soupape 
d^ ascension-,  partant,  point  d'arrêt  brusque  ni  de  choc  de  la  colonne 
d'eau  en  mouvement  contre  les  parois  du  tuyau.  Lorsque  l'eau  ne 
doit  être  élevée  qu'à  une  hauteur  médiocre  au-dessus  du  canal  de 
décharge,  le  tuyau  vertical  ascensionnel  est  mobile.  Il  est  suspendu, 
par  sa  partie  supérieure,  à  l'un  des  bras  d'un  balancier  dont  l'autre 
bras  est  chargé  d'un  poids  plus  grand  que  le  sien,  et  qui  tend,  par 

(1)  Il  y  a  lieu  d'espérer  qu'on  pourra  augmenter  encore  le  rendement 
en  employant  le  frein  hydraulique  appliqué  avec  succès  à  récluse  de 
TAubois,  pour  empêcher  le  tube  mobile  de  rebondir.  D'ailleurs  la  force 
vive  de  ce  tube  qu'il  s'agit  d'amortir  d'une  manière  convenable,  pourra 
sans  doute  être  employée,  pour  les  machines  de  grandes  dimensions,  à 
faire  fonctionner  au  besoin  une  pompe  dont  le  produit  sera  ajouté  à 
l'eau  élevée  directement  au  sommet  de  l'appareil.  On  conçoit  que  cette 
pompe  pourrait  être  disposée  de  manière  àne  faire  éprouver  une  résis- 
tance notable  que  pour  la  partie  de  la  course  descendante  du  tube  mo- 
bile où  il  est  essentiel  de  diminuer  la  vitesse  de  cette  course,  afin  que 
la  percussion  sur  le  siège  soit  insignifiante,  la  résistance  étant  d'ailleurs 
disposée  de  manière  à  ne  pas  s'opposer  à  l'adhérence  du  tube  sur  le 
siège  quand  il  est  y  descendu. 
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conséquent,  à  le  tenir  souleyé  jusqn^à  une  hauteur  limitée  par  un 
arrêt  Cxe.  Lorsqu'il  occupe  cette  position,  il  existe,  entre  son  extré- 
mité inférieure  et  Torifice  du  tuyau  fixe,  dont  le  bout  se  relève  ver- 
ticalement au-dessous  du  premier,  un  intervalle  par  lequel  l'eau, 
venant  du  bassin  supérieur,  s'écoule  dans  le  canal  de  décharge. 
A  un  certain  moment,  par  suite  d'une  force  qui  se  développe  sous 
l'influence  du  mouvement  de  l'eau,  et  que  M.  de  Galigny  compare 
à  une  succion,  le  tuyau  mobile  descend,  en  soulevant  le  contre- 
poids, et  vient  s'appliquer,  par  un  anneau  dont  il  est  garni  à  sa 
base,  sur  un  siège  formant  rebord  horizontal  autour  de  Toriflce  du 
tuyau  fixe.  Dans  cette  situation,  il  n'y  a  plus  de  solution  de  conti- 
nuité entre  les  deux  tuyaux  ;  la  colonne  d'eau  en  mouvement  dans 
le  tuyau  fixe  monte,  en  vertu  de  la  force  vive  dont  elle  est  animée, 
dans  le  tuyau  ascensionnel,  qu'elle  remplit  complètement,  et  vient 
se  déverser,  par  son  orifice  supérieur  qu'on  a  eu  soin  d'évaser,  dans 
un  récipient  annulaire,  duquel  partent  des  tuyaux  de  distribution. 
Au  moment  où  le  déversement  cesse,  la  totalité  de  l'appareil,  com- 
posé des  tuyaux  fixe  et  ascensionnel,  se  trouve  remplie  d'eau  à 
l'état  de  repos,  et  comme  l'orifice  du  tuyau  ascensionnel  est  au- 
dessus  du  niveau  de  l'eau  dans  le  bassin  supérieur,  il  se  produit  une 
oscillation  en  retour  du  tuyau  ascensionnel  vers  la  source  ou  bassin 
supérieur. 

((  Si  la  hauteur  et  la  capacité  intérieure  du  tuyau  ascensionnel 
sont  convenablement  proportionnées,  l'oscillation  en  retour  sera 
terminée,  et  la  vitesse  de  la  colonne  d'eau  redevenue  nulle,  au  mo- 
ment où  la  surface  de  l'eau  sera  arrivée,  dans  le  tuyau  ascensionnel, 
à  peu  près  à  la  hauteur  du  niveau  de  Tcau  dans  le  cana)  de  décharge. 
A  cet  instant,  le  tuyau  ascensionnel  est  soulevé  de  nouveau  par 
l'action  du  contre-poids;  une  nouvelle  période  de  mouvement,  en- 
tièrement semblable  à  la  première,  commence,  et  ainsi  de  suite  in- 
définiment. 

«  Pour  mieux  faire  comprendre  les  circonstances  et  les  causes  du 
jeu  régulier  de  la  machine  dont  nous  venons  de  donner  une  des- 
cription générale,  nous  indiquerons  les  dimensions  de  la  machine 
d'essai  établie  par  M.  de  Galigny  dans  un  jardin  maraîcher  des  en- 
virons de  Versailles,  et  que  les  membres  de  votre  Section  de  Méca- 
nique agricole  ont  vue  fonctionner.  Les  produits  de  quelques  petites 
sources  sont  retenus  dans  un  bassin  par  une  digue,  au  bas  de  la- 
quelle est  un  fossé  qui  sert  de  canal  de  décharge.  La  hauteur  des 
eaux  dans  le  bassin  au-dessus  du  canal  est  d'environ  0",70.  Un 
tuyau  en  zinc  de  1 1*,20  de  longueur  et  0^,20  de  diamètre  intérieur. 
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traverse  la  digue  et  reçoit  Teaa  da  bassin  par  un  orifice  évasé,  au 
devant  duquel  est  placé  un  grillage  grossier.  Ce  tuyau,  couché  ho- 
rizontalement, ou  avec  une  faible  inclinaison,  dans  le  fossé,  se  re- 
courbe près  du  bout  par  un  coude  arrondi,  de  manière  que  l'axe  ait 
la  direction  verticale  ;  son  orifice  d'écoulement  se  trouve  à  0^,Z^ 
environ  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  dans  le  fossé.  Autour  du 
bout  relevé  verticalement  est  un  petit  massif  de  maçonnerie,  arasé 
horizontalement  à  la  hauteur  de  l'orifice;  le  rebord  de  cet  orifice, 
formant  le  siège  sur  lequel  vient  s'appliquer  le  collet  en  forme  de 
bride,  fixé  à  la  base  du  tuyau  ascensionnel,  est  dans  le  plan  supé- 
rieur de  la  maçonnerie.  Le  tuyau  ascensionnel  est  également  en 
zinc;  il  a  2™,43  environ  de  longueur  totale  et  un  diamètre  intérieur 
de  0"^,23.  Le  diamètre  de  son  orifice  inférieur  est  0*^,20  comme 
celui  de  l'orifice  du  tuyau  fixe  sur  lequel  il  doit  s'appliquer  exacte- 
ment. A  partir  du  bas  est  ménagé  un  évasement  graduel  qui  porte 
le  diamètre  à  0°^,23,  ainsi  que  nous  l'avons  dit.  Son  orifice  supérieur 
par  lequel  l'eau  doit  se  déverser,  est  évasé.  Sa  partie  centrale,  dans 
le  haut,  est  occupée  par  un  cylindre  plein  et  fixe,  de  0™,165  de 
diamètre,  terminé  en  pointe  vers  le  bas,  qui  descend  jusques  un 
peu  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  dans  le  bassin  supérieur,  c'est- 
à-dire  d'environ  l'',14  dans  l'intérieur  du  tuyau,  et  réduit  la  section 
de  la  colonne  d'eau  en  mouvement,  sur  cette  hauteur,  à  une  surface 
annulaire  de  0>^,i65  de  diamètre  intérieur  et  0°>,23  de  diamètre 
extérieur.  La  limite  supérieure  de  l'excursion  du  tuyau  mobile  as- 
censionnel, ainsi  que  la  quotité  du  contre-poids,  peuvent  être  réglées 
à  volonté.  L'orifice  inférieur  est  entouré,  avons-nous  dit,  d'un  collet 
qui  doit  s'appliquer  exactement  sur  le  siège  formant  rebord  autour 
de  l'orifice  du  tuyau  fixe  ;  ce  collet  lui-même  se  prolonge  en  une 
surface  annulaire,  convexe  vers  le  bas  et  à  bords  retroussés,  comme 
le  seraient  ceux  d'un  parapluie  renversé.  Le  diamètre  total  de  ce 
bord  en  surface  courbe  est  de  0^^,45. 

a  Lorsque  la  machine  ne  doit  pas  fonctionner,  on  arrête  le  ba- 
lancier auquel  sont  impendus  le  tuyau  mobile  et  le  contre-poids, 
de  manière  à  soulever  ce  dernier.  Le  tuyau  mobile  reposant  alors 
sur  son  siège  par  l'effet  de  son  propre  poids,  l'écoulement  des  eaux 
vers  le  canal  de  décharge  est  interrompu.  Pour  mettre  la  machine 
en  jeu,  il  suffit  de  rendre  la  liberté  au  balancier,  et,  au  besoin, 
d'agir  avec  la  main  dans  le  même  sens  que  le  contre-poids,  pour 
.soulever  le  tuyau  mobile.  L'eau  motrice  sort  alors  par  l'intervalle 
entre  celui-ci  et  le  tuyau  fixe.  Quand  elle  a  pris  une  vitesse  d'écou- 
lement suffisante,  le  tuyau  vertical,  tiré  vers  le  bas,  descend  en 


Digitized  by 


Google 


—  788  — 

soule?ant  le  contre-poids,  s'applique  sar  son  siège,  et  le  fonctionne- 
ment est  régulièrement  établi. 

«  Dans  Texpérience  à  laquelle  nous  avons  assisté  à  Versailles,  le 
jeudi  25  mars  dernier,  la  hauteur  de  chute  était  de  0™,677;  Teau 
était  élevée  à  1>»,05  au-dessus  du  niveau  dans  le  bassin  de  retenue, 
et  par  conséquent,  à  1"^,727  au-dessus  du  niveau  dans  le  fossé  ser- 
vant de  canal  de  décharge.  Le  rebord  du  tuyau  fixe  formant  siège 
du  tuyau  mobile  était  de  0™,376  en  contre-bas  du  niveau  de  Teau 
dans  le  fossé  ;  la  levée  du  tuyau  ascensionnel  était  limitée  à  0*^,059. 
Giaqae  période  complète  de  mouvement  de  la  machine  durait  ré- 
gulièrement hait  secondes,  et  fournissait  un  peu  plus  de  12  litres 
d'eau  élevés  à  1"^,05  au-dessus  de  la  source.  Le  tuyau  ascensionnel 
restait  appliqué  sur  son  siège  pendant  quatre  secondes,  temps  pen- 
dant lequel  Teau  motrice  n'allait  point  au  canal  de  décharge. 
(D'après  des  observations  postérieures  qui  ont  été  faites  par  M.  de 
Caligny,  en  présence  de  plusieurs  personnes,  et  qu'il  nous  a  com- 
muniquées^ la  durée  de  l'élévation  du  tuyau  ascensionnel  est 
de  0*,6  :  il  reste  stationnaire  au  sommet  de  sa  course  pendant  deux 
secondes,  temps  pendant  lequel  l'orifice  d'écoulement  vers  le  canal 
de  décharge  est  complètement  ouvert;  enfin  il  emploie  lv4  à  redes- 
cendre.) Nous  n'avions  malheureusement  aucun  moyen  de  mesurer 
le  volume  d'eau  dépensé  à  chaque  période,  et  par  conséquent  nous 
ne  saurions  indiquer  le  rapport  de  l'effet  utile  au  travail  dépensé. 
Il  est  juste  d'observer  que  la  machine  a  été  abandonnée,  sans  qu'on 
en  ait  pris  soin,  pendant  tout  Thiver,  qu'elle  a  pu  subir  quelques 
avaries,  qu'il  est  assez  probable  que  les  garnitures  des  collets  des 
tuyaux  fixe  et  mobile  ne  sont  point  en  bon  état  et  ne  procurent  pas 
une  occlusion  parfaite.  M.  de  Caligny  déclare  que,  dans  des  expé- 
riences faites  avant  l'hiver^  le  volume  d'eau  élevé  sous  la  même 
chute,  à  chaque  période,  était  de  i6  litres  au  lieu  de  12,  ainsi  que 
nous  l'avons  trouvé.  La  diminution  du  produit  serait  la  conséquence 
des  avaries.  Nous  n'avons  pu  vériOer  ces  faits. 

«  Revenons  maintenant  sur  les  circonstances  et  les  causes  du  jeu 
de  la  machine,  et  à  cet  effet  considérons  d'abord  l'appareil  au  mo- 
ment oh  le  déversement  vient  de  cesser  à  la  partie  supérieure  du 
tuyau  ascensionnel  et  où  l'oscillation  en  retour  vers  la  source  va 
commencer.  Il  est  aisé  de  reconnaître  que,  en  raison  des  dimen- 
sions que  M.  de  Caligny  a  données  au  vide  intérieur  du  tuyau  as- 
censionnel, cette  oscillation  en  retour  doit  se  terminer  à  très-peu 
près,  lorsque  la  surface  de  l'eau,  dans  le  tuyau  vertical,  est  arrivée 
an  niveau  ou  un  peu  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  dans  le  fossé  de 
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décharge.  A  ce  moment,  si  le  tuyau  ascensionnel  est  exactement 
équilibré  par  le  contre-poids,  il  doit  commencer  à  se  soulever;  car 
il  n'existe  plus,  dans  son  intérieur,  une  colonne  d'eau  qui,  par  sa 
pression  sur  la  paroi  évasée  contigué  à  son  oriûce  inférieur,  tende 
à  le  maintenir  appliqué  sur  son  siège;  11  se  lève  lentement,  puisqu'il 
emploie  à  peu  près  6/ 10  de  seconde  à  parcourir  0^,06.  Il  reste  sta- 
tionnaire  au  sommet  de  son  excursion  pendant  deux  secondes; 
Torilice  d'écoulement  est  alors  ouvert  en  plein  ;  l'eau  s^écoule  au 
fossé  de  décharge  avec  une  vitesse  graduellement  croissante  (on 
peut  s'assurer,  par  le  calcul,  que  sa  vitesse  Gnale  doit  être  à  peu 
près  de  i*,146  par  seconde).  Alors  se  manifestent  les  effets  de  cette 
force  qui  sollicite  le  tuyau  ascensionnel  vers  le  bas,  et  le  détermine 
à  descendre,  force  qui  procure^  en  réalité,  le  jeu  spontané  de  la 
machine,  et  donne  à  l'œuvre  de  M.  de  Galigny  un  caractère  incon- 
testable de  nouveauté.  Elle  peut  être  due  en  partie  à  l'ascension  de 
l'eau  jaillissante  du  tuyau  fixe  dans  le  tuyau  ascensionnel,  qui  presse, 
en  vertu  de  son  poids  et  du  mouvement  curviligne  des  filets,  la 
paroi  intérieure  évasée  contiguë  à  l'orifice;  mais  elle  a  aussi  sa 
sonrce  dans  l'action  que  l'eau,  qui  s'écoule  dans  le  canal  de  décharge 
exerce  sur  le  rebord,  en  forme  de  parapluie  renversé,  adapté  autour 
du  collet  inférieur  du  tuyau  ascensionnel.  L'infiuence  de  ce  rebord 
a  été  constatée  par  les  expériences  directes  de  M.  de  Galigny.  Il  fait 
remarquer  que  le  fait  dont  il  s'agit  a  des  analogues  dans  le  phéno- 
mène de  la  diminution  de  pression  sur  les  parties  voisines  des  bords 
de  la  face  antérieure  d'un  prisme  exposé  au  choc  d'une  eau  cou- 
rante, qui  a  été  observé  par  du  Buat,  et  dans  celui  de  la  pression 
dite  négative^  cause  de  l'augmentation  de  dépense  par  les  ajutages 
coniques  divergents.  Quoi  qu'il  en  soit  des  causes  que  nous  ne  vou- 
lons pas  discuter  ici,  la  force  développée  est  progressivement  crois- 
sante, ainsi  que  le  prouve  la  lenteur  avec  laquelle  le  tuyau  descend, 
en  soulevant  le  contre-poids;  il  met  1»,4  à  parcourir  0",06.  Cette 
lenteur  est  à  la  fois  un  avantage  et  un  inconvénient  :  un  avantage^ 
parce  qu'elle  prévient  des  chocs  destructeurs;  un  inconvénient, 
parce  que  l'eau,  continuant  à  couler  dans  le  canal  de  décharge  par 
un  orifice  qui  devient  de  plus  en  plus  petit,  prend  une  vitesse  qui 
approche  de  plus  en  plus  de  celle  qui  est  due  à  la  charge  totale  de 
l'eau  en  amont  de  cet  orifice.  La  chute  de  l'eau  qui  est  sortie  par 
un  orifice  rétréci  contribue  ainsi  très  peu  à  augmenter  la  vitesse  de  la 
colonne  contenue  dans  le  tuyau  et,  par  suite,  est  à  peu  près  entière- 
ment perdue  pour  l'effet  utile.  Il  nous  parait  donc  certain  que,  si  la 
descente  du  tuyau  était  rendue  plus  rapide  comme  elle  le  serait  par 
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la  suppression  momentanée,  totale  ou  partielle,  du  contre-poids, 
l'effet  utile  de  la  machine  serait  sensiblement  amélioré. 

u  M.  de  Galigny  a  construit,  à  Taide  d'un  fonds  peu  considérable 
mis  à  sa  disposition  par  M.  le  Ministre  des  Travaux  publics,  une 
machine  d*essai  de  très  grande  dimension  semblable  à  celle  de  Ver- 
sailles, et  Ta  appliquée  à  relever,  dans  le  bief  supérieur  d'un  canal, 
une  partie  de  Teau  provenant  de  la  vidange  du  sas.  Les  essais  ont 
été  faits  près  de  Saint-Lô,  sur  la  Vire  canalisée.  Le  tuyau  de  con- 
duite avait  ici  il  mètres  de  longueur  et  0*^^625  de  diamètre;  le  dia- 
mètre du  tuyau  ascensionnel  était  de  0™,73.  Tous  deux  étaient  en 
zinc.  La  machine  a  fonctionné  régulièrement,  sans  choc  nuisible. 
Les  essais  ont  été  interrompus  par  la  saison  rigoureuse. 

«  Les  détails  dans  lesquels  nous  sommes  entré  mettent  en  évi- 
dence le  caractère  de  nouveauté  propre  à  la  machine  imaginée  par 
M.  de  Galigny,  et  la  simplicité  extrême  de  sa  construction,  qui  nous 
paraît  surtout  devoir  lui  mériter  les  suffrages  de  la  Société  d'Agri- 
culture; ils  montrent  aussi  les  études  et  les  expériences  nombreuses^ 
qui  restent  à  faire  à  l'inventeur,  pour  déterminer  les  formes  les  plus 
avantageuses  des  diverses  parties  de  sa  machine,  les  conditions  les 
plus  favorables  à  son  établissement  sous  diverses  chutes  et  pour  des 
élévations  d'eau  à  des  hauteurs  plus  ou  moins  considérables  par 
rapport  à  la  chute  motrice,  enfin  le  rapport  du  travail  utilisé  au 
travail  dépensé  dans  chaque  cas.  Nous  avons  l'espérance  qu'il  com- 
plétera son  œuvre,  et  nous  vous  proposons  de  lui  décerner,  à  titre 
d'encouragement,  votre  médaille  d'or  à  l'effigie  d'Olivier  de  Serres, 
pour  l'invention  de  la  machine  à  élever  l'eau,  dont  il  a  établi  un 
spécimen,  qui  fonctionne  régulièrement  dans  un  jardin  maraîcher, 
boulevard  SaintrAntoine,  23,  près  Versailles,  en  lui  réservant  d'ail- 
leurs, tous  ses  droits  pour  l'avenir,  aux  récompenses  d'un  ordre 
plus  élevé,  dont  la  Société  dispose.  Ces  conclusions  sont  adoptées.  » 

Voici  la  légende  des  figures  relatives  à  ce  système. 

Figure  23,  planche  VIII,  état  de  repos,  ABCD  tuyau  de 
conduite  fixe.  EFGH  tuyau  en  tôle  mobile  guidé  parles  tiges 
IKLM.  NO  flotteur  qui  lui  est  attaché.  PQ  réservoir  recevant 
Teau  élevée.  R  bief  d'amont.  R'  bief  d'aval.  SS  poignées  pour 
leverle  tuyau  mobile.  T  pièce  fixe  cylindrique  en  bois.  YZ  arma- 
ture en  fer  reliant  la  pièce  fixe  T  aux  guides  XXX,  le  diamètre 
du  tuyau  EFGH  est  plus  grand  que  celui  de  l'extrémité  EF. 
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l'eau  qa'il  contient  presse  la  couronne  £F  et  le  tient  fermé. 
Le  niveau  de  PQ  est  au-dessous  de  GH.  Le  tuyau  ABGD  doit 
être  assez  long. 

Figure  24.  Le  tuyau  mobile  est  levé^  il  reste  soutenu  par  le 
flotteur,  Teau  du  bief  d'amont  s'échappe  par  Tespace  annu- 
laire UU,  le  niveau  W  dans  ce  tuyau  est  descendu  près  du 
niveau  R',  parce  que  la  colonne  liquide  du  tuyau  de  conduite 
a  résisté  par  son  inertie  à  la  pression  du  bief  d'amont.  Ce 
niveau  VV  se  relève  jusqu'à  une  certaine  hauteur  dépendant 
du  degré  de  vitesse  qu'on  laisse  prendre  à  Teau  motrice,  mais 
cela  se  fait  graduellement.  Enfin  quand  cette  vitesse  est  assez 
grande^  le  tuyau  mobile  redescend  en  vertu  d'un  phénomène 
de  succion  à  contre-courant,  sur  lequel  j'ai  donné  des  détails 
dans  le  première  partie.  La  pièce  fixe  T  permet  d'augmenter 
la  hauteur  de  versement  et  même  l'effet  utile  dans  certaines 
limites. 

Figure  25.  Le  tuyau  mobile  étant  revenu  dans  sa  "position 
première,  l'eau  s'élève  en  vertu  de  sa  vitesse  acquise,  et  se 
déverse  au  sommet,  à  une  hauteur  dépendant  de  la  section 
de  ce  tuyau  restée  libre  autour  de  la  pièce  T.  Il  se  fait  ensuite 
une  oscillation  en  retour.  Le  tuyau  vertical  se  vide,  et  lorsque 
le  niveau  est  redescendu  à  une  certaine  profondeur  au-des- 
sous de  celui  du  bief  d'amont,  le  tuyau  mobile  se  relève 
comme  dans  la  figure  24  n'étant  plus  assez  retenu  par  la 
pression  sur  la  couronne  EF. 

Figure  26.  Coupe  horizontale.  XXX  guides  verticaux.  III  ti- 
ges attachées  au  tuyau  mobile  et  glissant  le  long  des  guides. 

Figure  27.  Forme  rustique  de  Tappareil  sur  laquelle  a  été 
fait  le  rapport  de  M.  Combes,  il  est  avec  balancier  ABC  sans 
flotteur,  sa  collerette  relevée  extérieurement  comme  une 
sorte  de  parapluie  renversé,  étant  traversée  par  des  guides 
fixes  verticaux  CD  (voir  aussi  pour  le  balancier  la  figure  14). 
Cette  forme  de  l'appareil  est  celle  qui  a  été  spécialement  étu- 
diée. Le  système  sans  autre  pièce  mobile  qu'un  tube  avec  flot- 
teur n'a  été  essayé  qu'en  petit. 
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Principes  d'une  autre  forme  de  l'appareil  à  oscil- 
lation de  hauteurs  indéfinies,  sans  retour  sen- 
sible vers  le  bief  d'amont. 

Je  suppose  que  le  tube  oscillant,  au  lieu  d'être  à  Textré- 
mité  du  système,  puisse  communiquer  alternativement  avec 
un  tuyau  placé  en  aval  et  montant  beaucoup  plus  haut  que 
le  niveau  du  bief  d'amont.  Au  lieu  de  verser  Teau  par  le  som- 
met du  tube  mobile,  on  pourra  produire  une  oscillation  laté- 
rale dans  le  tuyau  dont  je  viens  de  parler.  De  sorte  que  ce 
sera  par  ce  dernier  que  Teau  élevée  passera  en  définitive. 
Soit  que  l'on  interrompe  alternativement  la  communication 
avec  le  tube  d'amont,  soit  que  celui-ci  ait  une  assez  grande 
longueur  pour  que  la  colonne  d'eau  qu'il  contient  fasse,  en 
temps  utile,  fonction  de  soupape,  il  est  clair  que  Tappareil 
peut  manœuvrer  comme  je  viens  de  l'expliquer,  le  tube  ver- 
tical mobile  pouvant  être  convenablement  vidé  par  une  oscil- 
lation latérale  dans  le  véritable  tuyau  d'ascension.  On  suppo- 
sera d'abord  que  celui-ci  peut  être  en  temps  utile  fermé  d'une 
manière  quelconque. 

Il  est  à  remarquer  que  les  choses  pourraient  ainsi  être  dis- 
posées de  manière  à  éviter  une  perte  de  temps  qui  provenait 
d'une  oscillation  en  retour.  Mais,  comme  je  l'ai  dit  ci-dessus, 
il  est  très  intéressant  de  n'avoir  que  des  soupapes  gardant 
l'eau  dans  un  seul  sens.  Il  s'agit  de  voir  pour  quelles  condi- 
tions cela  est  possible. 

Je  suppose  d'abord  qu'on  veuille  élever  l'eau  par  le  sommet 
du  tube  mobile,  et  que  celui-ci  soit  disposé  vers  le  milieu  d'un 
tuyau  de  conduite  horizontal,  débouchant  à  ses  deux  extré- 
mités dans  des  réservoirs  au  niveau  du  bief  d'amont.  Chacune 
des  deux  parties  du  tuyau  horizontal  aura,  par  hypothèse,  un 
clapet  ayant  pour  but  d'empêcher  l'eau  de  revenir  en  arrière. 
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Si,  après  avoir  levé  le  tube  vertical  une  première  fois,  on  le 
laisse  se  baisser  en  temps  utile,  Teau  montera  d'abord  jus- 
qu'au niveau  du  bief  supérieur.  On  fait  préalablement  abs- 
traction du  mouvement  de  Teau  dans  le  coude  et  des  résis- 
tances passives.  Le  liquide  continuant  à  monter  tendra  par 
la  réaction  à  diminuer  la  vitesse  de  la  colonne  liquide 
d'amont,  et  à  en  produire  de  plus  en  plus  en  aval,  jusqu'à  ce 
que  les  vitesses  soient  égales  dans  ces  deux  parties,  le  tuyau 
vertical  étant  d'abord  par  hypothèse  indéfiniment  prolongé. 
La  colonne  liquide  commencera  alors  à  descendre.  Elle  agira 
sur  la  partie  d'amont  pour  tendre  à  la  réduire  au  repos, 
tandis  qu'elle  augmentera  la  vitesse  de  l'eau  dans  celle  d'aval. 
On  conçoit  qu'abstraction  faite  des  causes  de  déchet,  toute  la 
force  vive  de  la  colonne  liquide  d'amont  pourrait  passer  dans 
l'autre.  La  hauteur  obtenue  dans  le  tube  vertical  augmentera 
dans  des  limites  très  étendues  avec  la  quantité  d'eau  sortie  à 
chaque  période  au  bief  inférieur.  Il  est  facile  de  voir  que,  s'il 
n'y  avait  pas  de  cause  de  perte  de  force  vive,  la  hauteur 
obtenue  à  chaque  période  dans  le  tube  vertical  serait  propor- 
tionnelle à  la  racine  carrée  de  la  quantité  d'eau  passée  au 
bief  d'aval  pendant  cette  même  période  dans  certaines  limites. 
On  voit,  d'après  cela,  qu'il  tend  à  se  faire  une  oscillation 
descendante  d'autant  plus  profonde  que  la  quantité  dont  je 
viens  de  parler  sera  plus  considérable  et  qu'elle  pourrait  par 
conséquent  descendre,  si  l'on  voulait,  à  des  profondeurs  bien 
plus  grandes  que  celle  du  niveau  du  bief  inférieur.  On  peut 
demander  si  ce  résultat  ne  serait  pas  empêché  par  l'eau,  pou- 
vant revenir  du  tuyau  d'amont  à  partir  de  Tépoque  oh  la 
colonne  liquide  commence  à  descendre  au-dessous  du  niveau 
du  bief  supérieur.  Mais  la  colonne  liquide  verticale  pouvant, 
comme  je  viens  de  l'expliquer,  descendre  d'une  hauteur  bien 
autrement  grande  que  celle  de  ce  niveau,  l'eau  qui  pourra 
venir  du  bief  d'amont  n'aura  le  temps  d'occuper  qu'une  petite 
fraction  de  la  partie  du  tube  vertical  comprise  au-dessous  de 
lai. 
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On  conçoit,  d'après  ce  que  je  viens  d'expliquer,  qu'au  lieu 
de  faire  descendre  la  colonne  liquide  bien  au-dessous  du 
niveau  du  bief  d'aval,  on  peut  la  faire  verser  par  une  oscilla- 
tion latérale  beaucoup  au-dessus  du  mveau  d'amont.  Il  ne 
sera  pas  nécessaire,  comme  je  l'avais  supposé  provisoirement, 
d'avoir  une  soupape  gardant  l'eau  dans  les  deux  sens.  Il  suf- 
fira que  l'eau  élevée  par  une  oscillation  latérale  soit  empêchée 
au  moyen  d'un  clapet  de  revenir  en  arrière. 

Ces  effets  peuvent  être  variés  par  le  choix  du  rapport  entre 
les  parties  d'amont  et  d'aval  du  tuyau  de  conduite.  Il  sera 
très  convenable  que  le  tuyau  de  décharge  supérieur  soit  en 
général  graduellement  évasé.  Quant  au  clapet  du  tube 
d'amont  il  y  a  lieu  d'espérer  qu'on  pourra  le  supprimer.  La 
disposition  dont  je  viens  de  parler  est  moins  simple  que  celle 
qui  est  décrite  dans  le  rapport  précédent.  Mais  elle  a  l'avan- 
tage d'éviter  les  oscillations  en  retour  et  même  de  faire  en 
sorte  que  l'eau  ne  se  repose  jamais  dans  le  tuyau  de  conduite. 
Cela  est  intéressant  notamment  pour  les  cas  où  Ton  a  non 
seulement  à  élever  de  l'eau  mais  à  la  conduire  à  de  grandes 
distances.  Enfin  cela  permet  d'avoir  un  débit  plus  grand  avec 
des  tuyaux  de  conduite  de  diamètres  moindres. 

Il  ne  faut  pas  se  dissimuler  que  le  travail  perdu  en  résis- 
tances passives  par  l'oscillation  latérale  dépassera  beaucoup 
celui  qui  serait  absorbé  par  une  oscillation  en  retour  vers  le 
bief  d'amont,  si  l'eau  élevée  se  versait  par  l'extrémité  du 
tube  mobile.  En  effet,  dans  ce  dernier  cas,  les  choses  sont 
disposées  de  manière  que  l'oscillation  descendante  ait  seule- 
ment à  vider  ce  tube  jusqu'au  niveau  du  bief  inférieur.  C'est 
aussi  seulement  jusqu'à  ce  niveau  que  le  tube  mobile  doit  se 
vider  quand  l'eau  élevée  se  verse  par  une  oscillation  latérale. 
Mais  alors  l'amplitude  de  l'oscillation  descendante  est  bien 
autrement  considérable  puisque,  sauf  les  résistances  passives, 
la  colonne  d'eau  devrait  se  transporter  aussi  à  la  hauteur  de 
son  centre  de  gravité.  Or  celui-ci  est  à  la  hauteur  à  laquelle 
l'eau  doit  être  élevée  au  lieu  d'être  à  celle  du  niveau  d'amont. 
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Si,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le  travail  qui  serait  néces- 
saire pour  conserver  les  vitesses  comme  s'il  n'y  avait  pas  de 
causes  de  déchet,  est  proportionnel  au  cube  de  l'amplitude 
de  rosciliation,  d'après  ce  gui  a  été  dit  dans  la  première  par- 
tie, on  voit  immédiatement  qu'il  y  a  dans  cette  disposition, 
outre  la  nécessité  d'ajouter  un  clapet  de  retenue,  une  cause 
notable  de  déchet  qui  n'existe  pas  dans  l'appareil  à  tube 
oscillant  avec  oscillation  en  retour  vers  le  bief  d'amont.  Il 
est  donc  bien  entendu  qu'il  s'agit  spécialement  des  cas  où  Ton 
a  à  conduire  de  l'eau  à  de  grandes  distances  au  lieu  d'avoir 
seulement  à  l'élever  et  que  l'appareil,  tel  qu'il  a  fonctionné 
aux  expositions  universelles  de  1855  et  1867,  doit  être,  en 
général,  préféré. 


Appareil  versant  de  l'eau  à  plusieurs  hauteurs 
par  des  tubes  latéraux. 

Il  y  a  une  autre  modification  qui  semble  très  pratique.  Je 
veux  parler  du  cas  où  l'on  aurait  à  élever  de  l'eau  à  plusieurs 
hauteurs  ou  au  moins  à  deux  différentes.  L'eau  peut  se  verser 
en  partie  au  sommet  du  tube  vertical  mobile,  et  en  partie 
par  un  tube  latéral  ou  plusieurs  tubes  latéraux  ayant  des  cla- 
pets de  retenue.  En  effet,  les  longueurs  développées  de  ces 
tubes  peuvent  être  calculées  de  manière  que  l'eau,  en  mon- 
tant dans  le  tube  vertical  au-dessus  des  autres  points  de  ver- 
sement, n'y  fasse  arriver  le  liquide  qu'avec  des  vitesses  ne 
dépassant  pas  certaines  limites.  Quand  l'eau  se  sera  versée  au 
sommet  du  tube  vertical,  elle  tendra  à  faire  une  oscillation 
en  retour.  Or  les  choses  peuvent  être  combinées  avec  le  mou- 
vement de  l'eau  dans  les  tubes  latéraux,  dont  les  clapets  y 
empêcheront  d'ailleurs  au  besoin  le  liquide  de  revenir  en 
arrière,  ainsi  le  tube  vertical  peut  être  vidé  par  une  oscilla- 
lion  en  retour  qui  lui  permettra  de  se  relever  en  temps  utile, 
et  ainsi  de  suite  indéfiniment.  11  est  à  remarquer  que  le  mou- 


Digitized  by 


Google 


—  796  — 

vement  de  Teau  dans  les  tubes  latéraux  dont  il  s'agit  contri- 
buera à  vider  le  tuyau  vertical  si,  à  cause  de  la  longueur  de 
ces  tubes,  il  s'y  trouve  encore  des  vitesses  quelconques  à 
l'époque  où  le  niveau  de  la  colonne  liquide  oscillante  sera 
descendue  au-dessous  de  celui  du  bief  d'amont. 


Considérations  théoriques.  —  Influence  des 
quantités  d'eau  motrice  sur  le  rendement. 

Ces  considérations  ont  une  très  grande  analogie  avec  celles 
des  pages  771  à  773.  Cependant  le  cas  est  moins  simple,  no- 
tamment parce  que  Je  mode  d'introduction  de  Peau  sous  une 
soupape  annulaire  automatique  dans  l'appareil  pour  les  épui- 
sements dont  il  s'agissait,  laisse  plus  de  liberté  pour  allon- 
ger le  tuyau  de  conduite  que  le  phénomène  de  succion  à 
contre-courant  employé  pour  la  machine,  objet  spécial  de  ce 
chapitre.  Si  Ton  fait  provisoirement  abstraction  de  ce  détail, 
il  est  facile  de  voir  que  le  travail  qui  serait  nécessaire  pour 
conserver  les  vitesses  de  l'eau  pendant  l'écoulement  au  bief 
inférieur  et  pendant  le  versement  au  sommet  de  l'appareil, 
comme  s'il  n'y  avait  pas  de  résistances  passives,  serait  pro- 
portionnel, à  chaque  période,  au  carré  du  volume  d'eau  mo- 
trice descendu  au  bief  inférieur  dans  cette  même  période.  De 
sorte  que  le  rapport  de  cette  quantité  de  travail  à  ce  volume 
d'eau  serait  encore  pour  cette  machine  en  raison  directe  de 
celui-ci,  malgré  les  différences  dans  les  coefficients  des  résis- 
tances passives. 

Nous  savons  qu'abstraction  faite  de  toute  élévation  d'eau, 
il  faut  d'abord  que  l'oscillation  soit  entretenue  dans  ce  genre 
d'appareils.  Le  travail  qui  serait  nécessaire  pour  cela  peut 
donc  être  considéré  comme  une  constante.  Ainsi  voilà  encore 
pour  cette  machine,  une  quantité,  dépendant  d'ailleurs  de  la 
forme  du  tube  d'ascension  et  de  la  pièce  fixe  disposée  à  son 
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intérieur,'  qui  sera  en  raison  inverse  de  la  quantité  d*eau  mo- 
trice dont  il  s'agit. 

Quant  au  surcroît  de  travail  en  résistances  passives  prove- 
nant pendant  Tascension,  jusqu'à  ce  que  le  sommet  du  fcube 
soit  atteint,  de  la  vitesse  qui  était  acquise  avant  l'interrup- 
tion de  Técoulement  au  bief  d'aval,  si  l'on  admet  qu'il  est  pro- 
portionnel au  quarré  de  cette  vitesse  acquise,  proportionnel 
lui-même  à  peu  près  à  la  quantité  d'eau  motrice  descendue, 
il  ne  pourra  pas  servir  à  déterminer  le  volume  d'eau  qui  con- 
duira au  maximum  de  rendement. 

On  retrouverait  donc  des  conditions  analogues  à  celles  qui 
ont  été  signalées  pour  l'appareil  d'épuisement  précité.  Mais 
on  ne  doit  pas  se  dissimuler  que  les  conditions,  abstraction 
faite  même  des  différences  résultant  du  mode  de  succion  et 
de  la  pièce  fixe  centrale,  sont  moins  simples  à  divers  égards. 
Pendant  l'écoulement  de  l'eau  motrice  au  bief  d'aval,  la  per- 
cussion du  liquide  de  bas  en  haut  soutient,  dans  le  tube  mo- 
bile^ une  petite  colonne  d'eau,  dont  la  hauteur  augmente 
graduellement  et  qui,  dans  le  cas  où  cet  écoulement  serait 
très  prolongé,  pourrait  même  remplir  une  partie  considérable 
du  tube  comprise  au-dessous  du  niveau  d'amont. 

Avant  d'entrer  dans  plus  de  détails,  il  est  intéressant  de 
reprendre  l'examen  du  cas  le  plus  simple,  étudié  pages  771 
et  773.  La  démonstration  donnée,  page  480,  d'une  formule 
fondamentale  pour  ce  genre  de  recherche  a  été  d'abord  pré- 
sentée seulement  comme  la  vérification  d'un  résultat  supposé 
connu.  Or,  il  n'est  pas  sans  quelque  intérêt,  relativement  à 
toute  cette  classe  d'appareils,  de  montrer  par  l'exemple  le  plus 
simple,  celui  d'une  machine  pour  les  épuisements  précitée, 
comment  la  question  peut  être  posée  de  manière  à  être  réso- 
lue directement  au  moyen  du  calcul  différentiel.  Gela  offre 
d'ailleurs  l'avantage  d'indiquer  quelques  propriétés  secon- 
daires, et  de  montrer  comme  on  peut  traiter  d'une  manière 
analogue  diverses  questions. 
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Si  Ton  suppose,  pour  simplifier,  la  chute  motrice  égale  a 
l'unité,  le  travail  dépensé  à  chaque  période  sera  e^cprimô  par 
la  quantité  x  du  poids  de  l'eau  descendu  en  aval  dans  cette 
même  période.  Dans  l'hypothèse  où  il  n'y  aurait  pas  de  cause 
de  déchet,  le  travail  recueilli  serait  aussi  exprimé  par  x.  Mais, 
ainsi  que  je  l'ai  expliqué  ci-dessus,  celui  qui  serait  nécessaire 
pour  conserver  les  vitesses,  comme  s'il  n'y  avait  pas  de 
causes  de  déchet  pendant  l'entrée  de  l'eau  motrice  et  pendant 
celle  de  l'eau  à  épuiser,  serait  proportionnel  à  a;*.  Nous  avons 
vu  qu'à  chaque  période  il  y  a  une  même  quantité  c  de  tra- 
vail indispensable  pour  entretenir  l'oscillation.  Une  autre 
quantité  de  travail  proportionnelle  à  x  serait  nécessaire, 
comme  je  l'ai  expliqué  aussi,  pendant  la  descente  depuis  le 
niveau  supérieur  au  niveau  de  l'eau  à  épuiser,  pour  con- 
server les  vitesses  comme  s'il  n'y  avait  pas  de  déchet. 

Dans  le  cas  où  toutes  les  résistances  passives  seraient 
considérées  selon  les  hypothèses  précitées,  le  rendement 
serait,  en  désignant  par  B  et  D  deux  coefficients  constants, 

x  — Ba?^  —  Dx  —  c 

>  il  est  bien  entendu  que  toutes  ces  quan- 
tités représentent  des  nombres. 

Difl'érentiant  et  égalant  la  différentielle  à  zéro,  on  trouve 
que  pour  obtenir  le  maximum  du  rendement  il  faudrait  avoir 
Bx*  =  c.  La  quantité  d'eau  motrice  dépensée  à  cl)aque  pé- 
riode serait  proportionnelle  à  la  racine  carrée  de  la  cons- 
tante. Je  n'entrerai  pas  ici  dans  les  détails  de  ce  genre.  L'essen- 
tiel était  de  trouver  directement  un  résultat,  signalé  et  déve- 
loppé d'ailleurs  d'une  autre  manière  ci-dessus,  ce  qui  confirme 
bien  la  règle  suivante.  Le  travail  perdu  exprimé  par  la  cons- 
tante c  doit  être,  dans  ces  hypothèses,  égal  à  la  quantité  de 
travail  perdu  pendant  l'entrée  de  l'eau  motrice  et  pendant 
l'entrée  de  l'eau  à  épuiser. 

Ainsi  que  je  l'ai  expliqué  pour  d'autres  appareils,  cette 
règle  ne  doit  pas  être  appliquée  sans  réserve,  notamment  à 
cause  de  la  manière  dont  les  résistances  passives  sont  dimi- 
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nuées  par  la  raison  même  qu'elles  diminuent  les  vitesses  de 
Teau. 

11  faut  pour  la  machine,  objet  spécial  de  ce  chapitre,  avoir 
égard  à  d'autres  conditions  indiquées  ci-dessus,  d'autant 
plus  que  la  pièce  centrale  fixe  modifie  les  vitesses  avec  les- 
quelles se  fait  le  versement  au  sommet  du  tube.  Quant  à  cette 
dernière  considération,  on  peut  évidemment  en  tenir  compte. 
Il  est  d'ailleurs  facile  de  voir  que,  dans  des  limites  assez  éten- 
dues, la  règle  précédente  convenablement  interprétée  peut 
guider  les  constructeurs  d'une  manière  utile.  Ainsi  on  est 
conduit  à  penser,  pour  un  appareil  de  grandes  dimensions 
essayé  aux  anciens  bassins  de  Ghaillot,  que  les  quantités  d'eau, 
qui  auraient  donné  le  maximum  de  rendement,  auraient  dû 
être  moindres  que  celles  qui  ont  été  employées  le  jour  d'une 
expérience  officielle  dont  je  vais  parler.  C'est  précisément  le 
contraire  de  ce  qu'on  croyait  avant  que  j'eusse  développé 
cette  théorie.  Je  donnerai  plus  loin  le  détail  d'autres  expé- 
riences qui  confirment  cette  indication. 

Quant  à  la  longueur  du  tuyau  de  conduite,  on  sait  par 
expérience  qu'elle  doit  être  assez  grande  par  rapport  à  la 
hauteur  de  chute,  et  il  convient,  comme  je  l'ai  dit  pour  un 
autre  appareil,  page  779,  qu'elle  ne  soit  pas  moindre  que 
celle  qui  conduirait  au  maximum  de  rendement  pour  des 
conditions  données  de  vitesses  d'eau  motrice  descendant  au 
bief  d'aval.  Les  considérations  de  ce  genre  ont  une  grande 
analogie  pour  plusieurs  de  mes  appareils,  en  tenant  compte 
de  quelques  différences  dans  le  mode  d'action  des  phéno- 
mènes. 

On  ne  doit  pas  se  dissimuler,  pour  plusieurs  de  mes  sys- 
tèmes, que  la  question  est  un  peu  compliquée  par  les  phéno- 
mènes de  succion,  employés  pour  obtenir  une  marche  auto- 
matique. J'ai  dit  quelques  mots  du  genre  de  difficultés  qui  en 
résultent  pour  des  calculs  analogues  à  ceux  dont  il  s'agit. 
Voir  les  pages  693,  694  et  697.  Il  est  donc  à  remarquer  qu'il 
ne  s'agit  ici  que  de  bien  indiquer  la  marche  des  résultats,  et 
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les  limites  dans  lesquelles  on  pourra  être  guidé  par  une  règle 
très  simple,  mais  qu'il  faut  savoir  interpréter.  Quant  à  là 
quantité  c^  elle  ne  résulte  pas  seulement  du  frottement  et  des 
autres  causes  de  déchet  indiquées  ci-dessus,  mais  aussi  du 
travail  nécessaire,  à  chaque  période,  pour  faire  alternative- 
ment relever  et  redescendre  le  tube  mobile.  Cela  dépend  de 
phénomènes  de  succion  encore  peu  connus  surtout  relative- 
ment à  cet  appareil.  Une  remarque  analogue  doit  être  faite 
relativement  à  plusieurs  autres  machines  de  mon  invention, 
pour  lesquelles  jene  Tai  peut-être  pas  assez  signalée.  Elle  a  plus 
ou  jnoins  d'importance,  à  cause  des  divers  phénomènes  de 
succion  qui  servent  à  les  faire  fonctionner,  des  différences 
dans  l'inertie  des  masses  solides  à  mouvoir  alternative- 
ment, etc.  On  voit  que  ce  n'est  pas  sans  réserve  qu'elle  peut 
être  considérée  comme  une  constante. 


Expériences  sur  le  rendement  de  l'appareil. 

Je  dois  d'abord  transcrire  le  procès-verbal  d'une  expé- 
rience en  grand  sur  la  forme  de  l'appareil  objet  du  rapport 
précédent  de  M.  Combes.  Je  donnerai  ensuite  la  description 
des  expériences  faites  depuis  cette  époque,  et  qui  permettent 
d'augmenter  beaucoup  le  rendement  dans  certaines  condi- 
tions. 


Note  de  M.  Corot  sur  des  expériences  faites  par  M.  de  Caligny  aux 
bassins  de  Ckaillot, 

«  Dans  le  courant  de  rannée  1852,  M.  de  Caligny  fit  établir  dans 
((  riiQ  des  anciens  bassins  de  Chaillot  un  appareil  hydraulique  de 
«  son  invention.  Cet  appareil  se  composait  d'abord  d'une  conduite 
u  ayant  une  longueur  développée  de  38  mètres  et  disposée  en  grande 
a  partie  horizontalement  sur  le  fond  du  bassin;  la  conduite  était 
«  formée  par  des  tnyaux  en  fonte  de  0",00  de  diamètre  intérieur. 
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•  L*oDe  des  extrémités  de  la  condaite  se  relevait  à  angle  droit  et 
«  pénétrait  verticalement  dans  le  fond  d'une  cuve  en  bois  de  S'^iO 
«  de  diamètre,  et  placée  de  manière  à  pouvoir  être  remplie  à  une 
«  hauteur  d'environ  1™,50  au-dessous  du  niveau  d'un  réservoir 

•  voisin  du  premier,  et  qui  servait  de  bief  supérieur  pour  Talimen- 
»  «  tation  de  la  machine  ;  l'autre  extrémité  de  la  conduite  se  relevait 

«  également  à  angle  droit  jusqu'à  un  plancher  horizontal  en  bois, 
«  établi  dans  le  bassin,  où  était  placée  la  conduite;  au  niveau  de  ce 
«  plancher  une  rondelle  en  cuivre  ajustée  et  de  O'^BT  de  diamètre 
u  était  iixée  sur  la  bride  en  fonte,  terminant  la  partie  verticale  de 
«  la  conduite  de  0*,60  de  diamètre.  Sur  la  rondelle  en  cuivre  repo- 
a  sait  librement  un  tuyau  également  en  cuivre,  et  portant  à  sa 
«  partie  inférieure  une  rondelle  pareille  à  celle  qui  était  fixée  sur 
a  la  conduite  en  fonte  ;  ce  tuyau  en  cuivre  s'évasait  en  remontant 
a  sur  une  longueur  de  0™,50  et  en  passant  d'un  diamètre  de  O'jod 
«  à  un  diamètre  de  (r,78;  ce  dernier  diamètre  était  conservé  sur 
<(  une  longueur  de  l'jOO,  puis  raccordé  au  moyen  d'une  partie  co- 
«  nique  de  0*,30  de  longueur  avec  un  tuyau  d'un  diamètre  de  O'^ôT , 
«  persistant  sur  une  longueur  de  1™,70.  Enfin,  le  tuyau  qui  avait 
Il  5  mètres  de  hauteur  totale  se  terminait  à  sa  partie  supérieure  par 
0  un  entonnoir  de  0",60  de  hauteur  et  de  0™,88-de  diamètre  à  son 
a  extrémité  la  plus  élevée;  sur  cet  entonnoir  était  fixée  une  cu- 
«  vette  annulaire  munie  d'une  goulotte,  au  moyen  de  laquelle  l'eau 
«  remontant  dans  le  tuyau  vertical  était  versée  dans  un  réservoir 
(c  indépendant. 

u  A  la  partie  inférieure  du  tuyau  vertical  était  fixé  un  cône  en 
«  forme  de  parapluie  renvei*sé  de  0*°,415  de  longueur  suivant  la 
«  génératrice  et  se  relevant  verticalement  à  la  circonférence  extô- 
«  rienre  de  0",i5. 

«  Le  tuyau  vertical,  reposant  librement  sur  l'extrémité  de  la  con- 
«  duite  en  fonte  avec  laquelle  il  faisait  joint  par  le  moyen  des  ron- 
«  délies  en  cuivre,  pouvait  être  soulevé  par  l'intermédiaire  d'un 
«  balancier  à  l'un  des  bouts  duquel  il  était  fixé  et  qui  portait  au 
«  bout  opposé  un  contre-poids  équilibrant  et  au  delà  le  poids  du 
«  tuyau. 

tt  Pour  mettre  l'appareil  en  mouvement,  il  fallait  commencer  à 
«(  soulever  à  la  main  le  tuyau  vertical  en  agissant  sur  l'extrémité  du 
«  levier  indiqué  précédemment;  l'eau  alors  se  mettait  à  couler  en 
a  vertu  de  la  charge  motrice  entre  l'extrémité  de  la  conduite  en 
a  fonte  et  le  bout  du  tuyau  mobile  soulevé.  Après  le  temps  néces- 
«  saire  pour  que  la  veine  sortante  atteignit  la  vitesse  convenable, 
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«  on  laissait  retomber  le  tujaa  mobile  sur  le  tnyau  fixe;  Tintervalle 
a  se  fermait;  Técoulement  s'arrêtait,  et  l'eau,  en  vertu  de  la  vitesse 
0  acquise,  s'élevait  dans  le  tuyau  vertical,  de  manière  à  déverser 
«  par-dessus  les  bords  de  ToriGce  supérieur.  Puis,  la  vitesse  d'ascen- 
a  sion  venant  à  cesser,  la  masse  d'eau  contenue  dans  le  tuyau  mo- 
«  bile  refluait  par  la  conduite  en  fonte  vers  le  bief  supérieur.  Dès 
«  que  le  tuyau  mobile  était  convenablement  évacué  par  l'eau,  c'est- 
«  à-dire  quand  le  niveau  dans  ce  tuyau  était  devenu  inférieur  an 
a  point  où  commence  le  renflement,  le  contre-poids  placé  à  l'eztré- 
«  mité  du  balancier,  et  qui  était  plus  lourd  que  le  poids  du  tuyau 
«  vide,  faisait  remonter  ce  tuyau,  et  l'ouverture  annulaire  au-des- 
«  sus  de  la  conduite  en  fonte  se  trouvait  de  nouveau  démasquée  ; 
<(  l'écoulement  recommençait,  et  quand  une  certaine  vitesse  était 
((  atteinte,  un  phénomène  de  succion,  dû  probablement  à  l'augmen- 
«  tation  de  vitesse  de  la  veine  fluide,  s'échappant  entre  les  surfaces 
(c  du  parapluie  renversé  et  du  plancher,  déterminait  une  attraction 
«  de  haut  en  bas,  qui  devenait  supérieure  à  l'excédant  du  contre- 
0  poids,  et  précipitait  le  tuyau  mobile  sur  l'orifice  de  la  conduite 
«  en  fonte.  Le  tuyau  mobile,  quand  le  mouvement  de  retour  de  la 
«  colonne  liquide  précédemment  indiqué  avait  eu  lieu,  était  de 
«  nouveau  soulevé  par  le  contre-poids,  et  ses  alternatives  de 
<f  montée  et  de  descente  se  produisaient  d'elles-mêmes  et  réguliè- 
«  rement. 

«  Dans  le  courant  de  l'année  1853,  une  expérience  eut  lieu  en 
«  présence  de  M.  Dupuit,  alors  ingénieur  en  chef,  directeur  du  ser- 
K  vice  municipal  de  la  ville  de  Paris  ;  de  MM.  Piobert,  Combes  et 
c<  Cagniard  de  Latour,  membres  de  l'Institut;  de  M.  Guichard,  ins- 
ce  pecteur  général  ;  de  M.  Bélanger,  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et 
a  Chaussées,  et  de  M.  Corot,  ingénieur  civil.  L'expérience  fut  pro- 
<f  longée  pendant  une  heure;  la  chute  moyenne^  conservée  sans  va- 
«  riation  trop  notable,  était  de  1™,74  entre  le  niveau  moyen  dans 
«  la  cuve  de  prise  d'eau  et  le  niveau  du  bief  d'aval;  la  hauteur  as- 
<c  censionnelle  était  de  2^p2  entre  le  point  de  versement  à  la  partie 
«  supérieure  du  tuyau  mobile  et  le  niveau  dans  la  cuve  de  prise 
c(  d'eau  ;  la  quantité  d'eau  élevée  fut  de  85  mètres  cubes  et  la  quan- 
«  tité  d'eau  dépensée  fut  de  355  mètres  cubes,  d'où  résulterait  un 
«  efifet  utile  de  0,34  (1)  du  travail  moteur  en  eau  élevée. 


<1)  Il  y  a  une  légère  faute  de  trauBcription  dans  un  chiffre  de  TefFet 
utile  qui  serait,  d'après  les  données  admises  dans  le  procès- verbal, 
de    0,37   au   lieu    de  0,34.  On  trouve   en  effet  2,72  X  85  =  231,20  et 
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«  Il  convient  d'ajoater  qu'indépendamment  de  Timperfection  in- 
«  sèparable  de  l'installation  d*un  appareil  d'essai,  denx  circons- 
u  tances  surtout  ont  dû  amoindrir  le  résultat  utile.  D'abord  le  ver- 
«  sèment,  par  la  partie  supérieure  du  tuyau  mobile,  avait  lieu 
«  précisément  pendant  la  période  d'abaissement  du  niveau  dans  ta 
«  cuve,  et  comme  l'abaissement  total  était  d'environ  0",44,  il  aurait 
«  probablement  été  convenable  d'augmenter  la  hauteur  de  verse- 
c  ment  de  la  moitié  de  l'abaissement  dans  la  cuve,  soit  de  0,22,  et 
a  cette  hauteur  aurait  été  de  2,94,  au  lieu  de  2,72. 

«  Puis  il  n'a  pas  été  possible  d'obtenir  le  volume  d'eau  sur  lequel 
«  on  avait  cru  pouvoir  compter.  II  en  est  résulté  que  les  organes 
«  de  l'appareil  avaient  des  dimensions  trop  considérables;  il  a 
«  fallu,  pour  y  remédier  autant  que  possible,  insérer  dans  le  tuyau 
K  mobile  une  pièce  de  bois  destinée  à  diminuer  sa  section  libre.  Il 
«  est  inûniment  probable  qu'il  en  est  résulté  un  trouble  préjudi- 
«  ciable  pour  le  rendement. 

€  Paris  le  27  mai  ^858.  Stgné  :  J.  Corot,  ingénieur  civil,  ex-inspec- 
«  teur  Ties  machines  du  service  municipal  de  la  ville  de  Paris. 

«  Vu  et  approuvé  par  le  soussigné,  ancien  directeur  du  service 
a  municipal.  Paris,  le  28  mai  1858.  Signé  ;  Dcpuit. 

«  Je  certiûe  que  j'ai  assisté  à  l'expérience  dont  les  résultats  sont 
tt  rapportés  dans  cette  Note  et  qu'elle  contient  un  exposé  exact  des 
a  faits  observés.  Stgné  :  Gh.  Combes.  r> 


Observations  sur  quelques  détails  de  ces  expériences. 

En  général,  quand  le  bassin  servant  de  bief  d'amont  n'a 
pas  assez  d'étendue  pour  que  le  niveau  ne  soit  pas  assez  sen- 
siblement constant,  il  faut  tenir  compte  de  ce  que,  pour  tous 
les  appareils  de  ce  genre,  c'est-à-dire  seulement  pour  ceux 
où  la  force  vive  s'emmagasine  dans  une  colonne  liquide  d'une 
manière  analogue  à  ce  qui  se  passe  dans  le  bélier  hydraulique 
avant  la  fermeture  de  la  soupape  d'arrêt,  la  vitesse  dans  cette 
colonne  liquide  augmentant  graduellement,  il  se  débite  plus 


355x1,74  =  617,70.  L'effet  utile  serait  donc,  d*après  ces  données 
de  0,37  plus  une  fraction.  —  Un  4  a  été  mi?  sans  doute  an  lieu  d'un  7 
dans  la  copie.  {Note  de  t Auteur,) 
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d'eau,  pour  quune  vitesse  donnée  soit  obtenue,  à  l'époque  où 
le  niveau  est  baissé  dans  cette  espèce  de  bief  d'amont  qu'à 
l'époque  où  il  y  est  le  plus  élevé.  Il  en  résulte  que  la  véritable 
moyenne  des  hauteurs  dok  Veau  motrice  descend  est  moindre 
que  la  moyenne  des  hauteurs  du  niveau  dans  ce  bief  d'amont 
au-dessus  du  niveau  d'aval,  depuis  l'origine  du  mouvement 
jusqu'à  l'époque  où  la  vitesse  de  sortie  au  bief  d'aval  est  ar- 
rivée à  son  maximum. 

Connaissant  à  peu  près  la  manière  dont  la  vitesse  de  sortie 
de  l'amont  à  Taval  varie  à  chaque  instant,  il  est  aisé  d'en 
conclure  approximativement  la  hauteur  véritable  d'où  le 
centre  de  gravité  de  l'eau  motrice  descend  au  bief  d'aval. 

Quand  le  niveau  de  ce  dernier  bief  n'est  pas  non  plus  cons- 
tant, il  est  juste  aussi  de  tenir  compte  de  ce  que  cela  influe 
sur  la  véritable  hauteur  de  chute  comparée  à  ce  qu'elle  serait 
si  ce  bief  était  indéfini.  Si  la  chute  diminue,  il  faut  à  chaque 
période  plus  d'eau  pour  engendrer  une  vitesse  donnée,  et  il 
en  résulte  que  la  chute  motrice  moyenne  est  moindre  que  la 
moyenne  entre  les  hauteurs  du  niveau  d'amont,  supposé  in- 
défini, au-dessus  du  niveau  d'aval. 

Quant  à  l'expérience  précédente,  si  ces  considérations  oill 
peu  d'importance,  elles  viennent  cependant  à  l'appui  de  ce 
que  dit  le  procès-verbal,  que,  dans  le  calcul  de  l'effet  utile, 
on  devrait  admettre,  par  suite  des  variations  de  niveau,  une 
notable  augmentation  dans  le  chiffre  du  résultat  définitif  tel 
qu'il  le  donne.  Or,  comme  je  l'ai  indiqué  en  note  par  un 
calcul  d'arithmétique  sans  y  attacher  d'importance,  il  y  a  une 
légère  faute  de  transcription,  de  sorte  qu'on  peut  admettre  en 
nombre  rond,  d'après  le  procès-verbal,  un  effet  utile  (tau 
moins  40  pour  100  en  eau  élevée,  dans  l'expérience  dont  il 
s'agit,  en  tenant  compte  de  ce  qui  a  été  expliqué  surtout  re- 
lativement aux  divers  effets  de  la  baisse  du  niveau  dans  la 
cuve. 

La  pièce  de  bois  fixe  destinée  à  rétrécir  les  sections  du  tuyau 
vertical  n'avait  pas  été  unie  et  taillée  avec  assez  de  soin,  étant 
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formée  en  partie  de  planches  clouées  sur  un  arbre  de  section 
quadrangulaire  de  0",30  sur  0",285.  Elle  s'enfonçait  d'ailleurs 
trop  profondément  dans  le  coude,  où  le  diamètre  de  la  partie 
inférieure  arrondie  en  pointe  était  encore  de  0",14  à  la  bau- 
teor  de  Torifice  de  sortie.  La  partie  de  cette  pièce  de  bois  qui 
s'élevait  au-dessus  du  niveau  d'amont  avait  une  section  octo- 
gone de  (y^,46  de  diamètre  prise  entre  deux  faces  parallèles; 
cette  partie  avait  2",80  de  long,  elle  s'élevait  au  dessus  du 
luyau  et  se  raccordait  d'ailleurs  supérieurement  et  inférieu- 
rement  avec  l'arbre  de  section  rectangulaire  quelque  peu 
élargi  par  le  sommet.  Le  raccordement  en  haut  avait  0^,13 
de  côté,  en  bas  il  en  avait  0^,46.  Cet  arbre  se  terminait  infé- 
rleurement  par  une  portion  en  pointe  de  0",90*de  haut  au 
bas  de  laquelle  était  un  boulon  avec  clavette.  Il  reposait  sur 
l'anneau  ménagé  au  milieu  d'une  traverse  en  fer,  posée  de 
champ  à  une  profondeur  d'environ  0",10  au-dessous  du  siège 
fixe.  Le  sommet  de  cet  arbre  étant  retenu  par  des  cordages 
attachés  à  environ  un  mètre  au-dessus  du  tuyau  reposant  sur 
son  siège,  cette  pièce  de  bois  était  invariablement  fixée. 
-  Un  large  plancher  horizontal  était  disposé  autour  de  l'ori- 
fice du  tuyau  de  conduite  portant  la  rondelle  en  cuivre  qui 
servait  de  siège  au  tube  mobile.  On  a  d'abord  fait  marcher 
l'appareil  sans  la  pièce  de  bois  verticale  dont  je  viens  de 
parler.  Il  a  souvent  fonctionné  même  pendant  plusieurs  heu- 
res avant  que  le  niveau  de  l'eau  du  réservoir  d'aval  eût  at- 
teint ce  plancher.  La  nappe  liquide  annulaire  venait  s'appli- 
quer contre  le  parapluie  renversé.  Bientôt  il  se  produisait  une 
succion  puissante  qui  ramenait  le  tube  sur  son  siège  ainsi 
que  cela  a  été  expliqué  dans  la  première  partie.  La  durée  to- 
tale de  la  période  était  de  17  1/2  secondes  se  divisant  à  très 
peu  près  de  la  manière  suivante.  Le  tube  ne  reposait  pas  sur 
son  siège  pendant  5 1/2  secondes.  A  partir  de  l'instant  où  il  y 
reposait,  il  fallait  3  secondes  pour  que  l'eau  arrivât  jusqu'au 
sonmiet  où  le  versement  se  faisait  en  3  secondes.  La  durée 
de  l'oscillation  en  retour  était  de  6  secondes.  Les  choses 
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étaient  disposées  de  manière  que  la  colonne  liquide  descen- 
dait très  peu  au-dessous  du  plancher. 

11  est  intéressant  de  conserver  la  trace  de  cette  manœuvre 
du  tube  fonctionnant  ainsi  hors  de  Teau  du  bief  d*aval.  Je 
Tai  montrée  à  une  commission  de  l'Institut  et  à  une  commis- 
sion de  la  Société  centrale  des  architectes.  Mais  elle  est  évi- 
demment défectueuse  au  point  de  vue  de  la  pratique.  La 
nappe  annulaire  formait  une  belle  volute  en  perdant  beau- 
coup de  force  vive,  puisqu'elle  était  obligée  de  redescendre 
ensuite  d'une  certaine  hauteur  (1).  Quand  le  tube  retombait 

(1)  Cet  appareil  peut  servir  à  faire  des  épuisements  si  Ton  fait  verser 
ainsi  i*eau  motrice  un  peu  au-dessus  du  niveau  du  bief  d*aval  assez 
pour  qu'elle  ne  puisse  pas  rentrer  dans  le  syslème.  Au  lieu  de  faire 
élever  de  Teau  au  sommet  du  tube  vertical,  on  peut,  en  prolongeant 
celui-ci,  obtenir  une  oscillation  en  retour  assez  puissante  pour  vider 
la  partie  fixe  au-dessous  du  niveau  de  Teau  à  épuiser.  Si  donc  un  sys- 
tème de  soupapes  permet  à  cette  eau  d'entrer  dans  l'appareil  sans  pou- 
voir repasser  par  le  même  orifice,  il  est  clair  qu'on  aura  une  machine 
qui  relèvera  ensuite,  jusqu'au-dessus  du  niveau  du  bief  d'aval,  l'eau 
qu'elle  aura  puisée  à  un  niveau  inférieur. 

Ce  système  d'épuisement  peut  avoir  quelques  avantages  quand  on 
voudra,  au  moyen  d'un  même  appareil,  élever  de  l'eau  au-dessus  du 
niveau  du  bief  d'amont,  et  en  tirer  d'une  profondeur  plus  grande  que 
celle  du  bief  inférieur.  Mais,  dans  les  circonstances  ordinaires,  l'ap- 
pareil décrit  p.  770-771  sera  préférable.  Eu  effet,  dans  ce  dernier,  la 
course  des  oscillations  se  fera  en  entier  au-dessous  du  niveau  du  bief 
supérieur,  tandis  que,  dans  le  système  dont  Je  viens  de  signaler  le 
principe,  c'est  autour  du  niveau  du  bief  d'amont  que  les  oscillations 
devront  se  faire.  On  voit  déjà,  pour  le  cas  où  elles  se  feraient  seulemeut 
dans  la  branche  qui  descend  du  bief  supérieur,  que,  dans  le  système 
précité,  n'ayant  à  descendre  qu'à  une  même  profondeur  donnée,  elles 
auraient  beaucoup  moins  d'amplitude  que  pour  celui  dont  je  viens  de 
parler  où  elles  partiraient  de  beaucoup  plus  haut.  Quant  à  la  force 
vive  développée  par  la  descente  directe  de  l'eau  du  bief  d'amont  à 
celui  d'aval,  et  au  travail  en  résistances  passives  qui  en  résulterait 
pendant  celte  descente,  elle  serait  Jusqu'à  un  certain  point  analogue 
dans  les  deux  cas.  Mais  pour  celui  dont  Je  viens  de  parler,  l'eau 
motrice  serait  obligée  de  se  verser  un  peu  au-dessus  du  niveau  du 
bief  d'aval.  Cela  aurait  les  inconvénients  que  j'ai  déjà  signalés  et 
d'ailleurs  la  succion  qui  ramène  le  tube  sur  son  siège  n'est  pas  la  même 
que  s'il  est  convenablement  plongé. 

I)  reste  à  examiner  le  cas  où  l'on  aurait  à  tirer  l'eau  à  épuiser  d'une 
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sur  son  siège,  il  rebondissait  et  perdait  de  Teau,  étant  en 
quelque  sorte  comme  un  arbre  agité  par  le  vent.  Son  som- 
met n'était  d'ailleurs  guidé  que  par  deux  chaînes  attachées 
sur  une  pièce  de  bois  dont  la  courbure  avait  pour  généra- 
trice un  arc  de  cercle  et  qui  était  posée  à  une  des  extrémités 
du  balancier.  Cet  inconvénient  était  atténué  quand  le  niveau 
de  Teau  du  bief  d'aval  se  trouvait  à  une  certaine  hauteur 
au-dessus  du  siège  fixe.  Le  parapluie  renversé  est  alors  un 
moyen  de  régulation  analogue  à  celui  qui  résulte  de  la  quille 
d'un  navire  employée  à  diminuer  le  tangage. 

Il  s'est  présenté  à  Ghaillot  un  effet  intéressant  par  suite  du 
mouvement  des  ondes  dans  le  bassin  d'aval,  lorsque  le  niveau 
de  Teau  en  repos  avant  le  jeu  de  la  machine  était  à  environ 
0",40  au-dessus  du  siège  fixe.  Une  atumescence  se  présen- 
tait sur  l'extrémité  inférieure  du  tube  à  l'époque  précisément 
où  cela  était  utile  et  il  se  présentait  un  creux,  précisément 


profondeur  assez  petite  au-dessous  du  niveau  d'aval  par  rapport  à  la 
hauteur  de  chute.  Les  conditions  sont  alors  plus  favorables.  Le  système 
précité  obligerait  de  faire  descendre  l'oscillation  beaucoup  au-dessous 
du  niveau  de  Teau  à  épuiser,  ce  qui  peut  occasionner  des  difficultés 
de  construction.  Or,  la  disposition  dont  je  viens  de  parler  n'aurait  à 
faire  descendre  Toscillation  qu'un  peu  au-dessous  de  ce  niveau. 

Mais  quant  aux  résistances  passives,  la  colonne  liquide  étant  obligée 
de  partir  de  beaucoup  plus  haut  en  refoulant  la  pression  du  bief  su- 
périeur, on  retrouverait  des  causes  de  déchet  analogues,  même  s'il  ne 
s'agissait  que  d'entretenir  l'oscillation.  Il  faudrait  d'ailleurs  tenir  compte 
de  ce  que,  ayant  à  engendrer  la  force  vive  nécessaire  pour  que  la 
colonne  en  mouvement  de  retour  vers  le  bief  supérieur  permette  au 
liquide  à  épuiser  d'entrer  dans  le  système,  l'eau  devrait  d'abord  avoir 
été  élevée  plus  haut  que  le  double  de  la  hauteur  du  uiveau  du  bief 
d'amont  au-dessus  de  celui  du  liquide  à  épuiser.  La  quantité  d'eau 
qui,  redescendant  du  sommet  du  tuyau  vertical,  aurait  à  engendrer  la 
force  vive  qu'on  doit  trouver  quand  la  soupape  d'épuisement  est 
ouverte,  aurait  ainsi  à  traverser  deux  fois  ce  tuyau.  Il  est  donc  bien 
entendu  que  si  je  signale  ce  moyen  nouveau  de  faire  des  épuisements 
dont  il  est  intéressant  de  conserver  le  principe,  c'est  surtout  pour  le 
cas  où  l'eau  à  épuiser  serait  à  une  profondeur  assez  petite  par  rapport 
à  la  hauteur  de  la  chute  motrice,  et  où  le  système  précité  occasion- 
nerait des  difficultés  de  construction. 
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aussi  en  temps  convenable,  pour  favoriser  lanrjarche  de  Tap- 
pareil. 

La  rondelle  inférieure  étant  réunie  par  un  bout  de  tuyau 
conique  à  la  portion  la  plus  large  du  tube  mobile,  la  pres- 
sion de  Teau  du  bief  d'aval  tendait  à  le  soulever.  Ainsi, 
quand  il  y  avait  un  creux  provenant  des  ondes,  c'était  une 
raison  de  plus  pour  que  le  tube  fût  plus  fortement  appliqué 
sur  son  siège. 

Mais  il  ne  faut  pas  compter  dans  la  pratique  sur  l'effet 
singulier  de  ces  ondes  et  même,  à  Ghaillot,  je  préférais  lais- 
ser monter  le  niveau  dans  le  bief  d'aval  assez  haut,  pour 
qu'on  n'eût  pas  à  tenir  compte  de  ce  genre  de  phénomènes. 
La  marche  était  plus  sûre  quand  les  ondes  qui  en  résultaient 
n'avaient  pas  d'importance,  ce  qui  arrivait  quand  ce  niveau 
était  à  une  cinquantaine  de  centimètres  au-dessus  du  siège  fixe. 

La  pièce  de  bois  verticale  précitée  avait  pour  but  de  dimi- 
nuer, à  chaque  période,  le  chemin  parcouru  dans  le  tuyau 
de  conduite,  et  de  faire  en  sorte  que  l'oscillation  en  retour 
ne  descendît  point  aussi  bas.  On  conçoit,  en  effet,  que  si  elle 
tend  à  descendre  au-dessous  du  niveau  du  bief  d'aval,  quand 
le  tube  se  relève,  il  en  résulte  un  véritable  reniflement,  cause 
évidente  de  trouble  et  de  perte  de  force  vive  ;  puisque  l'eau 
du  bief  inférieur  rentre  dans  le  système  en  vertu  du  mouve- 
ment acquis  de  la  colonne  liquide  rétrograde.  Mais  un  dé- 
faut de  construction  a  conduit  à  une  autre  cause  de  déchet. 
L'espace  occupé  au-dessus  du  niveau  d'amont  par  la  pièce 
de  bois  dont  la  section  avait  été  trop  augmentée  par  des 
planches  comme  je  l'ai  expliqué,  a  été  plus  grand  que  cela 
n'était  nécessaire  pour  diminuer  convenablement  la  course 
de  l'oscillation  descendante.  Il  en  est  résulté  que  celle-ci  n'a 
pas  vidé  le  tube  aussi  bas  que  cela  eût  été  utile  le  jour  de 
l'expérience  officielle  précitée.  De  sorte  qu'à  l'époque  où  il 
s'est  levé,  il  contenait  encore,  ainsi  qu'on  peut  le  calculer, 
une  certaine  quantité  d'eau  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'aval 
où  elle  est  tombée  en  perdant  de  la  force  vive. 
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Cette  pièce  de  bois  diminuant  d'ailleurs  la  durée  des  oscil- 
lations et  la  réduisant  à  14  1/2  secondes  par  période,  il  fal- 
lait faire  fonctionner  le  tube  un  plus  grand  nombre  de  fois 
pour  une  même  quantité  d'eau  motrice.  D'ailleurs  les  espa- 
ces étant  resserrés  par  cette  pièce,  on  conçoit  que,  même  en 
la  supposant  taillée  avec  plus  de  soin  qu'elle  ne  Tétait,  il  en 
résultait  des  causes  de  perte  de  force  vive,  notamment  quand 
la  veine  liquide  ascendante  se  dilatait  assez  brusquement  en 
arrivant  au  sommet. 

Par  suite  des  diverses  causes  dont  je  viens  de  parler,  je 
n'ai  pas  remarqué  que  le  rendement  fût  assez  augmenté  en 
général,  par  suite  de  la  pose  de  cette  pièce  de  bois,  pour 
que  les  différences,  si  elles  ont  été  bien  réelles,  ne  puissent 
pas  être  attribuées  à  des  erreurs  d'observation. 

Il  y  avait  lieu  de  penser  que,  pour  une  même  quantité 
d'eau  motrice  avec  une  chute  donnée,  plus  la  levée  du  tube 
serait  grande,  moins  il  y  aurait  de  perte  de  force  vive,  les 
vitesses  de  sortie  paraissant  devoir  être  d'autant  moindres 
que  l'orifice  d'écoulement  serait  plus  grand.  Mais  les  diffé- 
rences de  rendement  résultant  de  cette  manœuvre  n'ont  pas 
été  assez  grandes  pour  ne  point  pouvoir  être  attribuées  à  des 
erreurs  d'observation.  Cependant  les  levées  ont  varié  dans 
diverses  expériences  au  moins  de  0",12  à  0"*,30.  La  levée 
était  d'environ  0",  12  le  jour  de  l'expérience  officielle  pré- 
citée. 

On  conçoit  que,  si  les  vitesses  de  l'eau  à  la  sortie  sont 
moindres  quand  les  levées  sont  plus  grandes,  c'est  une  pre- 
mière raison  pour  que  les  forces  de  succion  qui  tendent  à  ra- 
mener le  tube  sur  son  siège,  soient  diminuées.  Par  consé- 
quent il  n'est  pas  nécessaire  que  le  contre-poids  qui  tient  le 
tube  levé  malgré  leur  action  soit  aussi  fort  pour  une  vitesse 
donnée  dans  le  tuyau  de  conduite,  d'autant  plus  que  le  che- 
min qui  doit  être  parcouru  étant  plus  long  la  force  de  succion 
diminue  par  le  seul  fait  de  la  distance  de  la  surface  qu'elle 
fera  descendre;  il  faut  d'ailleurs  tenir  compte  de  ce  que,  dans 
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les  premiers  instants  si  la  veine  liquide  n'est  pasaussi  étranglée 
que  pour  une  levée  moindre,  il  n*y  a  pas  autant  d'inconvé- 
nient qu'on  pourrait  le  croire  au  premier  aperçu,  à  ce  que 
les  vitesses  du  tube  soient  petites  au  commencement  de  la 
descente. 

Mais  il  y  a  lieu  de  penser  que  les  vitesses  de  sortie  de  la 
nappe  liquide  appliquée  immédiatement  contre  le  parapluie 
renversé^  ne  sont  pas  diminuées  à  beaucoup  près  autant  que 
parait  d'abord  l'indiquer  une  augmentation  de  levée  du  tube. 
Cette  marche  des  résultats  semble  s'accorder,  comme  on  va 
voir,  avec  les  observations  que  j'ai  présentées  dans  la  pre- 
mière partie  (p.  127  et  suivantes,  p.  330  et  suivantes)  sur  la 
manière  dont  une  veine  liquide  s'écrase  en  augmentant  sa 
vitesse,  quand  eJle  se  détourne  dans  un  coude,  même  lors- 
que la  surface  contre  laquelle  elle  se  courbe  est  à  une  dis- 
tance notable  de  l'orifice  d'où  part  cette  veine. 

On  conçoit  que  l'avantage  résultant  d'une  diminution 
quelconque  dans  la  vitesse  de  sortie  étant  atténuée  par  suite 
de  cet  ^craserwen^  peut  être  compensé,  du  moins  jusqu'à  un 
certain  point,  par  des  inconvénients  provenant  de  l'augmen- 
tation de  durée  de  l'abaissement  du  tube.  Quand  il  descend, 
il  coupe  la  veine  annulaire  liquide,  et  cela  ne  peut  se  faire 
sans  qu'il  en  résulte,  à  chaque  instant,  des  déviations  causes 
de  pertes  de  force  vive  qu'on  ne  sait  pas  encore  bien  ap- 
précier. Quelle  qu'en  soit  d'ailleurs  l'explication,  il  est  d'au- 
tant plus  utile  de  savoir  qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'augmen- 
ter la  levée  du  tube  au-delà  de  limites  assez  restreintes,  que 
cela  simplifie  la  construction  et  la  manœuvre. 

Pour  se  rendre  compte  du  travail  employé  à  faire  fonc- 
tionner le  tube  mobile,  il  faut  donner  une  idée  des  masses 
.solides  qui  devaient  être  mises  en  mouvement  à  chaque  pé- 
riode. On  s'était  servi  de  vieux  matériaux  qui  étaient  dans 
les  ateliers  du  service  municipal  des  eaux  de  Paris.  Le  tube 
mobile  en  cuivre  pesait,  autant  que  je  peux  m'en  souvenir, 
au  moins  300  kilogrammes.  11  aurait  été  à  désirer  que  la 
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cuvette  annulaire  destinée  à  recevoir  Teau  élevée  eût  été 
fixe  comme  pour  le  modèle  précité  de  Versailles.  Afln  d'évi- 
ter les  frais  d'un  échaffaudage,  on  Ta  attachée  au  sommet 
de  ce  tube  dont  elle  a  augmenté  le  poids  d^environ  50  kilo- 
grammes. 

Il  faut  aussi  tenir  compte  de  la  masse  du  balancier  en  sapin 
de  7",27  de  long.  Sa  section  était  un  rectangle  deO™,30dehaut 
sur  0",18  de  large.  Il  était  renforcé  au  moyen  de  deux  tringles 
en  fer  se  reliant  à  un  morceau  de  bois  pesant  42  kilogrammes 
posé  au-dessus  de  Taxe.  Une  des  extrémités  du  balancier  portait 
un  contrepoids  formé  de  rondelles  de  plomb.  Les  ferrures  de 
la  tête  de  ce  balancier,  y  compris  les  deux  chaînes,  pesaient 
79  kilogrammes.  L'ensemble  du  reste  des  ferrures  du  balan- 
cier pesait  82  kilogrammes.  Le  morceau  de  bois  courbe  sur 
lequel  se  pliaient  alternativement  les  chaînes  était  relié  par 
deux  pièces  de  bois,  l'une  de  2",97  de  long,  l'autre  de2",27. 
Je  n'ai  pas  assez  exactement  le  poids  de  ces  diverses  pièces 
qu'il  fallait  mettre  en  mouvement  alternatif.  Mais  ces  détails 
suffisent  pour  donner  une  idée  des  masses  qui  devaient  être 
animées  de  certaines  vitesses  à  chaque  descente,  dont  ladurée 
était  en  général,  autant  que  je  peux  m'en  souvenir,  d'envi- 
ron une  seconde  pour  une  course  d'une  vingtaine  de  centimè- 
tres, ce  qui  peut  servir  à  donner  une  idée  de  la  vitesse 
avec  laquelle  se  faisait  la  percussion  du  tube  sur  son  siège. 
Mais  quand  même  on  connaîtrait  exactement  la  durée  dont  il 
s'agit,  cela  ne  suffirait  pas  pour  déterminer  cette  vitesse, 
puisqu'on  ne  sait  pas  suivant  quelle  loi  la  force  accélératrice 
de  succion  ramène  le  tube  sur  son  siège.  On  sait  seule- 
ment qu'elle  augmente  quand  la  distance  du  tube  au  siège 
diminue. 

Mais  la  force  vive  quelconque  des  masses  solides  dont  il 
s'agit  aurait  pu  être  employée  à  faire  fonctionner  une  pompe 
qui  aurait  eu  le  double  avantage  d'amortir  la  percussion  du 
tube  sur  son  siège,  d'augmenter  un  peu  le  rendement  et 
d'empêcher  le  trouble  pouvant  résulter  de  ce  que  les  mouve- 


Digitized  by 


Google 


—  812  — 

ments  du  contrepoids  et  du  balancier  faisant  plier  la  chaîne^ 
celle-ci,  en  se  tendant  de  nouveau,  est  une  cause  d'agitation 
pour  le  tube. 

En  général,  pour  mettre  cet  appareil  convenablement  en 
train,  il  faut  lever  franchement  le  tube  une  première  fois, 
quand  on  n'emploie  pas  de  frein  hydraulique  ou  un  moyen 
quelconque  de  diminuer  la  percussion  sur  le  siège.  Lorsqu'on 
ne  prend  pas  cette  précaution,  il  peut  se  présenter  des  trépi- 
dations très  violentes.  Ainsi,  même  pour  le  petit  appareil 
précité  de  Versailles,  ces  trépidations  ont  quelquefois  été  si 
fortes  qu'on  avait  de  la  peine  à  s'en  rendre  maître. 

Les  tuyaux  de  fonte  qui  m'avaient  été  prêtés  pour  cette 
expérience  faite  à  Chaillot  étaient  très  vieux  et  leurs  parois 
étaient  extrêmement  rugueuses.  Je  n'ai  pas  constaté  si  les 
rondelles  de  jonction,  posées  en  mon  absence,  n'étranglaient 
point  un  peu  quelques  sections.  Il  est  donc  bien  entendu  que 
cette  expérience,  sur  un  système  que  j'ai  d'ailleurs  perfec- 
tionné depuis  cette  époque,  doit  être  seulement  considérée 
comme  une  étude  provisoire  dont  il  est  intéressant  de  con- 
server quelques  indications  d'autant  plus  qu'elle  a  été  faite 
sur  une  assez  grande  échelle.  Les  matériaux  employés  ne 
purent  pas  au  reste  m'être  laissés  aussi  longtemps  que  cela 
aurait  été  nécessaire  pour  approfondir  diverses  questions  sur 
lesquelles  je  reviendr«ii  plus  loin. 

Ainsi  l'on  croyait  que  le  rendement  aurait  été  augmenté 
si  la  quantité  d'eau  motrice  avait  été  plus  grande.  Or  cette 
dernière  ayant  été  une  fois  notablement  moindre  qu'à  l'ordi- 
naire, pendant  plusieurs  heures,  je  fus  étonné  de  voir  que  le 
rendement  n'était  pas  diminué  et  qu'il  était  plutôt  augmenté. 
Je  regrette  de  ne  pas  avoir  conservé  assez  exactement  la  note 
de  cette  expérience  parce  que  je  la  regardai  comme  une  ano- 
malie jusqu'à  l'époque  où,  en  1867,  je  variai  les  expériences 
de  manière  à  pouvoir  me  rendre  plus  complètement  compte 
de  la  marche  des  résultats. 

J'ai  constaté  à  Chaillot  que  le  niveau  de  l'eau  du  bief  d'av^] 


Digitized  by 


Google 


—  813  — 

pouvait  monter  considérablement  sans  que  la  machine  s'ar- 
rêtât. La  chute  motrice,  la  moindre  qu'on  pouvait  obtenir 
dans  cette  localité,  était  d'environ  un  mètre.  Je  dois  dire  que 
pour  cette  chute  le  rendement  était  alors  sensiblement  di- 
minué. 

A  Ghaillot  il  ne  m'était  pas  possible  de  varier  à  volonté 
les  quantités  d'eau  motrice.  Quand  la  machine  était  réglée 
ainsi  que  son  contrepoids  pour  une  chute  moyenne  donnée, 
les  conditions  devenaient  très  différentes  lorsque  la  chute  di- 
minuait, à  cause  de  Texhaussement  du  niveau  d'aval.  Ainsi 
que  je  Tai  dit,  si  roscillation  en  retour  tendait  à  descendre  au 
dessous  de  ce  niveau,  il  y  avait  un  reniflement  occasionnant 
de  la  perte  de  force  vive.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que  le 
rendement  ait  été  diminué  quand  on  a  réduit  la  chute  motrice 
moyenne  à  un  mètre.  Mais  il  était  bien  intéressant  de  cons- 
tater que  sans  rien  changer,  ni  au  contrepoids,  ni  à  la  levée 
du  tube,  l'appareil  ne  cessait  pas  de  marcher  régulièrement, 
étant  abandonné  à  lui-même. 

J'ai  d'ailleurs  remarqué  que  roscillation  ne  descendait  point 
assez  bas  pour  les  conditions  de  l'expérience  ofGcielle  précitée. 
Je  n'ai  pas  eu  le  temps  de  varier  les  essais  de  manière  à  déter- 
miner rigoureusement  la  chute  qui  aurait  conduit  au  maximum 
de  rendement.  D'ailleurs  en  diminuant  la  hauteur  d'où  serait 
tombée  l'eau  motrice  dont  la  quantité  était  déterminée,  j'au- 
rais été  obligé  de  laisser  prendre  à  cette  eau  des  vitesses  dont  la 
hauteur  due  moyenne  aurait  été  plus  grande  par  rapport  à  la 
chute  motrice.  En  résumé,  je  ne  me  suis  pas  aperçu  dans  ces 
expériences  en  grand  faites  à  Ghaillot  sur  une  quantité  d'eau 
motrice  donnée,  qu'il  y  eut  beaucoup  de  différences  de  ren- 
dement pour  des  changements  notables  dans  la  hauteur  de 
chute.  Cela  parait  pouvoir  résulter  de  plusieurs  compensations 
dont  je  viens  de  donner  une  idée.  Dans  ces  conditions  d'une 
installation  provisoire,  sur  une  grande  échelle,  le  rendement 
obtenu  parut  satisfaisant  aux  savants  et  aux  ingénieurs  qui 
assistèrent  à  ces  essais. 
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Depuis  Texpérience  officielle  de  1843,  on  augmenta  la  sec- 
tion du  passage  de  Teau  entre  le  réservoir  d'amont  et  la  cuve 
précitée  afin  de  diminuer  les  variations  du  niveau  de  Teau 
dans  cette  cuve,  et  les  ondes  qui  se  présentaient  dans  ce 
bassin  à  chaque  oscillation  en  retour.  Il  en  est  résulté  que 
celle-ci  est  descendue  moins  bas,  et  que,  pour  le  niveau  ordi- 
naire de  Teau  du  bief  inférieur,  il  restait  dans  le  tube  vertical 
au-dessus  de  ce  dernier  niveau  une  quantité  d'eau  qui,  à 
l'époque  de  la  levée  de  ce  tube,  tombait  en  aval  en  perdant 
de  la  force  vive.  De  sorte  qu'on  n'eut  pas  l'augmentation  de 
rendement  sur  laquelle  on  avait  compté  en  modifiant  ainsi 
l'introduction  de  l'eau  dans  la  cuve  servant  en  définitive  de 
bief  d'amont.  Cette  expérience  est  intéressante  pour  mieux 
faire  voir  combien  il  est  utile  de  disposer  convenablement  la 
course  de  Toscillation  descendante  (1). 

Expériences  sur  une  forme  de  l'appareil  per- 
mettant d'augmenter  la  hauteur  du  verse- 
ment. 

A  Versailles,  au  bassin  dit  de  Picardie,  en  1854,  l'eau  éle- 
vée par  la  machine  de  Marly  arrivait  encore  au«-dessus  de  ce 

(1)  Afin  de  diminuer  la  percussion  du  tube  mobile  sur  son  siège  on 
avait  essayé  d'employer  la  résistance  d'une  pièce  de  bois  flexible  dis- 
posée au-dessous  du  balancier.  Les  essais  ne  furent  pas  assez  prolongés 
pour  constater  quelle  influence  cette  combinaison  pouvait'avoirsur  le 
rendement.  La  percussion  était  moindre  mais  cela  diminuait  Tadbé- 
rence  du  tube  sur  soa.siège.  Je  préfère  en  général  le  frein  hydraulique 
appliqué  à  Técluse  de  TAubois.  Voir  planche  VL  Je  reviendrai  cepen- 
dant plus  loin  sur  une  application  rustique  d'un  ressort  de  ce  genre. 

J'ai  dû  transcrire  textuellement  le  procès-verbal  rédigé  par  M.  Corot. 
Mais  je  crois  me  souvenir  que  Tangle  de  la  génératrice  du  parapluie 
renversé  était  à  la  fin  des  expériences  un  peu  moindre  qu'il  ne  Ta  in- 
diqué sans  doute  d'après  les  dessins  sur  lesquels  Tappareil  a  élé  cons- 
truit. On  conçoit  d'ailleurs  qu'il  peut  être  résulté  de  la  dilatation  du 
métal  et  du  jeu  de  l'appareil  quelques  petites  difl'érences.  En  général 
je  donne  à  l'angle  de  cette  génératrice  avec  l'horizontale  un  sinus  qui 
n'est  pas  moindre  que  le  tiers  du  rayon. 
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bassin  par  an  tuyau  de  plomb  relevé  verticalement.  Un  bout 
de  tuyau  horizontal  posé  à  angle  droit  sur  le  premier  versait 
l'eau  dans  ce  bassin.  En  le  bouchant  avec  un  tampon  je  faisais 
monter  Teau  dans  une  grande  cuve  d'environ  4"*,60  de  dia- 
mètre et  O^ïSO  de  profondeur,  dont  le  fond  était  traversé  au 
centre  par  le  tuyau  vertical  en  plomb.  Le  sommet  de  celui-ci 
versait  Teau  motrice  dans  cette  cuve  tenant  lieu  de  bief 
d'amont.  J'ai  expliqué,  page  319,  comment  on  y  amortissait 
les  ondes  résultant  du  mode  d'introduction  de  l'eau  de  ma- 
nière à  connaître  le  véritable  niveau  moyen. 

Un  tuyau  de  fonte  de  30  mètres  de  long  et  de  0",25  de  dia- 
mètre intérieur  se  raccordait  avec  un  coude  en  zinc  de  même 
diamètre  intérieur  en  quart  de  cercle,  dont  le  rayon  moyen 
était  d'environ  0*,60,  autant  que  je  peux  m'en  souvenir,  et 
qui  traversait  le  fond  de  la  cuve  auquel  il  était  adapté  par  un 
collet  sans  entonnoir.  C'étaient  des  tuyaux  à  emboitements 
qui  formaient  la  conduite  de  30  mètres  de  long.  L'autre  ex- 
trémité de  celle-ci  se  terminait  par  un  bout  de  tuyau  conique 
en  zinc,  d'environ  0",70  de  long  recourbé  verticalement,  son 
coude  en  quart  de  cercle  ayant  un  rayon  intérieur  d'au 
moins  0°*,20,  autant  que  je  peux  m'en  souvenir.  On  avait  dis- 
posé au-dessus  de  ce  coude  la  tête  de  machine  décrite  dans 
un  rapport  précité  de  M.  Combes,  du  25  avril  1852,  on  avait 
fait  quelques  modifications  au  tube  mobile  dont  Tanneau  se 
raccordait  avec  le  tube  par  un  bout  conique  de0",04delong,  un 
autre  bout  conique  de  mêmes  dimensions  renforçait  extérieu- 
rement ce  tube  et  sa  collerette  relevée.  A  une  hauteur  de  0**^,19 
au-dessus  de  l'anneau  inférieur  du  tube,  oh  avait  disposé  un 
renflement  cyUndrique  d'environ  0",45  de  long  et  0*,34  de 
diamètre  intérieur.  11  se  raccordait  avec  la  partie  inférieure 
précitée  de  0",19  au  moyen  d'un  tuyau  conique  et  se  raccor- 
dait aussi  avec  la  partie  supérieure  du  tube  au  moyen  d'un 
bout  de  tuyau  conique  de  mêmes  dimensions  que  l'autre,  de 
sorte  que  la  hauteur  totale  du  renflement,  formé  de  ces  trois 
parties,  était  sensiblement  de  0^,68  à  l'intérieur.  Le  tuyau 
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cylindrique  aussi  en  zinc,  qui  était  soudé  sur  ce  renflement, 
avait  environ  0",23  de  diamètre  au  bas,  (y",225  au  sommet, 
et  1",18  de  long.  Quand  ce  tube  reposait  sur  son  siège  le  ren- 
flement était  en  entier  au-dessous  du  niveau  du  bief  d'amont. 
L'anneau  inférieur  attaché  au  tube  mobile  et  reposant  alter- 
nativement sur  le  siège  fixe  était  plan  par  dessous,  il  avait 
0",03  de  large,  c'est-à-dire  que  son  diamètre  extérieur  était 
de  0",26.  La  collerette  relevée  extérieurement  le  dépassait 
d'environ  0",i2.  Le  sinus  de  son  angle  avec  le  plan  hori- 
zontal était,  autant  que  je  peux  m'en  souvenir,  le  tiers  du 
rayon.  Le  coude  précité  d'amont  et  le  tuyau  en  zinc,  de  même 
diamètre  que  la  conduite  en  fonte  qui  le  reliait  à  celle-ci 
avaient  une  longueur  développée  de  2",44. 

Je  n*ai  pas  conservé  assez  rigoureusement  la  hauteur  de 
chute  moyenne  et  la  hauteur  moyenne  d'élévation  au-dessus 
du  niveau  d'amont  qui,  à  chaque  période,  variait  quelque  peu 
dans  la  grande  cuve  servant  de  bief  supérieur.  Mais  je  me 
souviens  que  cette  chute  était  en  général  un  peu  moins 
de  0™,40,  Teau  était  élevée  sensiblement  au  quadruple  de  la 
hauteur  de  chute  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'aval. 

On  mesurait  l'eau  passée  dans  l'appareil  au  moyen  du  sys- 
tème employé  au  jaugeage  par  pouces  d'eau  du  liquide  élevé 
par  la  machine  de  Marly. 

Quand  Teau  sort  sous  le  tube  levé  elle  soutient,  au-dessus 
du  niveau  d'aval,  une  colonne  liquide  dont  la  hauteur  aug- 
mente graduellement.  La  masse  d'eau  qu'elle  soutient  ainsi 
est  d'autant  plus  grande,  pour  une  même  vitesse  de  sortie, 
queje  renflement  qui  la  contient  est  plus  large.  Lorsque  le  tube 
retombe  sur  son  siège,  la  percussion  qui  agit  sur  elle  de  bas 
en  haut  augmente  assez  vite,  de  sorte  qu'à  l'înstantoù  le  tube 
atteint  son  siège,  la  hauteur  du  gonflement  peut  être  nota- 
blement augmentée.  Il  est  à  remarquer  que,  plus  le  renfle- 
ment est  large  par  rapport  à  la  section  de  son  orifice  infé- 
rieur, moins  la  percussion  est  brusque,  parce  que  pour  une 
tranche  donnée  dans  le  renflement  le  produit  de  la  masse  de 
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cette  tranche  par  le  carré  de  sa  vitesse  moyenne  est  moindre. 
Or,  à  partir  de  l'instant  où  le  tube  mobile  atteint  son  siège,  il 
faut  pour  chacune  de  ces  tranches  qu'il  sorte  du  tuyau  de 
conduite  une  quantité  d'eau  égale  à  ce  qu'elle  en  contient. 
On  voit  déjà  d'après  cela  qu'il  y  a  certains  avantages 
quand  on  veut  augmenter  la  hauteur  du  versement,  à  dispo- 
ser un  renflement  au  dessus  du  siège  du  tube  mobile,  quoi- 
que sans  un  renflement  de  ce  genre  il  ne  se  soit  jamais  produit 
aucun  coup  de  bélier  sensible,  même  dans  mes  expériences 
faites  sur  une  fort  grande  échelle  avec  des  tubes  très  peu 
résistants.  Gela  n'est  pas  étonnant  parce  que  les  sections 
transversales  ne  peuvent  être  bouchées  par  aucun  corps  solide. 

Mais  il  y  a  une  autre  raison  pour  employer  cette  disposi- 
tion dans  ce  cas.  Lorsque  Teau  a  fini  son  mouvement  ascen- 
sionnel, il  est  convenable  que  Toscillation  descendante  ne 
vide  point  trop  bas  le  tube  mobile,  afin  qu'il  n'y  ait  pas  de 
reniflement  quand  il  se  relèvera.  Dans  l'expérience  dont  il 
s'agit,  les  proportions  de  ce  renflement  n'avaient  été  détermi- 
nées que  d'une  manière  très  provisoire  dans  une  localité  où 
il  n'était  pas  d'ailleurs  possible  de  varier  beaucoup  les  études. 
Il  est  donc  bien  entendu  qu'il  ne  s'agit  ici  que  de  donner  une 
idée  générale  de  la  marche  des  résultats.  La  pièce  centrale 
fixe,  assez  sensiblement  cylindrique  de  0,165  de  diamètre  se 
terminait inférieurement  paruncône  d'environ  0",25  de  côté. 
Cette  pointe,  autant  que  je  peux  m'en  souvenir,  entrait  dans 
le  sommet  du  renflement. 

On  peut  demander  pourquoi,  à  partir  de  l'instant  où  le  tube 
atteint  son  siège  il  ne  faut  que  2  1/2  secondes  pour.l'ascension 
et  le  versement,  tandis  que  Je  tube  reste  pendant  6  secondes 
sur  son  siège.  On  remarquera  d'abord  que  l'ascension  s'est 
faite  quand  il  y  avait  déjà  beaucoup  de  vitesse  acquise  en 
vertu  de  la  descente  de  l'eau  motrice  au  bief  d'aval.  S'il  faut 
tenir  compte  de  la  quantité  de  force  vive  qui  peut  avoir  été 
développée  en  vertu  de  la  course  du  liquide,  dans  le  renfle- 
ment au  dessous  du  niveau  d'amont^  il  faut  tenir  compte 
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aussi  de  ce  qu'une  partie  du  renflement  était  déjà  occupée  à 
l'instant  où  le  tube  a  achevé  de  descendre.  Enfin  les  vitesses 
ont  été  assez  grandes  dans  l'espace  graduellementresserré  par 
la  pièce  centrale  fixe  et  la  hauteur  de  versement  au-dessus 
du  niveau  d'amont  étant  le  triple  de  la  hauteur  de  chute, 
la  quantité  d'eau  élevée  a  été  nécessairement  beaucoup  moin- 
dre pour  un  rendement  donné,  que  si  elle  s'était  versée  au- 
dessus  du  niveau  d'amont  à  une  hauteur  analogue  à  celle  de 
la  chute. 

Quant  à  l'oscillation  descendante,  elle  a  eu  à  vider  à  une 
profondeur  convenable,  le  renflement  dans  lequel  la  surface 
de  l'eau,  à  partir  du  moment  où  elle  y  était  descendue 
n'avait  plus  que  des  vitesses  relativement  très  diminuées. 
Une  remarque  semblable  doit  être  faite  quant  aux  expériences 
précitées  sur  le  grand  modèle  de  Chaillot  où  la  durée  de  l'as- 
cension avant  le  versement  supérieur  était  beaucoup  moin- 
dre dans  certaines  conditions  que  celle  de  l'oscillation  en 
retour. 

Chaque  fois  qu'on  faisait  une  expérience  on  constatait 
quel  était  le  nombre  de  pouces  d'eau  fournis  par  l'aqueduc. 
Mesurant  ensuite  le  temps  nécessaire  pour  remplir  un  bassin 
de  jauge  au  moyen  de  l'eau  sortie  au  sommet  de  l'appareil  on 
avait  le  rendement  qui  a  toujours  dépassé  40  pour  100  en 
eau  élevée.  Le  nombre  de  pouces  d'eau  fournis  par  l'aqueduc 
a  varié  pendant  la  durée  des  expériences  de  46  à  53.  Il  était 
souvent  de  50. 

Dans  ces  limites,  je  ne  me  suis  pas  aperçu  que  le  rende- 
ment ail  assez  changé  pour  que  ses  variations  ne  puissent  pas 
être  attribuées  à  des  erreurs  d'observations. 

Il  aurait  d'ailleurs  fallu  pouvoir  tenir  compte  de  ce  que  le 
tampon  précité  ne  gardait  pas  bien  l'eau  et  en  perdait  une 
quantité  qui  paraissait  être  au  moins  de  deux  pouces  d'eau. 
L'appréciation  de  cette  perte  n'était  pas  d'ailleurs  indispen- 
sable parce  qu'en  la  négligeant  on  était  sûr  d'avoir  un  ren- 
dement inférieur  au  véritable  puisque  l'eau  échappée  ainsi  ne 
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passait  point  dans  rappareil.  Si  donc  on  avait  tenu  compte  de 
cette  perte,  le  rendement  aurait  été  plus  considérable  que  je 
ne  viens  de  le  dire.  Mais  il  s'agissait  seulement  encore  d'expé- 
riences provisoires  indiquant  un  minimum.  L'orifice  alterna- 
tivement découvert  par  la  levée  du  tube  avait  seulement  0",20 
dediamètreparcequejemeservaisdes matériaux  déjà  existants 
et  des  tuyaux  de  fonte  mis  à  ma  disposition  qui  ne  purent 
d'ailleurs,  à  cause  des  besoins  du  service,  m'être  laissés  assez 
longtemps  pour  bien  achever  ces  études.  Il  auraitmieux  valu, 
à  certains  égards,  que  cet  orifice  eût  au  minimum  le  même 
diamètre  intérieur  que  le  tuyau  de  conduite.  Je  reviendrai 
plus  loin  sur  ce  genre  de  détails.  Mais  il  est  intéressant  de 
conserver  la  trace  des  résultats  obtenus  avec  un  appareil 
construit  aussi  grossièrement,  élevant  Teau  déjà  assez  haut 
par  rapport  à  la  chute  motrice.  D'ailleurs  la  garniture  du 
siège  était  en  cuir.  Une  rondelle  en  caoutchouc  aurait  mieux 
gardé  Teau. 

On  a  varié  les  hauteurs  de  levée  du  tube  mobile  de  0",08  à 
0™,13.  Autant  que  je  peux  m'en  souvenir,  c'était  pour  une 
levée  de  0™,13  que  le  tube  restait  sur  son  siège  pendant 
six  secondes,  mettait  deux  secondes  à  se  lever,  restait  tout 
ouvert  pendant  six  secondes  et  mettait  une  seconde  à  retom- 
ber sur  son  siège.  De  sorte  que  la  durée  totale  de  la  période 
était  de  15  secondes.  11  y  avait  quatre  périodes  par  minute. 
C'étaient  53  pouces  d'eau  qui  étaient  fournis  par  la  machine  de 
Marly  pendant  cette  expérience.  Quand  le  tube  arrivait  sur 
son  siège  l'eau  montait  et  versait  au  sommet  de  l'appareil  en 
2  1/2  secondes  environ.  11  ne  s'agît  au  reste  que  de  donner 
des  indications  sommaires  sur  ces  expériences  provisoires. 

Je  ne  pouvais  pas  plus  qu'à  Ghaillot  changer  la  quantité 
d'eau  motrice.  J'ai  varié  aussi  les  levées  du  tube  et  son  con- 
trepoids, je  n'ai  pas  remarqué  plus  qu'à  Chaillot  qu'il  en 
résultât  une  influence  bien  sérieuse  sur  le  rendement  qui 
parait  dépendre  surtout  de  la  quantité  d'eau  motrice  pour 
une  longueur  donnée  de  tuyau  de  conduite.  J'ai  d'ailleurs 
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remarqué  que,  ce  tuyau  n'ayant  eu  d'abord  qu'une  longueur 
moitié  moindre,  le  rendement  avait  été  très  sensiblement 
au-dessous  de  celui  que  j'ai  obtenu  quand  j'ai  doublé  cette 
longueur  pour  une  même  quantité  d'eau  motrice. 

La  hauteur  à  laquelle  on  peut  élever  Teau  dans  de  bonnes 
conditions  dépend  du  rapport  de  la  quantité  de  travail  en 
frottement  dans  le  tube  d'ascension  à  celui  du  travail  en  frot- 
tement dans  le  tuyau  de  conduite.  On  aurait  pu  élever  Teau 
beaucoup  plus  haut  avec  la  même  chute  motrice  si  la  section 
de  sortie  au  bief  inférieur,  au  lieu  d'être  moindre  que  celle  du 
tuyau  de  conduite  avait  été  au  moins  aussi  grande,  d'autant 
plus  que  les  vitesses  de  l'eau  ascensionnelle  tant  à  sa  sortie 
au  sommet  qu'à  sa  rencontre  avec  les  changements  de  section 
auraient  été  modifiées.  En  général  plus  on  veut  élever  l'eau  à 
une  grande  hauteur  par  rapport  à  la  chute  motrice  plus  il  est 
convenable,  dans  des  limites  très-étendues,  que  le  tuyau  de 
conduite  soit  long. 

Dans  ce  modèle  provisoire,  deux  rondelles  en  cuir  cousues 
ensemble  étaient  encastrées  sur  le  siège  fixe.  Leur  surface 
supérieure  n'était  pas  rigoureusement  horizontale,  le  tube 
vertical  n'était  pas  très  bien  guidé.  Par  cette  raison  même,  il 
se  posait  sur  son  siège  en  s'y  appuyant,  à  cause  de  la  pres- 
sion de  l'eau  contenue  dans  son  intérieur,  il  s'inclinait  légè- 
rement, ce  qui  ne  l'empêchait  pas  de  garder  assez  bien  l'eau. 
Il  en  résultait  sans  doute  un  inconvénient.  Mais  cette  remarque 
est  intéressante  pour  montrer  à  quel  point  la  construction 
peut  être  rustique  quand  on  rend  le  tube  vertical  en  entier 
mobile,  au  lieu  de  ne  rendre  mobile  qu'une  vanne  cylindrique 
ou  une  soupape  de  Cornwall.  On  peut  d'ailleurs,  dans  cer- 
taines limites,  comme  dans  lafig.  14,  pi.  Vil,  ne  faire  fermer 
alternativement  un  tuyau-soupape  que  par  sa  partie  infé- 
rieure, sa  partie  supérieure  étant  jointe  au  tube  vertical  fixe 
par  un  manchon  en  cuir.  Mais  en  général,  pour  les  diamètres 
considérables,  il  est  intéressant  de  signaler  la  grande  simpli- 
cité résultant,  dans  les  limites  du  possible,  de  ce  qu'un  tube 
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mobile  peut  n*ayoir  à  se  poser  alternativement  que  sur  un 
seal  siège,  les  freins  hydrauliques  permettant  d'ailleurs 
d'amortir  la  percussion. 


Expériences  et  considérations  sur  l'influence 
de  la  longueur  du  tuyau  de  conduite. 

Dans  les  premières  expériences  que  j'avais  faites  à  Saint- 
GermaiQ-en-Laye  sur  le  modèle  qui  a  été  depuis  l'objet  d'un 
rapport  de  M.  Combes  reproduit  ci-dessus,  j'avais  d'abord 
mesuré  le  rendement  en  le  faisant  fonctionner  à  la  main.  Le 
tuyau  de  conduite  ayant  alors  12  mètres  de  long  le  rende- 
ment fut  de  50  pour  100.  Je  réduisis  ensuite  la  longueur  du 
tuyau  de  conduite  à  8  mètres  et  le  rendement  fut  diminué. 
Enfin,  lorsque,  dans  ces  dernières  conditions,  j'obtins  une 
marche  automatique,  le  rendement  fut  encore  diminué  et 
réduit  à  environ   un  tiers  du  travail  dépensé. 

Quand  je  fis  cette  expérience  provisoire  sur  le  rendement 
j'avais  très  peu  d'eau  à  ma  disposition.  J'étais  obligé  de  pren- 
dre un  niveau  moyen  dans  une  grande  cuve  servant  de  bief 
d'amont.  Or  la  variation  du  niveau  d'amont  étant  considé- 
rable par  rapport  à  la  chute  motrice,  j'ai  signalé  les  incon- 
vénients de  cette  manière  d'apprécier  le  niveau  moyen,  cela 
changeait  à  chaque  période  la  profondeur  de  Toscillation  en 
retour.  D'ailleurs  nous  avons  vu  combien  cela  était  essen- 
tiel pour  le  rendement.  Il  est  donc  bien  entendu  qu'il  ne 
s'agissait  dans  cette  première  série  d'expériences  que  de  se 
former  une  idée  de  la  marche  des  résultats. 

Autant  que  je  peux  m'en  souvenir,  la  levée  du  tube,  pour 
ces  trois  séries  d'expériences,  était  de  0",06,  et  l'eau  était 
élevée  à  0™,55  environ  au-dessus  du  niveau  moyen  du  bief 
d'amont  pour  une  chute  moyenne  peu  différente. 

On  voit  déjà  qu'il  faut  que  le  tuyau  de  conduite  soit  assez 
long  relativement  à  la  chute  motrice.  Quand  la  levée  du  tube 
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mobile  est  assez  grande  par  rapport  au  diamètre  dans  les 
conditions  précitées,  la  force  vive  perdue  pour  faire  fonction- 
ner le  tube  est  assez  notable. 

Nous  avons  vu  que  les  conditions  du  maximum  de  rende- 
ment seraient  faciles  à  déterminer  si  Ion  n'avait  pas  à  s'occu- 
per des  phénomènes  de  succion  ramenant  alternativement  le 
tube  sur  son  siège.  Nous  savons  d'ailleurs  que,  dans  des  limites 
très  étend  ues,  plus  le  tuyau  de  conduite  est  long,  plus  la  perte  de 
force  vive  résultant  de  la  vitesse  de  sortie  de  l'eau  est  dimi- 
nuée, une  même  quantité  d'eau  motrice  étant  débitée  à  cha- 
que période  dont  la  durée  est  d'autant  plus  grande  que  la 
longueur  du  tuyau  est  plus  considérable.  Dans  ces  conditions 
on  pourra  lever  beaucoup  moins  le  tube  mobile.  Il  semble 
au  premier  aperçu  qu'il  en  résultera  un  étranglement  nuisi- 
ble. Mais  l'essentiel,  quant  à  la  perte  de  force  vive  dont  il 
s'agit,  est  que  la  vitesse  de  sortie  ne  dépasse  pas  certaines 
limites.  Or  c'est  ce  qui  arrivera  si,  pour  la  descente  d'une 
quantité  d'eau  donnée  ,  les  vitesses  sont  convenablement 
diminuées  dans  le  tuyau  de  conduite. 

On  pourra  commencer  par  calculer  pour  chaque  période, 
la  quantité  d'eau  motrice  d'où  résulterait  le  maximum  de 
rendement  si  Ton  n'avait  point  à  s'occuper  des  phénomènes 
provenant  de  la  vitesse  de  sortie.  Mais  ces  phénomènes  con- 
tribuent à  la  perte  de  force  vive  résultant  de  chaque  change- 
ment de  période.  Il  est  donc  important  d'en  atténuer  l'in- 
fluence dans  les  limites  du  possible.  Or  il  faut  se  procurer  la 
force  de  succion  nécessaire  à  la  baisse  alternative  du  tube. 
Mais  d'après  de  nombreuses  expériences  faites  pour  des  levées 
diverses  de  tube,  toutes  choses  égales  d'ailleurs  en  général 
quant  aux  vitesses,  moins  celui-ci  est  levé,  plus  la  force  de 
succion  qui  tend  à  le  ramener  sur  son  siège  est  puissante. 

Plus  on  diminuera  la  course  du  tube  descendant  sous  l'ac- 
tion d'une  force  donnée,  moins  sa  descente  durera  de  temps. 
11  y  a  donc  lieu  de  penser  qu'on  aura  moins  à  tenir  compte 
de  ce  que  la  veine  liquide  annulaire  étant  coupée  graduelle- 
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ment,  ces  vitesses  à  la  partie  inférieure  seront  une  cause  de 
perte  de  force  vive  comme  cela  a  été  rappelé  dans  le  rapport 
de  M.  Combes. 

Pour  éviter  tout  malentendu  je  supposerai  d'abord  que 
la  perte  de  travail  occasionnée  par  la  manœuvre  de  va  et 
vient  du  tube  pût  être  regardée  assez  sensiblement  comme 
une  constante,  ainsi  que  le  travail  en  frottement  qu'il  faudrait 
vaincre  pour  entretenir  les  oscillations,  abstraction  faite  de 
toute  élévation  d'eau.  Nous  savons  que  dans  cette  hypothèse 
la  somme  des  deux  quantités  de  travail  dont  je  viens  de 
parler  devrait  être  à  peu  près  égale  à  la  somme  des  deux 
quantités  de  travail  qui  seraient  nécessaires  pour  conserver 
les  vitesses  comm^  s'il  n'y  avait  pas  de  résistances  passives 
pendant  l'écoulement  au  bief  inférieur  et  pendant  le  verse- 
ment au  sommet  de  l'appareil  (1). 

Mais  plus  on  augmente  la  longueur  du  tuyau  de  conduite, 
plus  on  diminue  les  vitesses  pour  une  quantité  d'eau  donnée 
débitée  à  chaque  période,  abstration  faite  des  résistances  pas- 
sives. Nous  avons  vu  que  dans  ce  cas  la  levée  du  tube  mo- 
bile et  par  suite  la  quantité  de  travail  nécessaire  pour  le  faire 
fonctionner,  sont  d'autant  plus  diminuées  que  les  vitesses  de 
l'eau  sont  moindres  dans  le  tuyau  de  conduite.  Or  la  quan- 
tité d'eau  qui  doit  descendre  à  chaque  période  pour  conduire 


(1)  Il  n'est  pas  sans  quelque  intérêt  de  signaler  un  moyen  assez  direct 
de  se  rendre  compte  de  la  quantité  de  travail  qui  serait  nécessaire 
pour  eotrelenir  les  oscillations  sans  faire  élever  de  l'eau  parle  sommet 
du  tube  mobile. 

Il  sufQt  après  le  versement  à  ce  sommet  de  laisser  retomber  libre- 
ment la  colouoe  liquide  en  empèchaot  le  tube  de  se  relever.  On  voit 
ainsi  à  quel  niveau  Teau  reraoute  ensuite.  Au  moyen  de  la  perte  de 
hauteur  du  sommet  de  la  colonne  liquide,  on  se  rend  compte  approxi- 
mativement de  la  quaulité  de  travail  en  résistances  passives  dont  il 
8'agit,  sachant  que  dans  certaines  limites  elle  est  à  peu  près  propor- 
tionnelle au  cube  de  i*amplitude  de  Toscillation.  De  sorte  qu'on 
peut  se  rendre  compte  du  travail  qui  aurait  été  nécessaire  pour  con- 
server les  vitesses  comme  s'^l  n'y  avait  pas  eu  de  déchet,  la  colonne 
liquide  étant  supposée  remontée  au  sommet  d'où  elle  était  descendue. 

A  Billancourt,  dans  des  conditions  un  peu  difTérentes  ezpos^ées  plus 
loin,  à  partir  de  rinstant  où  le  yersement  ayait  cessé  au  sommet,  la 
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au  maximum  de  rendement  est  d'autant  plus  grande,  d'après 
ce  qui  a  été  dit  ci-dessus,  que  le  travail  nécessaire  pojur  faire 
fonctionner  le  tube  est  plus  considérable.  Il  en  résulte  que, 
dans  des  limites  très  étendues,  plus  le  tuyau  de  conduite  est 
long,  moins  il  faut  d'eau  motrice  à  chaque  période  pour  con- 
duire au  maximum  de  rendement. 

Ces  considérations  sont  très  importantes  pour  faire  com- 
prendre la  marche  des  résultats.  Cela  suffirait  pour  expliquer 
pourquoi  avec  un  tuyau  de  conduite  de  30  mètres  environ 
de  long,  un  appareil  fonctionnant  d'une  manière  automa- 
tique, a  donné  comme  on  le  verra  plus  loin  un  rendement 
beaucoup  plus  considérable,  qu'un  tuyau  de  conduite  de 
12  mètres  de  long  un  peu  moins  large,  il  est  vrai,  mais  qu'on 
faisait  marcher  avec  la  main.  Or  nous  avons  vu  que  la 
marche  automatique  était  une  cause  de  déchet  dans  des  con- 
ditions analogues. 


coloDne  liquide  mettait  huit  secondes  à  descendre  et  à  remonter  à 
O^i^,  12  de  celui-ci.  Je  signale  cette  perte  de  0<a,12  seulement  comme  un 
aperçu,  exagéré  peut-être  si,  comme  je  crois  m'en  souvenir,  cette 
observation  n'a  été  faite  qu'à  une  époque  où  il  y  avait  une  cause  acci- 
dentelle de  déchet  indiquée  ultérieurement. 

La  plus  grande  difficulté  pour  connaître  le  travail  perdu  à  chaque 
changement  de  période  consiste  à  apprécier  celui  qui  provient  de  la 
manière  dont  le  tube  mobile  descend  alternativement  eu  vertu  des 
effets  de  la  succion  de  IVau.  Si  l'on  fait  marcher  à  la  main  un  appareil 
d'assez  petites  dimensions,  la  perte  de  force  vive  résultant  de  l'étran- 
glement graduel  de  la  nappe  liquide  de  sortie  peut  se  réduire  à  très 
peu  de  chose.  On  voit  donc  la  possibilité  eu  mesurant  d'abord  le  ren- 
dement avec  cette  manœuvre  de  se  rendre  compte  de  la  perte  pro- 
venant de  l'emploi  des  phénomènes  de  succion. 

Il  ne  reste  donc  plus  qu'à  apprécier  la  perte  de  force  vive  résultant 
de  la  percussion  du  tube  mobile  sur  son  siège  ou  du  travail  employé 
à  éviter  cette  percussion  par  un  frein  hydraulique.  Or^  on  peut  se 
former  une  idée  approximative  de  la  vitesse  de  ce  tube.  On  a  ainsi  les 
éléments  nécessaires  pour  appliquer  la  formule  qui  conduitau  maximum 
de  rendement. 

A  Saiut-Germain-en-Laye  la  pièce  centrale  fixe  était  en  bois,  je  ne 
retrouve  pas  le  diam^tre  de  sa  partie  cylindrique  qui  descendaitjus- 
qu'au  niveau  de  l'eau  d'aval.  Au  tuyau  de  comluite  on  avait  ajouté  oans 
le  réservoir  d'amont  un  évasemeut  de  0"^,67  de  long  et  de  0^,29  de 
diamètre  maximum.  Il  n'y  avait  pas  d'évasement  en  amont  pour  divers 
autres  modèles  précités  ou  dont  on  parlera  plus  loin. 
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Oscillations  pouvant  servir  à  mettre  l'appareil 
en  train  malgré  l'absence  d'un  surveillant. 

A  Saint-Germain-en-Laye  le  tuyau  de  conduite  débouchait 
latéralement  dans  un  réservoir  en  zinc  tenant  lieu  de  bief 
d'amont.  Il  débouchait  latéralement  aussi  dans  le  bief  supé- 
rieur, pour  Tappareil  objet  du  rapport  précité  de  M.  Combes. 
Il  était  convenable  que  cet  orifice  ne  fût  jamais  découvert. 
Son  immersion  offre  divers  avantages.  La  machine  peut  mar- 
cher plus  longtemps  si  le  niveau  d'amont  baisse,  puisque  la 
vitesse  nécessaire  à  la  succion  peut  encore  finir  par  être  en^- 
gendrée  après  un  temps  suffisant.  Il  se  présente  un  effet  sin- 
gulier quand  la  chute  motrice  est  devenue  très  petite.  Chaque 
période  se  divise  en  deux,  dont  une  seule  verse  de  l'eau.  Cela 
diminue  la  quantité  de  liquide  écoulé  à  chaque  période  et 
peut  permettre  de  marcher  plus  longtemps,  peut-être  aussi, 
laisser  à  l'eau  affluente  le  temps  de  se  gonfler  de  nouveau  en 
amont.  Il  y  a  môme  des  circonstances  où  le  tuyau  vertical  ne 
se  relève  plus  quand  le  niveau  est  trop  descendu  en  amont, 
ce  qui  est  utile  pour  que  Teau  ait  le  temps  de  monter  dans  le 
bief  supérieur  (1). 

(1)  Je  m'exprimais  ainsi  quant  à  ce  détail  des  expériences  faites  à 
Saint-Germain-en-Laye,  dans  le  bulletin  de  la  Société  philomathique. 
Séance  du  2  novembre  1850  (journal  Vlnstitut), 

...  c(  Lorsque  le  niveau  est  baissé  dans  la  grande  cuve  au  delà  d'une 
certaine  limite  la  colonne  liquide  contenue  dans  le  tayau  vertical  re- 
descend près  du  siège  de  ce  dernier  qui,  on  se  relevant,  introduit  dans 
le  système  de  l'eau  du  bief  inférieur.  Or  il  en  résulte  des  phénomènes 
analogues  à  ceux  qui  proviennent  du  mouvement  de  l'eau  dans  l'autre 
sens  et  le  tuyau  à  peine  soulevé  redescend.  L'eau  remonte  en  oscillant 
quand  il  est  redescendu,  et  il  ne  s'ouvre  complètement  qu'à  la  seconde 
oscillation  descendante.  De  sorte  qu'il  n'y  a  que  ia  moitié  d'un  certain 
nombre  de  périodes  qui  versent  de  l'eau  dans  le  tonneau  supérieur. 
Elles  alternent  d'ailleurs  avec  régularité  abandonnées  à  elles- 
mêmes...  » 
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Lorsque  le  niveau  d'amont  est  convenablement  relevé  le 
moindre  ébranlement  peut  suffire  pour  mettre  la  machine  en 
jeu.  On  entendait  d'abord  un  ronflement  au  pied  du  tuyau 
vertical  qui  ne  gardait  jamais  Teau  d'une  manière  parfaite 
et  donnait  lieu  par  conséquent  au  développement  de  phéno- 
mènes curieux  de  vibration  des  veines  liquides  analogues 
sans  doute  à  ceux  qui  sont  signalés  par  F.  Savart.  A  ce  ron- 
flement succédaient  des  oscillations  qui  commençaient  par 
être  très  petites  ;  mais  devenaient  ensuite  de  plus  en  plus 
étendues,  et  finissaient  par  être  capables  de  permettre  au 
tuyau  vertical  de  se  relever  complètement,  afin  de  mettre  la 
machine  en  train. 

Le  premier  ébranlement  paraît  pouvoir  être  occasionné  ici 
par  la  percussion  d'une  veine  liquide  sortant  du  réservoir 
d'amont  quand  il  est  suffisamment  plein. 

Le  phénomène  dont  je  viens  de  parler  est  intéressant  pour 
montrer  d'après  quels  principes  on  pourra  sans  doute  utiliser 
l'appareil  par  éclusées,  même  sans  avoir  besoin  d'un  surveil- 
lant; il  est  à  peine  nécessaire  d'ajouter  qu'il  est  toujours  fa- 
cile d'empêcher  la  machine  de  marcher  en  son  absence. 


Influence  des  dimensions  de  la  bouche 
de  sortie  en  aval 

La  détermination  de  la  grandeur  de  l'orifice  de  sortie 
dépend  de  deux  considérations  bien  distinctes.  Si  avec  un 
appareil  de  dimensions  données,  on  veut  pouvoir  débiter  le 
plus  d'eau  possible,  il  est  important  que  la  bouche  de  sortie 
ait  un  diamètre  au  moins  égal  à  celui  du  tuyau  de  conduite. 
Mais  je  suppose  qu'on  soit  obligé  de  ménager  beaucoup  l'eau 
motrice  et  de  tenir  surtout  au  rendement,  en  donnant  assez 
de  longueur  au  tuyau  de  conduite  pour  être,  sous  ce  rap- 
port, dans  les  meilleures  conditions.  Nous  avons  vu  que  dans 
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ce  cas  Torifice  resté  libre  par  la  levée  du  tube  mobile  peut 
être  notablement  moindre  que  la  section  du  tuyau  de  con- 
duite. Alors  on  peut  rétrécir  l'extrémité  de  ce  dernier  et  celle 
du  tube  mobile  en  augmentant  la  levée  de  celui-ci,  auquel 
on  pourra  donner  des  sections  convenablement  réglées  par 
rapport  à  son  orifice  inférieur.  Comme  cette  disposition  ne 
serait  adoptée  que  pour  le  cas  d'un  tuyau  de  conduite  d'une 
grande  longueur,  les  sections  du  tube  vertical  mobile  pour- 
raient ainsi  être  diminuées  sans  qu'il  en  résultât  beaucoup 
d'inconvénient  quant  au  frottement  de  Teau  dans  ce  tube.  11 
est  intéressant  de  présenter  ces  considérations  ;  mais,  en  gé- 
néral, on  pourra,  comme  on  le  verra  mieux  plus  loin,  varier 
les  effets  selon  les  quantités  d'eau  disponibles  en  choisissant 
un  diamètre  de  l'orifice  de  sortie  au  moins  égal  à  celui  du 
tuyau  de  conduite,  parce  qu'on  pourra  changer  les  levées  du 
tube  mobile. 

Je  donnerai  plus  loin  le  détail  des  expériences  qui  confir- 
ment ces  principes,  je  rappellerai  seulement  ici  qu'on  est 
parvenu  avec  le  modèle,  objet  du  rapport  de  M.  Combes,  à 
régler  le  contrepoids  de  manière  à  le  rendre  si  peu  prépon- 
dérant, que  le  tube  mobile,  se  levant  quand  on  voulait  à  une 
hauteur  extrêmement  petite,  l'appareil  pouvait  cependant 
marcher  régulièrement  en  ne  débitant  que  des  quantités 
d'eau  très-minimes,  dont  une  partie  était  versée  au  sommet 
à  chaque  période  (1). 

(i)  Pour  ce  tuyau  de  conduite  de  0^,20  de  diamètre  j'avais  constaté 
à  Saiut-Germain-GQ>Laye,  avant  d'avoir  trouvé  les  phénomènes  de 
succion  qui  permettent  d'obtenir  la  marche  automatique,  qu'une  levée 
de  0™,06  du  tube  mobile  était  suffisante  dans  les  conditions  où  Tap- 
pareil  était  alors,  quoiqu'il  ne  fût  pas  sans  quelque  utilité  d'avoir  une 
levée  plus  grande.  Lorsque  ce  tube  se  lève  plus  que  cela  n'est  indis- 
pensable, il  se  présente  un  effet  intéressant  pour  la  marche  automa- 
tique. Ainsi  quand  le  même  appareil  a  été  installé  chez  le  maraîcher 
de  Versailles,  le  tube  mobile,  au  lieu  de  se  lever  seulement  à  la  hau- 
teur indiquée  dans  le  rapport  de  M.  Combes,  a  pu  se  lever  à  une  hau- 
teur de  0^,08,  le  contrepoids  étant  diminué  de  manière  à  ne  pas 
changer  la  durée  de  chaque  périodei  qui  élevait  un  peu  plus  d'eau.  On 
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Quand  on  élargit  la  bouche  d*ayal  du  tuyau  de  conduite, 
si  l'on  veut  ne  pas  changer  la  quantité  d'eau  débitée  à  chaque 
période  on  est  obligé  de  diminuer  la  levée  du  tube  mobile. 
De  sorte  qu'il  n'y  a  pas  d'avantage,  dans  ces  conditions  à  éva- 
ser cette  extrémité.  On  conçoit  même  qu'il  pourrait  en  ré- 
sulter, dans  la  nappe  liquide  des  complications  de  mouve- 
ments qui  seraient  une  cause  d  augmentation  des  résistances 

entendait  encore  moins  le  bruit  de  ce  tube  quand  il  retombait  surgon 
siège.  Mais  le  jeu  de  l'appareil  était  en  apparence  plus  indécis.  Sans 
paraître  en  général  bien  importante,  une  levée  assez  grande  du  tube 
mobile  est  intéressante  à  étudier  étant  combinée  avec  le  contrepoids. 
Mais  la  réussite  des  freins  hydrauliques  nouveaux  à  l'écluse  de  TAu- 
bois  change  complètement  Tétat  de  la  question,  quant'  à  l'emploi  des 
grands  appareils. 

Voici  un  extrait  du  procès-verbal  de  la  séance  de  la  Société  Philo- 
mathique  du  22  novembre  1850  (journal  /7/i^^tYu/)  relatif  à  quelques  dé- 
tails des  premières  expériences  faites  à  Saint-Germain-en-Laye  sur  les 
effets  de  la  succion  à  contre-courant. 

«  J'ai  prolongé  extérieurement,  au  moyen  d'une  couronne  de  fort 
zinc  horizontale,  le  plan  inférieur  de  l'anneau  disposé  au  bas  du  tuyau 
vertical  mobile,  de  sorte  que  le  diamètre  extérieur  s'est  trouvé  d'en- 
viron 0»,50.  L'appareil  avec  cette  addition  fonctionnait  encore,  mais 
la  force  de  succion  qui  faisait  alternativement  appliquer  ce  tuyau  sur- 
son  siège  était  sensiblement  diminuée.  Cette  force  de  succion  était  en- 
core sensiblement  diminuée  quand  le  diamètre  extérieur  a  été  réduit 
à  0^,39  environ,  mais  il  n'y  avait  plus  de  diminution  quand  ce  dia- 
mètre a  été  snccessivemeut  réduit  à  0^,33  et  à  0™,32.  Enfin,  pour  ce 
dernier  diamètre,  j'ai  augmenté  considérablement  la  force  de  succion 
en  relevant  extérieurement  les  bords  de  la  couronne,  ce  qui  a  été  facile 
en  y  faisant  des  entailles  dans  le  sens  des  rayons.  Non  seulement  le 
tuyau  en  redescendant  enlevait  un  contre-poids  beaucoup  plus  fort, 
mais  l'appareil  s'est  mis  à  fonctionner  avec  une  telle  violence  que  le 
tuyau  rebondissant  alternativement  avec  rapidité  contre  son  siège  et 
son  arrêt  supérieur,  ne  versait  plus  d'eau  à  son  sommet  et  il  pouvaitétre 
considéré  comme  un  nouveau  moyen  de  donner  des  coups  de  marteau 
ou  de  pilon.  Il  a  fallu  relever  l'arrêt  supérieur. 

ce  Cette  disposition  de  la  couronne  extérieure  a  permis  aussi  d'aug- 
menter la  distance  à  laquelle  se  faisait  la  succion.  Ainsi  le  tuyau  étaut 
en  équilibre  avec  son  contrepoids  restait  immobile  à  0»,22  de  hauteur 
au-dessus  de  son  siège^  quand  cette  couronne  n'existait  pas.  Or,  il  était 
attiré  par  cette  succion  à  une  distance  d'au  moins  0»,26^  même  en  en- 
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passives.  Il  y  aurait  d'ailleurs  une  limite  au  delà  de  laquelle 
on  pourrait  craindre  qu'il  n'en  résult&t  des  trépidations,  si 
Ton  ne  prenait  pas  de  précaution  pour  les  éviter. 

A  répoque  de  mes  premiers  essais  j'avais  notablement 
élargi  une  bouche  de  sortie  et  son  tube  mobile.  J'avais  disposé 
en  amont  un  grillage  à  trop  petites  mailles  qui,  n'étant  pas 
assez  près"  du  niveau  du  bief  supérieur,  fut  en  grande  partie 
bouché  par  la  vase.  Il  en  résulta  un  effet  singulier  facile  à 
comprendre  d'après  ce  que  je  viens  de  dire.  Le  tube  mobile 
eut  un  mouvement  de  trépidation,  et  il  fut  impossible,  dans 
ces  conditions,  de  lui  faire  élever  de  Teau.  On  voit  combien 
il  est  essentiel,  quand  il  y  a  beaucoup  de  vase,  de  prendre 
des  précautions  pour  qu'un  grillage  ne  soit  jamais  engorgé. 
Il  s'agit  d'ailleurs  surtout  d'empêcher  d'entrer  dans  l'appareil 
des  corps  d'un  certain  volume,  car  il  jouit  en  général  de 
l'avantage  de  se  débarrasser  facilement  des  autres,  du  moins 


traînant  un  contrepoids  plus  pesant  que  lui,  quand  cette  conronne  exté- 
rieurement relevée  était  disposée  comme  Je  i*ai  dit.  Lorsque  les  bords 
de  cette  couronne  étaient  au  contraire  courbés  de  haut  en  bas,  l'appa- 
reil s^arrôtait^  même  pour  des  levées  très  petites  du  tuyau  mobile..... 
«  J'ai  aussi  constaté  que  Ton  pouvait  augmenter  les  effets  apparents  de 
cette  succion,  en  faisant  alternativement  plonger  dans  Teau  une  partie 
do  contrepoids.  li  est  clair,  en  effet,  qu'il  résulte  de  cette  immersion 
alternative,  qu'an  commencement  de  la  succion,  la  partie  du  contre- 
poids qui  doit  alternativement  soulever  le  tuyau  ne  Tempèche  pas  de 
commencer  à  descendre.  On  peut  obtenir  un  effet  analogue  au  moyen 
d'un  ressort...  » 

Dans  la  séance  du  28  décembre  1850  j'ai  ajouté  quelques  détails  sur 
les  effets  d'un  plan  horizontal  formé  assez  grossièrement  d'une  simple 
maçonnerie  en  pierres  sèches  à  la  hauteur  du  siège  du  tuyau  fixe.  Je 
rappellerai  seulement  ici  que  ce  plan  a  permis  au  tube  mobile  de  re- 
descendre sur  son  siège  en  entraînant  un  poids  dépassant  de  5  1/2  kilo- 
grammes celui  qui  le  tenait  en  équilibre,  quand  il  était  un  peu  soulevé 
et  en  quelque  sorte  flottant  dans  Teau  du  bief  inférieur  avant  l'addition 
de  ce  plan  fixe.  Ce  poids  était  d'ailleurs  suspendu  à  un  bras  de  levier 
notablement  plus  long  que  celui  auquel  le  tube  était  attaché  à  l'autre 
extrémité  du  balancier.  Ce  détail  n'est  peut-être  pas  sans  quelque  in- 
térêt pour  mieux  fixer  les  idées  sur  la  nature  des  phénomènes. 
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lorsqu'on  tient  le  tube  mobile  levé  au  besoin  pendant  le  temps 
nécessaire. 

Quant  à  Tévasement  de  l'extrémité  d'aval,  il  est  utile,  comme 
on  le  verra  mieux  plus  loin,  pour  les  cas  où  Ton  est  obligé  de 
débiter  de  grandes  quantités  d'eau.  Il  y  a  d'ailleurs  lieu  d'exa- 
miner si  Ton  ne  pourrait  pas,  sans  trop  de  dépense,  donner  à 
tout  le  tuyau  de  conduite  le  diamètre  de  la  bouche  de  sortie, 
de  manière  à  diminuer  les  frottements.  Il  faut  au  reste  tenir 
compte  des  difficultés  pouvant  provenir,  au  delà  de  certaines 
limites  dans  les  diamètres,  du  jeu  des  grands  tubes  mobiles. 
Il  est  vrai  que  la  réussite  des  freins  hydrauliques  appliqués 
à  l'écluse  de  l'Aubois  change  complètement  l'état  de  toutes 
ces  questions. 

Dans  diverses  expériences  sur  un  appareil  dont  le  tuyau  de 
conduite  et  la  bouche  de  sortie  avaient  O'^jâS  de  diamètre  on 
a  obtenu  de  bons  résultats,  comme  on  le  verra  plus  loin,  en 
réduisant  la  levée  du  tube  mobile  à  0^,015.  On  voit  d'après 
cela  que,  dans  certaines  conditions,  il  serait  inutile  d'élargir 
la  bouche  de  sortie^  qu'il  vaudrait  même  sans  doute  mieux 
la  rétrécir  comme  dans  les  expériences  précitées  faites  au  ré- 
servoir de  Picardie,  en  diminuant  l'étendue  des  surfaces  qui 
doivent  garder  l'eau,  ce  qui  simplifie  Texécution.  Cependant, 
quand  on  veut  élever  l'eau  assez  haut  par  rapport  à  la  chute 
motrice,  il  est  utile  de  ne  pas  rétrécir  cet  orifice  et  même 
de  l'élargir  au  moyen  d'un  évasement  graduel.  En  efiet  nous 
avons  vu  qu'il  était  alors  convenable  de  disposer  au-dessus  de 
cet  orifice  un  renflement  d'un  diamètre  plus  grand  que  celui 
du  tuyau  de  conduite.  Or  on  n'a  pas  en  général  beaucoup  de 
place  entre  cet  orifice  et  le  niveau  du  bief  supérieur  pour  faire 
un  évasement  qui  ne  soit  pas  brusque.  Il  est  donc  intéressant 
de  trouver  déjà  un  élargissement  facilitant  l'emploi  d'un  ren- 
flement sans  changement  trop  brusque  de  sections.  Il  est  d'ail- 
leurs utile,  quand  le  niveau  d'amont  tend  à  monter  de  ma- 
nière à  arrêter  l'appareil  en  s'opposant  aux  oscillations  en 
retour  si  l'on  ne  change  pas  le  contrepoids,  de  pouvoir  aug- 
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menter  considérablement  le  débit,  afin  d'éviter  de  perdre  de 
Feau  par  un  trop-plein.  On  conçoit  que,  dans  cette  circons- 
tance, il  est  convenable  de  pouvoir  augmenter  beaucoup  la 
levée  du  tube  mobile. 

Si  le  tuyau  était  trop  large  par  rapport  à  la  chute  motrice, 
il  y  aurait  évidemment  une  limite  assez  restreinte  au  delà  de 
laquelle  il  serait  plus  avantageux  d'augmenter  la  section  de 
la  pièce  centrale  fixe  que  d'exagérer  l'élargissement  au-des- 
sous du  niveau  d'amont  pour  obtenir  une  élévation  plus 
grande  avec  une  oscillation  en  retour  faite  dans  de  bonnes 
conditions. 


Influence  de  la  bouche  de  sortie  au  sommet 
du  tube  mobile 

Ainsi  que  cela  est  indiqué  dans  le  rapport  de  M.  Combes, 
cet  appareil  est  au  fond  la  même  chose  que  mon  système 
d'écluses  de  navigation  sur  lequel  une  série  d'expériences 
provisoires  avait  été  faite  près  de  Saint-LÔ  pour  le  cas  seule- 
ment où  l'on  vidait  le  sas  en  relevant  une  partie  de  l'eau  au 
bief  d'amont.  Le  tuyau  de  conduite  était  en  zinc  d'environ 
0*^,002  d'épaisseur,  ce  qu'il  est  intéressant  de  rappeler  pour 
montrer  que  ces  grandes  colonnes  liquides  ont  fonctionné  ré- 
gulièrement dans  des  parois  aussi  fragiles  sans  les  endom- 
mager. Un  rapport  favorable  fut  rédigé  par  M.  Méquet, 
inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  dans  lequel  il  dit  : 
«  La  commission  regarde  l'essai  du  Rocreul  comme  complè- 
«  tement  concluant  en  ce  qui  concerne  Tapplicalion  pratique 
«  de  la  machine  oscillante  de  M.  de  Caligny,  à  de  petites 
tt  chutes  et  à  des  élévations  moyennes;  elle  a  été  singulière- 
«  ment  frappée  de  la  simplicité  de  l'appareil  et  de  ce  qu'il 
«  présente  d'ingénieux...  » 

J'avais  d'abord  disposé  un  cylindre  central  fixe  comme 
dans  les  appareils  précités.  Mais  je  reconnus  qu'à  ce  point  de 
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vue  les  conditions  étaient  très  différentes.  En  effet,  c'est  sur- 
tout pour  le  cas  où  Ton  veut  élever  de  Teau  à  une  hauteur 
assez  notable  relativement  à  la  chute  motrice,  que  la  pré- 
sence de  cette  pièce  est  utile.  Elle  permet  de  rétrécir  la 
section  sans  diminuer  le  diamètre  du  tube  mobile.  11  est  à  re- 
marquer que  Teau  élevée  sortant  par  l'espace  annulaire  resté 
libre  autour  de  cette  pièce,  l'orifice  d'évacuation  au  sommet 
est  dans  de  bonnes  conditions  pour  le  cas  d'une  élévation 
assez  grande.  De  sorte  que  la  quantité  d'eau  élevée  à  chaque 
période  étant  petite  par  rapport  au  volume  dépensé  pour  une 
chufe  motrice  bien  moindre  que  la  hauteur  d'élévation  il  n'y 
a  pas  à  se  préoccuper  beaucoup,  en  général,  de  la  force  vive 
perdue  par  le  jaillissement  au  sommet  de  la  machine,  qu'on 
peut  même  se  dispenser  d'évaser. 

Mais  le  cas  est  très  différent  pour  l'écluse  de  navigation 
précitée.  Les  premières  périodes  ne  relèvent  l'eau  au-dessus 
da  niveau  dans  l'écluse  qu'à  une  hauteur  petite  relativement 
à  celle  de  ce  niveau  au-dessus  du  bief  d'aval.  C'est  seulement 
pour  les  dernières  périodes  beaucoup  moins  importantes  que 
les  premières,  qu'on  pourrait  avoir  à  tenir  compte  d'une 
considération  contraire.  T)e  sorte  qu'au  lieu  de  rétrécir  la 
seclion  au  sommet  du  tube  mobile  il  a  mieux  valu  l'élargir. 

Pour  les  écluses  de  navigation  on  est  obligé  de  débiter  de 
grandes  masses  d'eau  dans  un  temps  très-court.  Les  condi- 
tions à  remplir  sont  donc  bien  différentes  de  celles  d'une  ma- 
chine ordinaire  à  élever  de  l'eau. 

Mais  on  peut  donner  une  si  grande  section  au  tuyau  de 
conduite,  même  relativement  à  la  chute,  que  cela  change 
complètement  Tétat  de  la  question.  On  conçoit  d'après  cela 
pourquoi  on  a  obtenu  un  bon  rendement  en  débitant  de  très 
grandes  quantités  d'eau,  tandis  que  c'est  seulement  pour 
des  volumes  d'eau  motrice  beaucoup  moindres  qu'on  obtient 
un  rendement  aussi  fort  dans  les  conditions  précitées. 

J'ai  cru  devoir  dire  quelques  mots  des  expériences  provi- 
soires faites  près  de  Saint-LÔ,  en  4851,  sur  une  écluse  de  pe- 
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tite  navigation,  et  de  très  faibles  chutes  dans  une  localité  où 
Ton  n'en  avait  aucun  besoin  et  où  Ton  se  contenta  par  écono- 
mie d'employer  des  tuyaux  en  zinc  parce  qu'ils  n'étaient 
pas  destinés  à  avoir  une  longue  durée.  Les  expériences  faites 
à  l'écluse  de  l'Aubois  et  ménae  celles  qui  ont  été  faites  à 
Ghaillot  sur  un  modèle  d'écluse,  en  1865,  sont  bien  autre- 
ment importantes.  Mais  il  est  intéressant  de  rappeler  qu'on 
avait  obtenu  un  rendement  satisfaisant  dans  de  mauvaises 
conditions  avec  des  tuyaux  ayant  des  parois  aussi  fragiles  et 
une  aussi  petite  longueur  développée.  On  avait,  il  est  vrai, 
augmenté  le  nombre  des  périodes,  ce  qui  était  une  cause  de 
perte  de  temps. 

Après  avoir  ajouté  ces  quelques  mots  à  ce  que  j'ai  dit  au 
commencement  de  la  seconde  partie  de  cet  ouvrage  sur  les 
éclyses  de  navigation,  je  vais  revenir  d'une  manière  plus  spé- 
ciale sur  le  système  objet  de  ce  chapitre. 


Expériences  faites  pendant  l'exposition 
universelle  de  1855 

Le  jury  international  de  l'exposition  universelle  de  1855  a 
fait  faire  des  expériences  sur  un  modèle  de  cette  machine  au 
Conservatoire  des  Arts  et  Métiers.  Le  tuyau  de  conduite  en 
zinc  de  0°^,25  de  diamètre  intérieur  avait  une  longueur  dé- 
veloppée d'environ  28",50.  L'orifice  de  sortie  avait  aussi 
0°^,25  de  diamètre,  tandis  qu'à  Versailles,  il  n'avait  que 
0",20;  il  y  avait  sur  le  siège  fixe  une  rondelle  en  caoutchouc. 
Le  tube  vertical  mobile  avait  l'*,80  de  haut  et  0",32  de  dia- 
mètre intérieur.  Le  cylindre  central  fixe  était  d'environ  0",27 
de  diamètre  extérieur.  Mais  il  se  terminait  inférieurement  par 
un  cône  portant  une  tige  qui  venait  s'emboîter  dans  une  tra- 
verse posée  à  l'entrée  du  tuyau  fixe.  Je  reviendrai  plus  loin  sur 
ce  détail.  Le  tube  mobile  avait  autour  de  son  anneau  infé- 
rieur de  0°',03  de  largeur  une  collerette  relevée  en  forme  de 
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parapluie-renversé  percé  par  le  milieu,  elle  dépassait  cet 
anneau  de  0",18  environ  sur  toute  la  circonférence.  La 
hauteur  dont  la  collerette  se  relevait  au-dessus  de  Tanneau 
sur  lequel  était  soudé  le  tube  mobile  était  d'environ  0^,08. 
Cette  pièce  était  renforcée  par  un  bout  de  tuyau  conique  de 
0",13  de  génératrice,  qui,  étant  soudé  d*un  côté  sur  la  colle- 
rette à  0"*,11  de  Tanneau  inférieur  et  de  l'autre  sur  le  tube 
mobile^  formait  un  flotteur.  Mais  cela  n'aurait  pas  été  suffi- 
sant pour  faire  relever  le  tube  en  temps  utile,  s'il  n'y  avait 
pas  eu  un  balancier  à  contrepoids. 

Le  tuyau  de  conduite,  étant  posé  dans  une  localité  où  se 
faisaient  beaucoup  d'autres  expériences,  avait  été  endom- 
magé à  plusieurs  places,  mais  d'une  manière  assez  régulière 
pour  qu'on  ait  pu  se  rendre  compte  de  l'influence  des  pertes 
d'eau  qui  en  résultaient.  Dans  les  expériences  officielles  on  a 
mesuré  le  rendement  sans  tenir  compte  de  ces  peites,  se 
montrant  satisfait  d'un  minimum  de  43  pour  100  en  eau 
élevée.  Je  recommençai  ensuite  cette  expérience  avec  deux 
ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  MM.  Andral  et 
Courbebaisse,  qui  étaient  eux-mêmes  exposants.  Le  premier 
avait  la  bonté  d'observer  le  niveau  d'amont,  le  second  obser- 
vait les  mouvements  du  tuyau  mobile  et  comptait  le  nombre 
des  périodes  qui  fut  de  60  en  10  minutes. 

Le  rendement,  mesuré  de  la  même  manière^  était  sensible- 
ment le  même  que  celui  qui  avait  été  signalé  dans  les  expé- 
riences officielles,  il  est  intéressant  de  le  discuter  au  moyen 
de  divers  détails,  on  n'eut  pas  d'ailleurs  le  temps  de  faire  des 
études  sur  la  manière  dont  le  rendement  pouvait  être  modifié 
par  les  quantités  d'eau  motrice  et  par  différentes  manœuvres. 

La  chute  motrice  moyenne,  en  tenantcompte  des  variations 
du  niveau  dans  le  bief  d'amont  et  sans  tenir  compte  d'abord 
des  exhaussements  alternatifs  dans  celui  d'aval,  était  de 
0",5i5,  et  la  hauteur  du  versement  au-dessus  du  niveau 
moyen  du  bief  d'amont  était  de  0^,875.  L'appareil  débitcdt 
4  mètres  cubes  d'eau  en  dix  minutes.  La  quantité  tombée  au 
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bief  d'aval  était  à  très  peu  de  chose  près  le  quadruple  de 
celle  qui  était  élevée.  Chaque  période  durant  dix  secondes^ 
le  tuyau  restait  sur  son  siège  un  peu  plus  de  quatre  secon- 
des. Il  montait  en  un  peu  plus  de  deux  secondes,  descendait 
en  un  peu  moins  de  deux  secondes  et  restait  pendant  deux 
secondes  entièrement  levé.  Il  était  intéressant  surtout  de  con- 
naître quelle  était,  pendant  ce  temps,  la  quantité  d'eau  inuti- 
lement descendue  au  bief  d'aval  par  les  fissures.  J'ai  arrêté 
complètement  Tappareil,  et,  pendant  six  minutes,  laquantité 
d'eau  perdue  a  été  d'un  peu  plus  du  quart  de  celle  qui  serait 
descendue  au  bief  inférieur  si  la  machine  avait  marché  le 
même  temps. 

Pendant  que  le  tuyau  est  sur  son  siège,  la  machine  étant  en 
train,  les  pressions  ne  sont  pas  constantes  sur  les  fissures.  A 
l'instant  où  le  tube  descend,  elles  sont  moindres,  en  général, 
que  si  le  liquide  était  en  repos  stable.  Mais  ensuite  elles 
augmentent  et  finissent  par  être  plus  grande  sur  celles  qui 
sont  le  plus  près  du  tube  d'ascension.  Quand  Foscillation 
redescend,  les  pressions  ne  sont  pas  non  plus  constantes.  Au 
commencement  de  la  descente,  elles  sont  plus  grandes  que 
si  la  colonne  liquide  était  en  repos  stable.  Il  faut  d'ailleurs 
tenir  compte  de  ce  que  la  durée  de  la  partie  de  l'oscillation, 
qui  finit  lorsque  le  niveau  se  trouve  dans  la  portion  qui,  au- 
dessous  du  niveau  d'amont,  est  élargie  parce  que  la  pièce 
fixe  se  termine  en  cône,  est  plus  grande  qu'elle  ne  le  serait 
si  la  section  libre  était  constante  dans  le  tube  vertical.  Gomme 
il  ne  s'agit  que  de  se  former  une  idée  approximative  du  ré- 
sultat de  ces  pertes  d'eau  pendant  que  le  tuyau  est  sur  son 
siège,  on  peut  conclure,  qu'elles  sont  d'environ  un  dixième 
de  Teau  qui  descend  à  chaque  période. 

Il  faudrait  pouvoir  apprécier  les  résistances  résultant  des 
déformations  du  tuyau  de  conduite,  surtout  les  pertes  d'eau 
provenant  des  fissures  précitées  quand  le  tube  mobile 
est  levé.  A  cette  époque,  les  pressions  sont  loin  d'être  les 
mêmes  sur  ces  diverses  fissures,  qui  étaient  au  reste  assez 
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régulièrement  espacées.  Il  est  clair  que,  près  du  tube  mobile 
elles  sont  très  faibles,  tandis  qu'il  n*en  est  pas  ainsi  près  du 
réservoir  d'amont.  La  durée  de  cette  époque  étant  d'ailleurs 
beaucoup  plus  longue  que  celle  pendant  laquelle  le  tube 
repose  sur  son  siège,  il  ne  parait  pas  que  ces  pertes  soient 
assez  petites  par  rapport  à  celles  qui  se  font  pendant  que  le 
tube  est  baissé,  pour  empêcher  de  conclure  que  le  rendement 
devait  être  en  nombres  ronds  d'environ  50  pour  iOO.  On  peut 
supposer  même  quelque  exagération  dans  la  mesure  des  quan- 
tités d*eau  perdue  et  ne  pas  tenir  compte  d'un  détail  précité 
sur  la  manière  d'apprécier  les  effets  des  variations  régulières 
des  niveaux,  qui  étaient  de  0^,06  en  amont  et  de  0",03  en 
aval.  Si  l'on  y  avait  égard,  cela  réduirait  la  chute  moyenne 
(prise  d'abord  sans  tenir  compte  du  gonflement  en  aval)  à 
environ  0",50  et  porterait  l'élévation  à  environ  0",90en  nom- 
bres ronds  d'après  ce  qui  a  été  dit  ci-dessus  de  la  manière 
dont  le  versement  se  fait  précisément  à  l'époque  où  le  niveau 
d'amont  est  descendu  le  plus  bas.  Mais,  en  négligeant  ces 
détails,  je  ne  comptais  pas  sur  un  rendement  de  plus  de  50 
pour  100,  dans  ces  conditions,  pourla  quantité  d'eau  motrice 
employée.  D'ailleurs,  quant  au  gonflement  en  aval,  il  aurait 
été  insigniflant  si  le  bief  inférieur  avait  été  assez  large, 
comme  il  l'est  ordinairement  pour  les  machines  hydrauliques, 
au  lieu  d'être  représenté  comme  il  l'était  par  un  réservoir 
d'une  petite  section  sur  les  bords  extérieurs  duquel  le  gon- 
flement alternatif  était  observé. 

On  a  essayé  de  retrancher  la  moitié  de  la  longueur  du 
tuyau  de  conduite  en  débitant  d'ailleurs  plus  d'eau,  mais  le 
rendement  a  été  très  sensiblement  diminué.  Longtemps  après 
à  l'exposition  universelle  de  1867,  on  n'eut  pas  la  quantité 
d'eau  motrice  sur  laquelle  on  avait  compté,  et  l'on  trouva 
une  augmentation  de  rendement  considérable  En  appliquant 
la  théorie  exposée  ci-dessus,  j'ai  donné  les  raisons  de  cette 
augmentation  de  rendement. 

La  médaille  de  première  classe  me  fut  décernée  en  i855 
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pour  cet  appareil.  On  lit  dans  le  rapport  rédigé  par  M.  le  géné- 
ral Morin  :  «  M.  de  Galigny  (n*911)...  a  exposé  un  appareil 
«  hydraulique  du  genre  des  béliers,  mais  dans  lequel  il  ne  sepro- 
«  duitpasdechocapparent^eidonilsLConsiTuciionsimple  et  peu 
«  dispendieuse  permet  de  l'appliquer  aux  besoins  de  l'agri- 
«  culture.  Des  expériences  faites  au  Conservatoire  des  Arts 
a  et  Métiers,  ont  constaté  que  cet  appareil  donnait  un  rende- 
((  ment  de  43  pour  100  du  travail  du  moteur  dépensé...  » 

On  a  remarqué  que  c'est  à  une  époque  où  Ton  croyait 
encore  à  un  rendement  si  peu  considérable  que  Tauteur  de 
ce  rapport  a  signalé  cet  appareil  dans  son  Traité  des  machines 
et  appareils  destinés  à  l'élévation  des  eaux,  à  cause  des  ser- 
vices que,  par  son  extrême  simplicité,  il  parait  destiné  à  ren- 
dre à  l'agriculture.  J'avais  prescrit,  ainsi  que  cela  est  d'ail- 
leurs rappelé  dans  le  rapport  de  M.  Combes,  de  disposer  les 
dimensions  de  la  pièce  centrale  fixe  de  manière  que  l'oscilla-' 
tion  ne  descendit  pas  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  du  bief 
inférieur.  On  a  pu  croire,  d'après  le  modèle  de  1855,  que  je 
n'avais  pas  conservé  cette  disposition.  Cependant,  la  partie 
conique  par  laquelle  cette  pièce  fixe  se  termine  inférieure- 
ment  était  assez  longue  pour  avoir  égard  à  cette  condi- 
tion relativement  à  la  chute  et  à  l'élévation  données,  quoique 
les  proportions  n'eussent  pas  été  étudiées  assez  rigoureuse- 
ment peut-être  (1). 

(1)  J'ai  toujoars  prescrit  relativement  à  ce  genre  de  machines  de 
disposer  le  cylindre  central  fixe  de  manière  que  l'oscillation  en  retour 
descende  à  peu  près  Jusqu'au  niveau  du  bief  d'aval  sans  aller  au-des- 
sous. Quand  on  veut  élever  l'eau  au-dessus  du  bief  d'amont  à  une 
hauteur  beaucoup  plus  grande  que  celle  de  la  chute  il  est  convenable 
que  cette  pièce  ne  se  prolonge  pas  trop  au-dessous  du  niveau  de  ce 
bief.  Il  est  même  utile  d'élargir  dans  certaines  limites,  comme  je  Tai 
expliqué  pour  les  expériences  du  réservoir  de  Picardie,  la  partie  du 
tube  mobile  qui  est  au-dessous  de  ce  même  niveau.  Mais  il  est  bon 
d'avoir  égard,  d'après  ce  qui  est  expliqué  dans  la  première  partie,  à 
ce  qu'il  est  intéressant  de  diminuer  le  chemin  des  résistances  pas- 
sives dans  le  tuyau  de  conduite  quand  la  colonne  liquide  approche 
de  ce  niveau.  On  conçoit,  d'après  cela,  que  la  pointe  par  laquelle  le 
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Les  phénomèmes  de  succion  qui  font  retomber  le  tube 
sur  son  siège,  ont  été  contesté,  pour  le  cas  où  le  tube  fonc- 
tionnerait en  entier  au-dessus  du  niveau  d'aval.  Ils  sont  moins 
puissants,  que  si  rextrémité  inférieure  du  tube  était  convena- 
blement plongée.  Mais  j'ai  fait  constater  officiellement  leur 


cylindre  fixe  estinfërieurement  terminée  <Joit  pouvoir  pénétrer  conve- 
nablement aa-dessouB  de  ce  même  niveau. 

Lorsque  la  hauteur  de  versement  est  moindre  relativement  à  la 
chute  motrice,  le  cas  est  très  différent.  Quand  même  celte  élévation 
ne  serait  pas  plus  grande  que  la  chute  il  serait  utile  dan»  certaines  li- 
mites de  rétrécir  par  une  pièce  fi&e  la  section  du  tube  mobile  pour  di- 
minuer, comme  je  l'ai  expliqué,  le  chemin  des  résistances  passives 
lorsque  le  tube  repose  sur  son  siège.  Mais  alors  la  disposition  de  la 
partie  conique  inférieure  dépend  de  principes  différents.  Si  ce  cône 
était  trop  allongé,  Toscillation  en  retour  ne  redescendrait  pas  jus- 
qu'au niveau  d'aval. 

Dans  le  modèle  qui  a  fonctionné  au  Conservatoire  des  Arts  et  Mé- 
tiers, la  disposition  de  ce  cône  avait  pour  but  de  fnire  en  sorte  que  le 
niveau  d'aval  fût  à  peu  près  atteint  par  ToscillaLion  eu  retour,  quoique 
la  hauteur  du  versement  au-dessus  du  niveau  d'amont  fût  notable- 
ment plus  grande  que  la  chute  motrice.  Cette  pièce  centrale  fixe  a  été 
malheureusement  perdue,  de  sorte  que  je  ne  peux  constater  si  ses  di- 
mensions étaient  celles  qui  devaient  conduire  au  maximum  de  rende- 
ment. Autant  que  je  peux  m'en  souvenir  la  partie  cylindrique  avait 
environ  0m>27  de  diamètre  et  la  partie  conique  avait  une  hauteur 
moindre  que  la  moitié  de  la  hauteur  totale  du  tube  mobile,  de  sorte 
que  toute  la  partie  de  celui-ci  qui  était  au-dessus  du  niveau  d'amont 
avait  sa  section  réduite  par  la  partie  cylindrique. 

Il  est  d'ailleurs  intéressant  de  signaler  un  moyen  pratique  très 
simple  de  s'assurer  si  l'oscillation  en  retour  se  fait  dans  de  bonnes 
conditions.  Il  suffit  de  percer  un  très  petit  orifice  près  du  niveau  du 
bief  d'aval.  Cela  permet  de  voir  si  l'oscillation  en  retour  descend  jus- 
qu'à la  profondeur  convenable.  Je  -regrette  de  ne  pas  avoir  pensé  à  ce 
détail,  surtout  à  l'époque  où  furent  faites  les  expériences  en  grand 
aux  anciens  bassins  de  Chaillot. 

Il  est  au  reste  à  remarquer  que  ce  modèle  était  bien  rustique,  ce 
qui  n'est  pas  sans  quelque  intérêt  pour  les  applications  de  cette  ma- 
chine à  l'agriculture.  En  effet,  il  faut  toujours  compter  dans  la  pra- 
tique sur  des  diminutions  de  rendement  provenant  de  la  détérioration 
des  appareils.  Or,  quand  la  construction  aura  été  faite  avec  un  soin 
convenable  on  aura,  en  général,  des  machines  dans  de  meilleures  con- 
ditions que  le  modèle  dont  il  s'agit. 
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existence  qui  se  manifeste  d*ailleurs  même  dans  le  petit  modèle 
en  verre  qui  est  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers. 

Quant  au  passage  du  rapport  relatif  à  la  variation  des 
niveaux  en  amont  et  au  trop-pkmpar  conséquent,  M.  le  géné- 
ral Morin  m*a  autorisé  à  publier  une  lettre  qu'il  m'a  fait 
l'honneur  de  m'écrire,  le  5  février  1859,  et  dans  laquelle  il 
dit  :  <(  Vos  souvenirs  à  l'égard  des  expériences  faites  au 
((  Conservatoire  impérial  des  Arts  et  Métiers,  en  1855,  sont 
«  parfaitement  exacts  ;  le  niveau  pouvait  s'abaisser  dans  le 
«  bassin  alimentaire  de  votre  machine  sans  en  interrompre  le 
«  jeu,  mais  il  ne  pouvait  s'élever  au  delà  d'une  certaine  limite 
«  sans  faire  cesser  complètement  la  marche  de  l'appareil  ; 
u  cet  inconvénient  se  serait,  sans  aucun  doute,  moins  facile- 
<(  ment  manifesté,  si,  comme  on  devrait  le  faire  dans  une  ins- 
«  tallation  définitive,  la  section  du  bassin  alimentaire  avait 
a  été  plus  grande.  » 

Au  lieu  de  perdre  de  l'eau  par  un  trop-plein^  il  vaut  mieux, 
quand  l'eau  du  bief  d'amont  tend  h  s'élever^  de  manière  que 
l'oscillation  en  retour  ne  puisse  plus  se  produire  dans  de 
bonnes  conditions,  faire  déhiter  assez  d'eau  à  l'appareil  pour 
empêcher  le  niveau  supérieur  de  s'exhausser  autant.  Su  en 
résulte  qu'on  ne  soit  plus  alors  dans  les  conditions  qui  con- 
duisent au  maximum  de  rendement,  on  tirera  toujours  un  cer- 
tain parti  de  l'eau  qui  sera  passée  dans  le  système.  Il  suffit 
pour  cela,  dans  des  limites  assez  étendues,  de  combiner  le 
tube  mobile  avec  un  flotteur  qui  sera  atteint  en  vertu  de 
l'exhaussement  du  bief  d'amont.  Il  faudra  un  débit  beaucoup 
plus  considérable  pour  développer  une  force  de  succion  ca- 
pable de  ramener  le  tube  sur  son  siège,  quand  même  sa  levée 
ne  serait  pas  augmentée,  parce  qu'il  faudra  entraîner  le 
flotteur. 

On  conçoit  donc  que,  dans  les  limites  de  la  quantité  d'eau 
qui  pourra  passer  par  l'appareil,  il  sera  possible  d'empêcher 
le  niveau  d'amont  de  s'élever  assez  haut  pour  s'opposer  à 
une  oscillation  en  retour  faite  dans  de  bonnes  conditions. 
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Expériences  faites  par  le  Jury  international 
de  l'Exposition  universelle  de  1867. 

Dans  les  expériences  faites  en  1867,  à  l'île  de  Billancourt, 
le  nombre  des  périodes  de  Tappareil  était  pour  diverses  expé- 
riences de  11  en  2  minutes.  La  quantité  d'eau  fournie  par 
des  pompes  à  la  machine  était  par  minute  dans  diverses  expé- 
riences à  celle  qui  entrait  dans  une  caisse. servant  de  bief 
d'amont  en  1855,  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers,  à  peu 
près  comme  275  est  à  400,  quoiqu'on  eût  un  peu  augmenté 
la  hauteur  du  tube  mobile  et  de  la  pièce  centrale  fixe  afin 
d'avoir  une  chute  et  une  hauteur  d'élévation  plus  grandes.  La 
levée  du  tube  mobile  était  réduite  de  manière  à  être  tout  au 
plus  de  0",04  à  0",05  souvent  même  bien  moindre.  Il  y 
avait  une  cause  de  déchet  assez  notable,  abstraction  faite  des 
défauts  de  construction  de  la  machine.  Le  mouvement  des 
pompes  qui  alimentaient  le  bief  supérieur  n'étcdt  pas  assez 
régulier  pour  que  le  niveau  de  celui-ci  ne  changeât  que 
dans  des  limites  très  restreintes.  On  pouvait  se  rendre  compte 
de  la  quantité  d'eau  arrivée  dans  ce  bief  au  moyen  du 
nombre  de  coups  de  piston  des  pompes,  mais  cela  était  au 
désavantage  de  la  machine  quand  on  ne  tenait  pas  compte  de 
leur  déchet. 

Connaissant  le  niveau  au  commencement  et  à  la  fin  de 
chaque  expérience,  on  pouvait  déterminer  la  quantité  d'eau 
qui  était  réellement  passée  dans  l'appareil.  Mais  les  varia- 
tions de  niveaux  dont  il  s'agit  cliangeaient  les  conditions  de 
l'oscillation  en  retour.  On  a  vu  ci-dessus  comment  le  degré 
de  profondeur  de  cette  oscillation  influe  sur  le  rendement. 
D'après  ces  diverses  considérations  j'attache  une  certaine  im- 
portance à  trois  séries  d'expériences  mentionnées  d'ailleurs 
dans  le  Rapport  du  Jury,  quoique,  Tune  n'ait  eu  que  quatre 
périodes  et  chacune  des  deux  autres  seulement  trois  périodes. 
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Pour  la  première  au  moins,  il  est  vrai,  il  fallait  lever  11*  tube 
à  la  main.  Cependant  le  rendement  de  0,70  environ 
semble  pouvoir  être  adopté  comme  une  limite  supérieure  de 
ce  que  Tappareil  pouvait  donner  pour  cette  installation  rus- 
tique, d'autant  plus  que  toute  Teau  sortait  du  réservoir 
d'amont  sans  y  être  alors  entretenue  par  les  pompes.  Cela 
cbangeait  les  conditions  de  Toscillation  en  retour  à  chaque 
période  et  à  la  rigueur  il  serait  juste  de  tenir  compte  de  la 
diminution  de  rendement  qui  en  résultait.  La  moyenne  du 
rendement  serait,  d'après  le  tableau  des  expériences  publié 
dans  le  Rapport  du  Jury,  d'environ  60  pour  100  ;  il  dépasserait 
un  peu  ce  chiffre  si  l'on  rejetait  la  première  expérience  évi- 
demment défectueuse,  il  serait  un  peu  moindre  si  l'on  en 
tenait  compte.  Quoi  qu'il  en  soit  il  était  intéressant  de  si- 
gnaler le  résultat  dont  je  viens  de  parler  à  cause  du  mode 
d'observation  employé  à  déterminer  cette  limite. 

A  Billancourt,  la  longueur  du  tuyau  de  conduite  était  de 
30",70  plus  la  longueur  développée  d'un  coude  en  quart  de 
cercle  dont  le  rayon  moyen  de  courbure  était  d'environ 
0^,60. 

A  la  fin  de  l'Exposition  il  se  présenta  un  effet  singulier  qui 
a  une  certaine  importance  pour  montrer  à  quel  point  l'appa- 
reil peut  être  considéré  comme  rustique.  On  avait  négligé  d'y 
mettre  un  grillage.  Un  rouleau  de  toile  goudronnée  appelée 
bâche  avait  élé  mis  par  mégarde  dans  la  grande  cuve  servant 
de  bief  d'amont.  Sans  doute  pendant  que  la  machine  fonction- 
nait, cette  bâche  entra  dans  le  tuyau  de  conduite.  Gela  n'em- 
pêcha point  l'appareil  de  marcher  régulièrement.  Mais  le 
rendement  était  diminué  sans  qu'on  pût  se  rendre  compte  de 
cette  cause  de  déchet  dont  on  ne  s'est  aperçu  qu'en  démon- 
tant la  machine. 

Il  n'est  peut-être  pas  sans  quelque  intérêt  de  rappeler  que 
la  rondelle  en  caoutchouc  formant  alternativement  joint 
entre  le  tube  fixe  et  le  tube  mobile  n'était  pas  clouée.  Il 
n'était  même  pas  nécessaire  pour  les  dimensions  déjà  cepen- 
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dant  assez  grandes  de  cet  appareil  que  cette  rondelle  fût  en- 
castrée. Elle  montait  et  descendait  librement  le  long  des 
guides  entre  le  tube  mobile  et  son  siège  fixe. 


Expériences  faites  en  1872  et  1873  au  Jardin 
de  rOrangerie  de  Versailles. 

J*ai  recommencé  une  nouvelle  série  d'études  sur  le  même 
modèle  dans  des  conditions  un  peu  différentes,  au  jardin  de 
l'Orangerie  de  Versailles.  L'eau  motrice  était  reçue  dans  la 
grande  cuve  en  zinc  d'environ  0^,80  de  haut  et  3»c,05 
de  section  qui  avait  servi  de  bief  d'amont  pour  les  expé- 
riences précitées  de  1867.  Avant  de  commencer  chacune  de 
celles-ci,  on  jaugeait  la  quantité  d'eau  fournie  par  un  ro- 
binet alimentaire.  Chaque  expérience  durait  au  moins  5  mi- 
nutes. Connaissant  le  volume  d'eau  arrivé  pendant  ce  temps, 
et  mesurant  dans  un  bassin  de  jauge  l'eau  élevée,  il  était  fa- 
cile d'obtenir  le  rendement  en  multipliant  ce  dernier  volume 
par  la  hauteur  de  l'élévation  au-dessus  du  niveau  d'amont,  et 
multipliant  par  la  hauteur  de  chute  la  quantité  d'eau  tombée 
au  bief  d'aval.  Deux  séries  d'expériences  furent  faites  en  1872 
et  1873.  M.  de  Lagrené,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et 
chaussées,  fut  chargé  par  M.  le  ministre  des  travaux  publics 
de  rendre  compte  des  résultats.  En  1872,  j'avais  relevé  com- 
plètement le  rebord  en  zinc  qui  dépassait  le  flotteur  disposé 
à  l'extrémité  inférieure  du  tube  mobile,  cela  diminua  beau- 
coup la  résistance  de  l'eau  à  la  descente  du  flotteur.  Mais  il 
en  résulta  un  inconvénient  singulier  qui  ne  s'était  présenté, 
ni  dans  les  expériences  de  1855,  ni  dans  celles  de  1867.  Le 
tube  mobile  rebondissaitbeaucoup  plus  sur  son  siège  en  caout- 
chouc, et  cela  occasionnait  des  irrégularités  dont  il  semblait 
d'abord  difficile  de  se  rendre  compte.  Si  le  rendement  s'élevait 
quelquefois  à  0,67,  il  descendait  quelquefois  au-dessous  de 
0,50.  Voulant  approfondir  la  cause  de  ces  anomalies,  je  re- 
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commençai  une  autre  série  d'expériences  en  1873,  et  alors 
je  rétablis  le  rebord  extérieur  en  zinc,  tel  qu'il  était  en  1867, 
il  dépassa  le  flotteur  de  0^,07  au  lieu  de  lui  faire  une  sorte  de 
poupe.  Cela  changea  complètement  Tétat  de  la  question.  Le 
tube  mobile  rebondissait  encore,  mais  la  résistance  du  rebord 
précité  toujours  plongé  dans  Teau  atténuait  beaucoup  cet 
inconvénient.  Il  y  a  eu  encore  des  variations  dans  le  rende- 
ment; mais  elles  étaient  bien  moindres  que  Tannée  précé- 
dente et  il  ne  descendit  pas  au-dessous  de  0,58. 

Le  débit  d'alimentation  fut  réglé  de  manière  à  être  à  peu 
près  égal  à  celui  de  la  machine.  De  sorte  que  la  hauteur  de 
chute  et  celle  d'élévation  n'ont  éprouvé  que  des  variations 
peu  importantes  pendant  les  expériences  :  la  bauteur  du 
niveau  en  amont  variait  de  0^,04  celle  du  niveau  en  aval 
variait  de  0*^^03.  On  en  a  tenu  compte.  La  lecture  des  hau- 
teurs d'eau  a  été  faite  sur  des  tubes  en  verre  adaptés  exté- 
rieurement aux  deux  extrémités  de  la  conduite,  de  manière  à 
donner  des  cotes  suffisamment  exactes.  Le  tube  mobile  était 
mieux  guidé  et  retombait  moins  irrégulièrement  sur  son 
siège. 

M.  de  Lagrenô  fait  remarquer  que  l'appareil  qui  nous  a 
servi  le  1*'  mai  1873  était  encore  tout  à  fait  rustique.  Les 
assemblages  n'étaient  pas  faits  avec  tout  le  soin  possible,  le 
tube  mobile  n'était  pas  parfaitement  guidé  et  rebondissait 
encore  un  peu  sur  son  siège.  Il  ajoute,  dans  son  rapport  du 
12  mai  de  la  même  année,  qu'un  appareil  d'une  construction 
plus  perfectionnée  donnerait  certainement  un  rendement 
meilleur.  Ces  réserves  une  fois  faites,  il  termine  son  rapport 
en  disant  :  a  en  résumé  je  crois  que  l'on  peut  conclure  que  la 
machine  rustique  essayée  dans  le  jardin  de  l'Orangerie, 
donne  moyennement  un  rendement  un  peu  supérieur  à  60 
pour  100.  Celte  machine  a  été  démcintée  et  enlevée  le  10  mai 
pour  ne  pas  gêner  le  service  des  eaux  et  jardins  de  Ver- 
sailles. » 

Le  tuyau  de  conduite  avait  une  longueur  développée  de 
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27",40  y  compris  le  coude  en  quart  de  cercle  dont  le  rayon 
moyen  de  courbure  était  d'environ  0",60.  La  chute  motrice 
moyenne  était  de  0",615.  La  hauteur  moyenne  à  laquelle 
l'eau  se  versait  au-dessus  du  niveau  du  biefd'amont  était  à  très 
peu  près  de  1°^,06.  La  quantité  d'eau  élevée  était  de  353  litres. 
Celle  qui  était  descendue  était  de  962  litres.  lien  résulte  que  le 
rendement  dépasse  un  peu  0,63  en  eau  élevée.  L'expérience 
avait  duré  six  minutes  25  secondes.  C'est  une  de  celles 
qui  oot  été  les  mieux  faites,  et  qu'on  peut  prendre  comme 
moyenne  dans  l'état  d'imperfection  où  était  l'appareil. 
Car  il  est  bien  à  remarquer  qu'il  était  présenté  seulement 
comme  une  machine  vraiment  rustique.  Le  tuyau  de  con- 
duite débouchait  latéralement  dans  un  grand  réservoir  ser- 
vant de  bief  d'amont.  La  levée  du  tube  mobile  était  en 
général  réduite  à  0",015.  Il  est  intéressant  de  rappeler  quant 
aux  petites  levées,  pour  celles  cependant  qui  sont  notable- 
ment plus  grandes,que,  d'après  des  expériences  signalées  dans 
la  première  partie,  l'écoulement  se  fait  surtout  dans  la  seconde 
portion  des  coudes  à  angle  droit  brusque.  Or,  ici  il  y  a  une 
déviation  de  la  nappe  annulaire  liquide  dont  Vécrasement  à 
sa  sortie  rentre  dans  les  phénomènes  de  ce  genre. 

Dans  les  expériences  faites  à  Versailles  en  1872  et  1873,  je 
n'ai  pas  eu  assez  d'eau  pour  répéter  celles  de  1867.  Mais  les 
résultats  de  ces  nouvelles  études  faites  dans  des  conditions 
peu  favorables  sont  utiles  pour  montrer  aux  ingénieurs  en 
quoi  consiste  l'état  de  ces  questions. 

Le  siège  fixe  était  à  une  profondeur  moyenne  d'environ 
0",35  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  du  bief  d'aval.  On  n'a 
pas  encore  déterminé  le  minimum  de  la  profondeur  dont  on 
peut  se  contenter  pour  ce  siège,  afin  d'obtenir  le  meilleur 
rendement  possible  dans  les  diverses  circonstances  qui  peu- 
vent se  présenter. 

Je  retrouve  une  indication  qui  semble  pouvoir  permettre 
de  se  faire  une  idée  des  dimensions  de  la  pièce  centrale  fixe, 
ce  qui  a  d'ailleurs  peu  d'importcmce,  puisque  dans  chaque 
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condition  on  sera  obligé  d'en  déterminer  la  forme  de  manière 
à  produire  convenablement  Toscillation  descendante.  La 
quantité  d'eau  contenue  dans  le  tube  vertical  pour  la  chute 
dont  on  vient  de  parler,  entre  le  niveau  d'amont  et  celui 
d'aval,  aurait  différé  trop  peu  de  celle  qui  était  redescendue 
de  l'espace  compris  au-dessous  du  sommet  de  ce  tube. 

Il  est  d'ailleurs  à  remarquer  pour  les  expériences  sur  un 
nombre  de  périodes  peu  considérable  qu'il  faut,  ainsi  qu'on 
Ta  fait  dans  cette  circonstance,  compter  comme  perdue  en 
aval  cette  quantité  d'eau  qui  était  dans  le  tube  vertical  avant 
qu'il  fût  levé  une  première  fois.  Gela  est  évidemment  au 
désavantage  de  la  machine  puisque  le  centre  de  gravité  de 
cette  quantité  d'eau  tombe  au  bief  d'aval  en  pure  perte.  Il 
était  intéressant  de  faire  cette  remarque  pour  fixer  les  idées 
sur  le  mode  d'expérimentation.  Mais  l'erreur  qui  peut  en 
résulter  n'a  qu'une  importance  très  secondaire  même  quand 
l'expérience  ne  dure  que  quelques  minutes  pendant  lesquelles 
les  périodes  sont  déjà  assez  nombreuses. 


Expériences  sur  des  appareils  de  très  petits 
diamètres. 


Cet  appareil  qui  a  fonctionné  avec  des  tuyaux  de  conduite 
de  très  grands  diamètres  a  aussi  l'avantage  de  pouvoir  mar- 
cher régulièrement  avec  des  tuyaux  de  conduite  de  très 
petites  sections.  Dans  un  modèle  que  j'ai  déposé  à  l'école 
des  ponts  et  chaussées  le  diamètre  n'a  que  0°^,05.  Mais  pour 
qu'on  puisse  avoir  un  rendement  convenable  il  faut  qu'on  ait 
à  utiliser,  dans  ce  cas,  une  chute  très  petite.  Il  résulte  de  ce 
que  j'ai  dit  dans  la  première  partie,  que  le  rapport  du  dia- 
mètre à  la  chute  motrice  ne  doit  pa3  être  trop  petit,  si  l'on 
veut  éviter  une  perte  considérable  de  travail  en  frottement. 

55 


Digitized  by 


Google 


—  846  — 

Les  chutes  que  j'ai  employées  pour  ce  petit  diamètre  ne 
dépassaient  pas  O^^^IS.  Le  tube  mobile  a  un  diamètre  de  0^,09. 
Le  cylindre  fixe  terminé  inférieurement  par  une  partie  coni- 
que assez  allongée  a  un  diamètre  de  0^,07.  Je  préviens  seule- 
ment, à  cause  de  la  difficulté  quelconque  résultant  des  ajus- 
tages des  petites  pièces  et  de  la  différence  qui  en  pro- 
vient dans  le  rapport  des  sections,  etc.,  que  le  rendement 
sera  moindre  que  pour  de  plus  grandes  dimensions,  ce  qui 
peut  résulter  d'ailleurs  en  partie  de  ce  que  TéLude  n'en  est 
pas  complétée.  Les  phénomènes  des  résistances  passives  dans 
les  petites  vitesses  suffiraient  seuls  pour  expliquer  une  dimi- 
nution sensible  de  rendement.  Ces  phénomènes  s'opposent 
même  à  ce  qu'on  donne  au  tuyau  de  conduite  fixe  le  rapport 
de  la  longueur  à  la  chute  motrice  qui  conviendrait  le  mieux 
au  rendement  pour  de  plus  grandes  dimensions.  J'avais  espéré 
pouvoir  exagérer  la  longueur  du  tuyau  de  conduite  fixe  ;  je 
me  suis  aperçu  qu'il  fallait  la  réduire  au  contraire  dans  ce 
cas.  Or  je  ne  saurais  trop  répéter  que,  dans  des  limites  très 
étendues,  la  longueur  du  tuyau  de  conduite  fixe  est  impor- 
tante pour  augmenter  le  rendement  (1). 

Dans  les  expériences  plus  en  grand  faites  jusqu'à  ce  jour, 
toutes  les  fois  que  j'ai  pu  augmenter  la  longueur  de  ce  tuyau 
j'ai  augmenté  le  rendement.  Enfin  on  peut  compter,  en  atten- 
dant mieux,  que,  pour  ces  diamètres  très  petits,  le  rendement 
en  eau  élevée  ne  sera  pas  moindre  qu'un  tiers  environ  du  tra- 
vail dépensé  quand  on  aura  pu  employer  des  proportions 
convenables. 

En  général  pour  tous  les  diamètres,  il  paraît  convenable  que 
le  fond  qui  entoure  le  siège  du  tuyau  fixe  soit  disposé  comme 
une  sorte  d'entonnoir.  C'est  ce  qui  a  été  fait  pour  plusieurs 
de  ces  appareils.  Mais  on  ne  sait  pas  encore  selon  quelle  loi 

(1)  Le  diamètre  inlérieur  du  tuyau  de  conduite  pour  un  modèle  pré- 
cité qui  est  au  Conservatoire  des  Arts  el  Métiers  n*a  pas  plus  de  0">,025 
Avec  ces  petites  dimenpions  on  a  pu  obtenir  une  marche  régulière 
mais  on  n'a  pas  essayé  de  mesurer  le  rendement. 
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rînclinaison  dont  il  s'agit  doit  être  déterminée.  J'ai  déjà  eu 
occasion  de  remarquer,  pour  le  cas  où  l'angle  de  cet  entonnoir 
serait  trop  aigu,  les  inconvénients  qui  en  résulteraient. 


Expériences  sur  un  appareil  rustique  en  plan- 
ches. —  Transformation  du  système  en  mo- 
teur hydraulique  à  flotteur  oscillant. 


Cet  appareil  a  été  essayé  d'une  manière  très  rustique.  Le 
tuyau  de  conduite  de  13  mètres  environ  de  long  était  formé 
de  planches  clouées,  renforcées  de  place  en  place  par  des 
cadres  en  bois.  La  section  intérieure  était  un  carré  de  0",60 
de  côté.  L'orifice  sur  lequel  le  tube  mobile  venait  se  poser 
alternativement  était  pratiqué  dans  la  paroi  supérieure  à 
l'extrémité  d'aval.  Celle-ci  élait  bouchée  au  moyen  d'une 
planche  qui,  au  lieu  d'être  posée  verticalement  était  cour- 
bée de  manière  à  rendre  le  coude  un  peu  moins  brusque.  La 
chute  motrice  avarié  de  0™,50à  0",08.L'eau  était  élevée  à  1",50 
au-dessus  du  niveau  du  bief  d'aval.  L'appareil  a  marché  régu- 
lièrement. Pour  une  chute  de  0",40  on  élevait  au  moins  600 
litres  par  minute.  Mais  pour  la  chute  de  0",08  la  quantité 
d'eau  élevée  a  été  si  petite  qu'on  indique  cette  chute  seule- 
ment comme  une  limite  inférieure.  Je  dois  môme  dire  que  je 
n'ai  pas  constaté  personnellement  cette  limite  à  laquelle  je 
ne  sais  pas  si  la  marche  était  régulière.  On  n'avait  aucun 
moyen  de  mesurer  le  rendement,  cet  appareil  d'essai  étant 
provisoirement  établi  sur  le  barrage  d'une  rivière.  J'en  dis 
seulement  quelques  mots  pour  montrer  avec  quelle  rusticité 
ce  .système  peut  être  construit  à  très  peu  de  frais  pour  les 
besoins  de  l'agriculture.  Il  y  avait  en  général  sept  périodes 
par  minute.  On  a  remarqué  que  la  quantité  d'eau  élevée 
avait  été  augmentée  ainsi  que  le  nombre  des  périodes,  au 
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moyen  d'un  ressort  formé  par  une  planche  portée  sur  deux 
pieux.  Elle  amortissait  la  percussion  du  tuyau  vertical  retom- 
bant sur  son  siège  et  contribuait  aie  faire  relever  plus  vive- 
ment. J'attachais  d'ailleurs  peu  d'importance  à  cette  dernière 
considération  parce  que  Tinertie  de  la  colonne  liquide  conte- 
nue dans  le  tuyau  de  conduite  ne  permet  pas  à  Teau  motrice 
de  prendre  immédiatement  une  vitesse  notable.  Il  est  beau- 
coup plus  essentiel  de  pouvoir  faire  retomber  le  tube  très 
vite  sans  qull  en  résulte  aucun  inconvénient.  Cette  planche 
flexible  paraît  mériter  d'être  signalée  pour  les  appareils  rus- 
tiques, quoique,  pour  une  machine  qui  serait  faite  avec  assez 
de  soin,  le  frein  hydraulique  appliqué  à  Técluse  de  TAubois 
semble  préférable  à  certains  égards.  Le  tube  mobile  vertical 
était  aussi  en  planches,  sa  section  intérieure  était  un  carré  de 
0",70  de  côté.  Son  extrémité  inférieure  avait  d'ailleurs  la 
même  section  que  le  tuyau  de  conduite.  La  collerette  relevée 
extérieurement,  et  comparée  ci-dessus  à  une  sorte  de  para- 
pluie renversé  percé  par  le  milieu,  était  composée  ici  de 
quatre  planches  relevées  et  clouées  ensemble  en  forme  de 
trémie.  La  pièce  centrale  fixe,  de  section  quadrangulaire,  était 
une  caisse  en  bois  terminée  inférieurement  par  une  pyra- 
mide solidement  fixée  comme  la  pièce  de  bois  employée  à 
Ghaillot.  Le  sommet  de  cette  pièce  était  attaché  à  deux  pieux 
un  ajutage  convergent  était  en  amont  du  tuyau  de  13  mètres. 

Cependant  quand  on  voulait,  on  lui  permettait  de  monter 
et  de  descendre  alternativement  pour  faire  fonction  de  flot- 
teur. On  a  constaté  ainsi  qu'au  lieu  d'être  employée  à  élever 
de  l'eau,  cette  machine  pouvait  servir  comme  moteur  hydrau- 
lique à  flotteur  oscillant.  Quand  la  chute  motrice  est  très 
variable,  cette  forme  du  flotteur  oscillant  est  plus  convenable 
que  celle  dont  j'ai  donné  ci-dessus  la  description. 

11  est  facile  de  voir  que  ce  système  de  flotteur  conduit  à 
des  résultats  parfaitement  analogues  à  ceux  qui  ont  été 
exposés  plus  haut  et  même  que  les  conditions  du  maximun  de 
rendement  reposent  sur  des  considérations  semblables.  De 
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sorte  qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'entrer  dans  plus  de  détails  à 
ce  sujet  (1). 

Les  différences  essentielles  entre  ces  deux  systèmes  de 
flotteur  consistent  dans  le  mode  d'introduction  de  Teau.  Celui 
qui  a  été  Tobjet  des  expériences  précitées  de  1843  a  l'avan- 
tage d'obtenir  cette  introduction  en  dépensant  moins  de  force 
vive  et  sans  qu'on  soit  obligé  de  prendre  autant  de  précau- 
tions pour  empêcher  la  percussion  du  tube  mobile  sur  son 
siège.  On  conçoit  d'ailleurs  que,  si  pour  de  très  grandes  di- 


(1)  Pour  donner  un  exemple  de  ce  genre  de  considération  il 
Buftit  de  choisir  un  cas  très  simple.  Je  suppose  que  le  flotteur  ait 
une  longueur  tout  au  plus  aussi  grande  que  la  hauteur  de  chute, 
le  rapport  de  sa  section  à  celle  du  tuyau  vertical  étant  analogue 
à  celui  qui  avait  été  adopté  pour  les  expériences  précitées  de 
1842  et  1843.  Nous  avons  vu  que  pour  ce  premier  système  on  pou- 
vait, dans  certaines  limites,  calculer  le  travail  en  résistances  pas- 
sives dans  Foscillation  remontante  comme  si  le  flotteur  avait  été 
tenu  en  repos,  une  quantité  donnée  du  tnyau  vertical  devant  être 
alors  remplie  jusqu'au  niveau  du  bief  d'amont.  Dans  le  système  dont 
il  s'agit  maintenant,  le  flotteur  agissant  sur  la  résistance  industrielle 
à  vaincre  ne  conserve  qu'une  faible  partie  de  son  poids,  quant  à  son 
action  sur  la  colonne  liquide  descendante.  Or,  il  faut  vider  une  quan- 
tité donnée  du  tube  vertical  jusqu'à  une  assez  petite  hauteur  au-dessus 
du  niveau  du  bief  d'aval.  On  peut  donc  supposer^  alors  dans  certaines 
limites^  que  les  choses  se  passent,  relativement  au  travail  en  résis- 
tances passives,  à  peu  près  comme  si  le  flotteur  était  tenu  en  repos. 
On  voit  d'après  cela  quel  degré  d'analogie  il  y  a  entre  le  travail  en 
résistances  passives  pour  l'oscillation  ascendante  dans  le  premier  sys- 
tème, et  l'oscillation  descendante  dans  le  second.  Quant  à  celui-ci  il 
faut  tenir  compte  de  ce  que  la  perte  de  force  vive  quelconque,  résul- 
tant de  ce  qui  reste  de  vitesse  à  l'eau  lorsqu'elle  entre  au  bief  infé- 
rieur, n'est  pas  la  même  que  celle  qui  résulte  pour  le  premier  de  la 
contraction  de  la  veine  liquide  pendant  l'oscillation  remontante.  Mais 
il  faut  aussi  avoir  égard  à  ce  que,  pour  les  deux  autres  parties  des 
oscillations  compapées,  il  y  a  des  considérations  semblables  précisé- 
ment en  sens  contraires.  A  la  rigueur  il  faudrait  aussi  tenir  compte  de 
ce  que,  pour  un  des  systèmes  le  mouvement  de  l'eau  par  rapport  au 
flotteur  alternativement  atteint  ou  abandonné  par  la  colonne  liquide, 
est  en  sens  contraire  pour  chaque  partie  d'une  grandeur  donnée  de 
l'oscillation.  Mais  il  ne  s'agit  ici  que  d'indiquer  la  marche  des  résul- 
tats d'une  manière  assez  approximative  pour  qu'on  puisse  les  com- 
parer. 
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mensions,  au  lieu  de  rendre  le  tube  vertical  en  entier  mobile^ 
on  emploie  une  soupape  de  Cornwall,  cela  est  moins  simple 
que  la  soupape  annulaire  à  un  seul  siège,  essayée  avec  succès 
pour  l'autre  système  de  flotteur.  Quant  au  rendement  défi- 
nitif, lorsque  l'eau  est  introduite  au-dessous  du  flotteur,  on  a 
vu  ci-dessus  quelles  sont  les  conditions  diverses  dont  on  aura 
à  s'occuper  selon  la  longueur  qu'on  pourra  donner  au  tuyau 
d6  conduite. 


Considérations  spécialement  relatives  aux 
appareils  de  grandes  dimensions. 

Quand  on  veut  élever  l'eau  à  une  grande  hauteur  il  n'est 
pas  nécessaire  que  le  tube  vertical  soit  en  entier  mobile.  On 
peut  ne  rendre  mobile  qu'une  vanne  cylindrique  ou  une 
soupape  de  Cornwall,  dont  la  partie  inférieure  porte  le  para- 
pluie renversé.  La  figure  28,  planche  VIII,  donne  une  idée  de 
cette  disposition  pour  le  cas  où  l'on  substitue  un  flotteur  au 
balancier.  Cette  figure  sert  aussi  à  montrer  l'application  des 
lames  courbes  concentriques  indiquées  p.  335  et  402,  pour 
diminuer  la  résistance  dans  un  coude,  môme  quand  il  n'a  pas 
de  courbure  à  l'intérieur. 

Dans  cette  figure  et  plusieurs  autres  de  la  même  planche, 
on  n'a  pas  dessiné  le  rebord  extérieur  dont  l'utilité  a  été  ce- 
pendant constatée  par  les  expériences  de  1872  et  i873.  Non- 
seulement  il  suffit  de  signaler  les  propriétés  de  ce  rebord, 
mais  la  réussite  des  nouveaux  freins  hydrauliques  appliqués  à 
recluse  de  TAubois  en  diminue  beaucoup  Timportance.  II 
peut  être  cependant  intéressant  d'en  conserver  la  trace,  pour 
les  appareils  rustiques.  On  conçoit,  en  effet,  qu'il  est  impor- 
tant que  le  tube  mobile  rencontre  en  descendant  le  moins  de 
résistance  possible.  A  ce  point  de  vue,  Texistence  de  ce 
rebord  est  un  inconvénient  et  c'était  par  cette  raison  que 
j'avais  essayé  de  le  supprimer  en  1873.  Aujourd'hui  les  nou- 
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veaux  freins  hydrauliques  permettent  d'amortir  aussi  com- 
plètement qu'on  le  veut  la  percussion  du  tube  sur  son  siège. 
Rien  n'empêche,  quand  la  construction  d'un  grand  appa- 
reil sera  assez  soignée,  de  supprimer  un  rebord  extérieur 
n'ayant  d'autre  but  que  d'augmenter  la  résistance  au  mouve- 
ment dans  Teau  du  bief  d'aval. 

Il  sera  même  convenable,  quand  on  emploiera  un  balancier 
à  contrepoids,  de  disposer  au-dessus  du  parapluie  renversé 
une  surface  ayant  pour  but  de  diminuer  la  résistance  à  l'en- 
foncement de  cette  pièce  dans  1  eau  du  bief  inférieur.  Il  ré- 
sultera d'ailleurs  de  cette  disposition  une  sorte  de  flotteur  qui 
pourra  venir  en  aide  au  mode  d'action  du  balancier.  Au  reste 
abstraction  faite  de  l'emploi  d'un  frein  hydraulique,  nous 
avons  vu  que  pour  des  machines  assez  puissantes  on  pourra 
amortir  la  percussion  du  tube  sur  son  siège  en  utilisant,  au 
moyen  d'une  pompe,  le  mouvement  acquis  de  ce  tube.  Il  est 
donc  rationnel  à  divers  points  de  vue  de  faire  en  sorte  de  di- 
minuer la  résistance  à  la  descente  du  tube,  du  moins  pour 
les  constructions  sur  une  assez  grande  échelle  qui  ne  seront 
pas  trop  rustiques. 


Nouveau  barrage  mobile 

Cette  machine  peut  être  considérée  comme  un  barrage  mo- 
bile, même  dans  le  cas  où  l'on  n'aurait  pas  besoin  de  s'en 
servir  comme  appareil  à  élever  de  l'eau.  Nous  avons  vu  que, 
dans  certaines  conditions  d'équilibre,  il  se  produit  des  trépi- 
dations qui  peuvent  faire  lever  le  tube  de  lui-même  si  une 
veine  liquide  résultant  d'un  trop-plein  venait  concourir  à 
l'effet  de  ces  trépidations. 

Je  suppose  le  tube  levé  et  retenu  dans  cette  position  par 
un  flotteur  qui  serait  dans  l'eau  du  bief  d'amont.  Celle-ci  en 
passant  par  l'orifice  inférieur  résultant  de  la  levée  du  tube 
mobile,  tendrait  à  faire  redescendre  ce  dernier  si  le  flotteur 
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qui  le  soutient  était  baissé  en  vertu  de  Técoulement  de  l'eau. 
Les  phénomènes  de  succion  sont  d'autant  plus  puissants, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  que  le  tube  est  plus  près  de 
son  siège.  On  conçoit  déjà  qu'il  y  a  une  raison  pour  que  ce 
tube  revienne  intercepter  la  communication  entre  les  deux 
biefs  en  temps  utile,  pour  Je  règlement  des  niveaux.  Il  ne 
serait  pas  nécessaire,  si  l'on  voulait  ainsi  avoir  seulement  un 
nouveau  barrage  mobile,  que  le  tuyau  de  conduite  eût  une 
longueur  notable.  Il  ne  serait  pas  non  plus  indispensable  que 
ce  tube  mobile  reposant  sur  son  siège  s'élevât  plus  haut  que 
la  limite  supérieure  du  niveau  d'amont.  La  force  de  succion 
étant  d'autant  plus  grande  que  la  vitesse  est  plus  considé- 
rable, si  le  flotteur  dépasse  toujours  le  niveau  de  l'eau 
d'amont,  on  conçoit  qu'il  pourra  être  disposé  de  manière  à 
ne  permettre  au  tube  de  redescendre  que  lorsqu'une  cer- 
taine profondeur  sera  atteinte  par  le  niveau  du  liquide  dans  le 
bief  inférieur. 


CONCLUSIONS. 

Le  système,  objet  de  ce  chapitre,  est  peut-être  moins  intéres- 
sant quant  à  son  principe- que  celui  pour  lequel  l'Académie 
des  sciences  m'a  fait  Thonneur  de  me  décerner  le  prix  de 
mécanique.  Mais  il  est  plus  simple,  repose  d'ailleurs  sur  des 
phénomènes  de  succion  nouveaux,  a  été  construit  avec  suc- 
cès sur  une  très  grande  échelle,  et  aussi  avec  de  très  petites 
dimensions.  C'est  d'ailleurs  au  moyen  de  son  principe  que 
j'ai  résolu  le  problème  de  l'épargne  de  l'eau  dans  les  écluses 
de  navigation,  tout  en  accélérant  au  besoin  leur  service. 

Ce  système  est  celui  que  j'ai  spécialement  choisi  pour  les 
expositions  universelles  comme  le  type  le  plus  simple  (1)  des 

(1)  En  1852,  il  a  été  honoré  d'une  médaille  d'or  parla  Société  centrale 
d'agriculture,  et  en  1855,  d'une  médaille  de  1'^  classe  à  l'exposition 
universelle  de  Paris.  Une  médaille  d'argent  m'a  été  décernée  pour  la 
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appareils  de  mon  invention  ayant  pour  but  d'élever  de  Teaù 
au  moyen  d'une  chute  motrice.  Il  peut  d'ailleurs  être  trans- 
formé en  moteur  hydraulique  à  flotteur  oscillant.  Dans  diver- 
ses circonstances,  même  sans  flotteur,  il  est  avantageusement 
applicable  pour  faire  des  épuisements.  Il  peut  aussi  être  trans- 
formé en  appareil  à  élever  de  Teau  sous  une  forme  très  diffé- 
rente de  celles  qui  ont  été  exécutées.  Il  est  alors  sans  oscilla- 
lion  en  retour  vers  le  bief  d'amont,  au  moyen  d'une  combi- 
naison de  colonnes  liquides  oscillantes  ayant  une  grande 
analogie  avec  le  mécanisme  de  l'onde  dite  solitaire, 

Ënfln  quand  on  n'a  pas  besoin  d'élever  de  l'eau,  son  prin- 
cipe conduit  d'une  manière  extrêmement  simple  à  un  nou- 
veau barrage  mobile  qui  doit  même  être  automatique.  On 
verra  dans  le  chapitre  suivant  comment  l'appareil  élévatoire 
à  tube  oscillant  peut  être  transformé  en  machine  soufflante, 
ou  à  compression  d'air. 

On  a  vu,  dans  les  diverses  séries  d'expériences,  que  le  ren- 
dement était  très  différent  selon  les  conditions  que  l'on  avait 
à  remplir.  C'est  surtout  pour  les  grands  diamètres  et  les  élé- 
vations d'eau  ne  dépassant  pas  certaines  limites  par  rapport 
à  la  chute  motrice,  que  l'on  doit  compter  sur  un  rendement 
considérable.  Tel  est  le  cas  des  écluses  de  navigation  dont 
on  veut  relever  une  partie  de  Teau  au  bief  supérieur.  L'incon- 
vénient de  cette  machine,  quand  on  a  besoin  d'un  rendement 
considérable,  consiste  en  ce  que  le  tuyau  de  conduite  doit 
avoir  en  général  une  assez  grande  longueur  par  rapport  à  la 
chute  motrice.  Lorsqu'il  n'est  pas  relativement  à  la  chute 
aussi  long  à  beaucoup  près  qu'il  ne  Ta  été  pour  les  expérien- 
ces officielles,  le  rendement  peut,  comme  je  l'ai  dit  pour  les  pre- 


nouveile  série  d^ezpérieDces  faite  à  Texposition  aniverselle  de  1867.  La 
médaille  de  progrès  m'a  été  décernée  à  l'exposition  universelle  de 
Vienne^  en  1873,  poor  Tapplication  faite  à  Técluse  de  TAnbois  et  à 
Texposition  universelle  de  1878  un  rappel  de  médaille  d'argent  m*a 
été  décerné  pour  la  même  application  qui  a  d'ailleurs  été  perfec- 
tionnée depuis  cette  époque. 
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mières  expériences  faites  à  Saint-Germain-en-Laye,  se  réduire 
à  environ  un  tiers  du  travail  dépensé.  Dans  diverses  circons- 
tances dont  les  expériences  précitées  indiquent  les  conditions^ 
le  rendement  peut  varier  de  40  à  50,  à  60  peut-être  à  70  pour 
100  en  eau  élevée.  Il  y  a  lieu  d'espérer  qu'on  pourra  aug- 
menter ce  dernier  rendement  (1).  Les  ingénieurs  qui  emploie- 
ront cet  appareil  exécuteront  d'ailleurs,  sans  doute,  quelques 
modifications  de  détail. 

Ainsi,  M.  Chemin,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  qui  a 
eu  occasion  de  s'en  servir,  a  employé  comme  contrepoids  un 
vase  alternativement  rempli  d'eau. 

Pour  éviter  tout  malentendu  je  dois  rappeler  qu'un  des 
auteurs  qui  ont  parlé  de  cet  appareil,  d'ailleurs  avec  bien- 
veillance, n'a  pas  remarqué  que  j'avais  disposé  la  pièce  cen- 

(1)  Oo  peut  former  le  contrepoids  d*uae  chaîne  analogue  à  ceUe  du 
pont-Ievis  de  M.  le  général  Poncelet  II  en  résulte  que  le  tuyau  mobile 
peut  se  lever  plus  haut,  au  commencement  de  sa  desconte  une 
succion  moins  forte  étant  suffisante.  Or,  comme  la  force  de  succion  aug- 
mente en  général  à  mesure  que  ce  tube  s'approche  de  son  siège  fixe, 
cette  disposition  semble  très  rationnelle.  J*ai  même  employé  un  con- 
trepoids formé  tout  simplement  d'une  chatne  qui  venait  alternativement 
se  poser  en  partie  sur  le  sol. 

Il  y  aura  lieu  d'essayer,  môme  lorsque  l'on  substituera  un  flotteur  au 
balancier,  si  l'on  pourra  profiter  de  la  vitesse  acquise  du  tube  mobile. 
Mais  quant  à  présent,  au  lieu  d'employer  cette  force  vive  au  moyen 
d'un  balancier  ou  d'un  flotteur,  je  me  suis  contenté  de  l'amortir  de 
manière  qu'elle  ne  soit  pas  nuisible.  Le  moyen  le  plus  efficace  pour 
cela  me  parait  être  le  frein  hydraulique  nouveau  appliqué  à  l'écluse 
de  l'Âubois.  Il  y  aura  d'ailleurs  lieu  d'examiner  si,  en  compliquant  on 
peu  l'appareil,  on  n'augmentera  pas  le  rendement  au  moyen  d'un  encli- 
quitage,  qu'il  suffira  de  faire  Iftcher  aux  époques  où  cela  sera  utile, 
quand  ou  voudra  que  le  tube  retombe. 

Selon  le  rapport  du  jury  de  l'exposition  universelle  de  1867,  si  une 
roue  hydraulique  fait  mouvoir  une  pompe,  le  rendement  de  la  roue 
est  d'environ  60  p.  100,  et  celui  en  eau  élevée  par  la  pompe  est  une 
fraction  de  cette  fraction,  soit  environ  les  75  cenlièmes,  ce  qui  donne 
un  rendement  total  de  45  p.  100.  Il  n'est  pas  môme  nécessaire  de  sup- 
poser qu'il  soit  aussi  peu  considérable  pour  apprécier  ceux  qui  ont  été 
obtenus  au  moyen  de  l'appareil,  objet  de  oe  chapitre,  dont  an  reste 
l'extrôme  simplicité  est  le  caractère  le  plus  essentiel. 
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traie  fixe  au-dessus  du  niveau  d'amont  et  le  renflement  du 
tube  mobile  au-dessous  de  ce  même  niveau,  de  manière  à 
faire  en  sorte  que  Toscillation  en  retour  ne  descende  pas  au- 
dessous  du  niveau  du  bief  d'aval.  Il  en  a  conclu  que  les  hau- 
teurs auxquelles  on  pouvait  élever  de  Teau  avec  avantage 
étaient  beaucoup  plus  restreintes  par  rapport  à  la  chute 
qu'elles  ne  le  sont,  d'après  les  dispositions  précitées. 

La  véritable  cause  qui  limite  les  hauteurs  dont  il  s'agit  ré- 
sulte de  ce  que,  d'après  les  formules  exposées  dans  la  pre- 
mière partie,  il  ne  faut  pas  qu'à  chaque  période,  le  chemin 
parcouru  par  la  colonne  liquide  soit  trop  grand  relativement 
au  diamètre  du  tuyau  de  conduite.  Il  ne  faut  pas  non  plus 
que  la  pièce  centrale  fixe  ait  une  section  assez  considérable, 
par  rapport  à  celle  du  tube  vertical  pour  que  le  travail  en 
frottement  entre  ses  parois  et  celles  de  ce  tube  soit  trop  grand 
relativement  au  travail  en  frottement  dans  le  tuyau  ^e  con- 
duite. Ce  dernier  doit,  comme  je  l'ai  dit,  être  d'autant  plus 
long,  dans  des  limites  très  étendues,  qu'on  veut  ainsi  élever 
l'eau  à  de  plus  grandes  hauteurs.  Cette  longueur  a  au  reste 
entre  autres  avantages  celui  de  permettre  de  diminuer  la 
hauteur  du  jaillissement  de  Teau  au  sommet  de  l'appareil. 

Il  est  essentiel,  pour  éviter  un  autre  malentendu,  de  faire 
observer  que,  si  l'appareil  est  réglé  de  manière  à  donner  à 
peu  près  le  maximum  de  rendement,  le  niveau  d'amont  ne 
pourra  s*élever  que  d'une  assez  petite  quantité  sans  que  la 
machine  s'arrête.  De  sorte  qu'il  faut  prendre  les  précautions 
précitées  pour  augmenter  le  débit.  Mais  le  niveau  d'amont 
peut  baisser  considérablement  et  celui  d'aval  peut  monter 
considérablement  sans  que  cela  interrompe  la  marche  de 
l'appareil  entièrement  abandonné  à  lui-même.  Seulement 
alors,  il  ne  sera  plus  dans  les  conditions  qui  conduisent  au 
maximum  de  rendement.  Quant  à  l'exhaussement  du  niveau 
d'amont,  si  l'on  ne  peut  l'empêcher  par  la  disposition  qui 
permet  de  faire  débiter  beaucoup  plus  d'eau  à  la  machine 
sans  qu'elle  s'arrête,  je  reconnais  que  l'intervention  d'un  sur- 
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veillant  sera  nécessaire  pour  régler  la  levée  du  tube  mobile 
et  son  contrepoids  (1). 

Les  phénomènes  de  succion  sur  lesquels  le  jeu  de  cet  appa- 
reil repose  ont  été  dans  ces  derniers  temps  considérés  comme 
ayant  leurs  analogues  dans  ceux  de  Télectricité.  Je  crois 
devoir  rappeler  que  je  les  ai  signalés  le  premier  en  citant 
d'ailleurs  tout  ce  qui  pouvait  avoir  avec  eux  la  moindre  res- 
semblance. Voir  aussi  l'extrait  du  procès-verbal  de  la  Société 
philomathique  du  17  mai  1851  (Journal  VInsfitut.) 


(1)  Qaaod  on  ne  rend  mobile  qu'âne  vanne  cylindrique  ou  une  sou- 
pape de  Cornwall,  il  est  intéressant  d^ezaminer,  comme  on  me  Tavait 
conseillé  avant  que  j'eusse  trouvé  les  phénomènes  de  succion  au 
moyen  desquels  elle  fonclionoe,  s'il  ne  vaudrait  pas  mieux  la  faire 
soulever  que  de  la  faire  descendre  pour  interrompre  la  communication 
avec  le  bief  inférieur.  J'ai  expliqué  planche  Vif,  figure  5,  p.  634  et  sui- 
vantes, comment  j*ai  fait  soulever  ainsi  une  soupape  de  Coruwall.  Il 
s'agit  de  couper  de  la  manière  la  plus  avantageuse  la  veine  annulaire 
de  sortie.  Or,  il  y  a  des  raisons  de  penser  que,  tontes  choses  égales 
d'ailleurs,  il  vaudrait  mieux  la  couper  de  bas  en  haut  que  de  haut  en 
bas,  afin  que  le  mouvement  intercepté  se  reportAt  plus  directement 
sur  la  partie  de  la  veine  liquide  annulaire  qui  continue  à  sortir  jus- 
qu'à la  fin  de  la  course  de  la  soupape. 

Pour  l'appareil,  objet  de  ce  chapitre,  je  n'ai  pas  encore  employé  de 
soupape  annulaire,  ayant  toujours  rendu  le  tube  vertical  entièrement 
mobile.  Il  n'en  est  résulté  aucune  percussion  capable  d'endommager 
des  tubes  d'un  grand  diamètre  et  de  matériaux  très  peu  résistants.  Or 
il  paraît  plus  simple,  en  général,  quant  à  la  construction,  lorsqu'on 
emploie  une  soupape  annulaire,  de  disposer  sa  course  plutôt  au-dessus 
qu'au-dessous  du  siège  fixe.  D'ailleurs,  dans  les  limites  du  possible, 
un  tube  en  entier  mobile,  au-dessus  d'un  seul  siège  fixe,  est  d'une 
remarquable  simplicité. 

Dans  l'appareil  représenté  par  la  figure  que  je  viens  de  rappeler,  la 
soupape  est  relevée  de  bas  en  haut,  il  est  vrai,  mais  à  contre-courant. 
Il  y  a  donc  lieu  de  croire  que,  si  elle  l'était  dans  le  sens  du  courant,  la 
force  de  succion  qui  la  fait  fonctionner  s'exercerait  plus  facilement. 
C'est  dans  le  sens  du  courant  que  marchent  les  soupapes  annulaires 
représentées  planche  YII.  Quant  aux  phénomènes  de  succion  à  contre- 
courant  qui  ramènent  le  tube  mobile  sur  son  siège  dans  les  expé- 
riences, objet  de  ce  chapitre,  il  y  a  lieu  de  les  croire  plus  puissants 
que  ceux  qui  soulèveraient  un  tube  mobile  dans  le  sens  du  courant. 
Quoi  qu'il  en  soit,  il  paraît  intéressant  de  conserver  la  trace  de  cette 
dernière  disposition. 
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MACHINES  SOUFFLANTES 

ou  A  COMPRESSION  D'AIR 


Appareil  où  la  colonne  liquide  avant  le  com- 
mencement de  la  compression  est  animée 
de  vitesses  résultant  d'un  écoulement  au  bief 
inférieur. 

Au  lieu  d'être  employé  à  élever  de  Teau  Tappareil,  objet 
du  chapitre  précédent,  peut  être  transformé  en  machine  souf- 
flante ou  à  compression  d'air  ainsi  que  plusieurs  systèmes  de 
mon  invention  qui  ne  peuvent  d'ailleurs  marcher  sans  re- 
pousser de  Tair. 

Dans  le  Bulletin  de  la  Société  philomathique  du  2  novembre 
i850  (journal  Vlnstùut)  du  20  novembre  1850,  je  m'expri- 
mais ainsi  :  «  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  tuyau  vertical 
«  soit  en  entier  mobile.  On  peut  ne  rendre  mobile  qu'une 
«  soupape  de  Cornwall.  Alors  cet  appareil  peut  être  employé 
«  à  comprimer  de  l'air  au  moyen  d'un  piston  liquide,  soit 
«  pour  une  machine  soufflante,  soit  pour  faire  des  épuise- 
«  ments  avec  une  sorte  de  récipient  de  fontaine  de  Héron...  » 

Avant  de  savoir  que  cet  appareil  pouvait  être  exécuté 
d'une  manière  aussi  simple  au  moyen  de  phénomènes  nou- 
veaux de  succion,  j'avais  communiqué  à  la  Société  philoma- 
thique, le  22  juin  1844,  la  note  suivante  publiée  parle  journal 
VInstitut,  du  3  juillet  1844,  n«  549,  p.  228. 
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«  M.  de  Caligny  communique  à  la  Sociélé  .un  moyen  de  trans- 
«  former  en  machine  souflÛante  un  des  appareils  à  élever  de 
«  Teau  qu'il  a  présentés  en  i837. 

<K  Le  bélier  hydraulique  de  Montgolfier,  introduisant  périodique- 
'«  ment  dans  un  réservoir  d'air  de  Teau  qui  ne  revient  point  sur 
«  ses  pas,  ne  peut  pas  être  considéré  comme  une  machine  souf- 
«  fiante  de  la  même  manière  que  le  bélier  univalve  de  M.  de  Ca- 
a  ligny,  dans  lequel  le  tuyau  d'ascension  se  vide  périodiquement 
«  par  un  retour  vers  la  source,  quand  Teau  élevée  s'est  dégorgée 
«  par  son  sommet.  Il  est  clair  que,  dans  ce  dernier  système,  un  vo- 
ce lume  d'air  égal  à  celui  du  chemin  abandonné  alternativement 
a  par  cette  colonne  est  périodiquement  chassé  par  son  sommet.  On 
«  peut  donc,  en  disposant  vers  ce  sommet  des  soupapes  qui  per- 
«  mettront  à  l'air  extérieur  de  rentrer  pendant  le  retour  de  la  co- 
«  lonne  liquide,  employer  le  travail  de  la  machine  à  comprimer  de 
«  Tair  dans  un  réservoir  latéral,  au  lieu  de  l'employer  à  verser  pé- 
«  riodiquement  de  l'eau  au  dessus  du  niveau  de  la  source.  Pour  de 
a  grandes  dimensions,  la  soupape  du  bélier  univalve  est,  si  on  se  le 
((  rappelle,  remplacée  par  une  soupape  cylindrique  à  double  siège 
<c  dite  de  Cornwall,  qui,  en  s'ouvrant  alternativement,  permet  à  la 
«  force  vive  de  s'emmagasiner  dans  le  corps  de  bélier,  tout  étant 
«  d'ailleurs  disposé  de  manière  qu'il  n'y  ait  point  de  percussion 
a  brmque  dans  le  système.  Cette  machine  soufflante  ou  à  compres- 
«  sion  d'air  serait  immédiatement  applicable  à  divers  appareils  à 
a  air  comprimé,  si  leur  utilité  pratique  était  suffisamment  éta- 
«  blie.  » 


On  voit,  d'après  ces  derniers  mots,  que  j'avais  signalé  le 
principe  des  machines  à  compression  d'air  au  moyen  du  mou- 
vement acquis  des  colonnes  liquides  à  une  époque  déjà 
ancienne  où  Ton  n'était  pas  encore  bien  fixé  sur  le  degré 
d'utilité  que  pouvait  avoir  l'emploi  de  l'air  comprimé.  Je  me 
servais  alors,  pour  me  faire  plus  facilement  comprendre  de  la 
dénomination  de  bélier  univalve.  J'ai  déjà  rappelé  que  M.  le 
général  Poncelet  m'a  conseillé  de  donner  à  toute  cette  classe 
de  machines  le  nom  à' anti- béliers. 

Les  conditions  qui  conduisent  au  maximum  de  rendement 
reposent  sur  des  principes  parfaitement  analogues  à  ceux 
qui  ont  été  présentés  ci-dessus  pour  la  machine  considérée 


Digitized  by 


Google 


—  869  — 

comme  élévatoire.  Mais  il  faut,  bien  entendu,  avoir  égard-  à 
ce  que  le  travail  employé  à  chaque  changement  de  période 
n'est  pas  le  même  que  pour  cette  dernière.  Gela  dépend  de  la 
tension  qu'on  veut  donner  à  Vair  comprimé.  S'il  ne  s'agit  que 
d'une  machine  soufflante  ou  en  un  mot  ne  comprimant  l'air 
qu'à  une  tension  assez  petite  par  rapport  à*  la  pression  hy- 
drostatique qui  résulterait  de  la  hauteur  de  chute,  l'oscillation 
en  retour  serait  occasionnée  principalement  par  la  descente 
de  l'eau  qu'il  aurait  fallu  élever  au  dessus  du  niveau  d'amont. 
On  conçoit  qu'à  la  limite  cette  oscillation  en  retour  se  ferait 
de  la  même  manière  que  pour  la  machine  élévatoire. 

Si  l'on  était  obligé  à  chaque  période  de  refouler  toute  la 
quantité  d'air  contenue  dans  le  tube  d'ascension  tel  qu'il 
vient  d'être  considéré,  le  travail  recueilli  pourrait  être  beau- 
coup plus  grand  que  celui  qui  conduirait  au  maximum  de 
rendement.  Mais  on  peut  avoir  égard  à  cette  considération 
en  permettant  à  l'air  de  s'échapper  jusqu'à  ce  que  la  colonne 
liquide  soit  parvenue  aune  hauteur  donnée.  Cela  est  évidem- 
ment facile  au  moyen  d'une  soupape  alternativement  fermée 
par  un  flotteur. 

Le  9  décembre  1844,  j'ai  présenté  à  l'Académie  des  sciences, 
un  Mémoire  sur  une  machine  soufflante  enregistré  au  secré- 
tariat de  l'Institut,  sous  le  n°  377.  Il  a  été  publié  dans  le 
journal  de  mathématiques  de  M.  Liouville,  2**  série,  t.  XIII, 
1868.  Un  long  extrait  du  même  mémoire  avait  été  imprimé 
par  mes  confrères  de  l'Académie  des  sciences  de  Turin,  dans 
la  notice  historique  sur  les  travaux  de  cette  académie,  pour 
l'année  1859.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  le  reproduire  ici  à 
cause  des  divers  documents  publiés  dans  cet  ouvrage.  Un 
extrait  du  même  travail  a  été  inséré  dans  le  tome  XIX  des 
comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences.  Il  ne 
s'agissait  que  de  l'emploi  du  mouvement  acquis  par  un 
écoulement  de  Teau  à  l'extérieur  avant  l'époque  où  la  com 
pression  de  l'air  commençait. 
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Application  proposée  à  la  chute  de  Marly. 

Cette  forme  du  compresseur  hydraulique  permet  d'obtenir 
des  tensions  élevées  au  moyen  de  chutes  médiocres.  Il  est 
d'ailleurs  à  remarquer  que  le  chemin  parcouru  par  les  résis- 
tances passives  peut  être  beaucoup  moindre  que  pour  Tappa- 
reil  considéré  comme  élevant  de  l'eau  sans  comprimer  de 
l'air.  Je  dois  à  ce  sujet,  pour  éviter  un  malentendu  relative- 
ment à  la  nouvelle  théorie  de  la  chaleur,  dire  que  dans  tout 
le  cours  de  cet  ouvrage,  lorsque  je  me  suis  servi  des  expres- 
sions pefHe  de  force  vive,  j'ai  voulu  seulement  exprimer  que  la 
force  vive  était  perdue  quant  au  travail  industriel  qu'il  s'a- 
gissait d'obtenir. 

J'ai  bien  clairement  signalé  dans  une  note  précitée  de  1844, 
que  cette  machine  était  applicable  à  la  compression  de  l'air 
pour  divers  appareils  à  air  comprimé  dont  on  s'occupait  à 
cette  époque  sans  que  leur  utilité  fût  aussi  généralement  re- 
connue qu'aujourd'hui.  Cependant  pour  ne  laisser  aucun 
doute,  je  crois  intéressant  de  reproduire  le  certificat  suivant 
signé  par  M.  Vauchelle,  légalisé  à  la  mairie  et  à  la  préfecture 
de  Versailles,  et  publié  par  FAcadémie  des  sciences  de  Turin, 
dans  son  volume  pour  Tannée  1859. 

a  Nous,  intendant  militaire  du  cadre  de  réserve,  grand  offlcier  de 
«  la  Légion  d'honneur,  ancien  maire  de  Versailles,  certifions  que 
«  pendant  notre  administration,  qui  cessa  en  1852,  M.  le  marquis 
«  de  Caligny,  qui  demeurait  alors  à  Saint-Germain-en-Laye,  pro- 
«  posa,  par  une  lettre  destinée  à  être  mise  sous  les  yeux  du  conseil 
«  municipal  de  Versailles,  d'employer  tout  ou  partie  de  ce  qui  res- 
«  terait  d  tau  disponible  à  la  chute  de  Marly,  quand  Versailles 
«  serait  approvisionné  d'eau,  pour  comprimer  de  Tair  au  moyen 
ff  d'un  des  appareils  de  son  invention,  afin  de  procurer  un  moteur 
«  à  cette  ville,  qui  pourrait  en  louer  à  ses  industriels. 

«  11  ne  put  être  donné  suite  à  cette  proposition,  les  travaux  de 
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«  Marly  n'ayant  été  commencés  que  longtemps  après,  et  n'étant  pas 
«  encore  finis. 

«  Nous  certifions  en  outre,  qu'il  est  à  la  connaissance  de  M.  le 
«  baron  de  Saint  Germain,  notre  ancien  adjoint,  et  de  M.  Fouqnet, 
a  commis  au  secrétariat  de  la  mairie,  que  cette  lettre  a  existé; 
«  mais  toute  recherche  pour  la  retrouver  a  été  jusqu^à  présent  inu- 
«  tile. 

a  En  foi  de  quoi  nous  avons  délivré  le  présent  pour  servir  et 
a  valoir  ce  que  de  droit. 

«  A  Versailles,  le  28  mars  1859.  » 


Détails  relatifs  à  une  expérience  de  Mongol- 
fier  mentionnée  dans  le  Journal  de  l'Ecole 
polsrtechnique. 

Longtemps  après  avoir  trouvé  les  principes  précédents, 
j'ai  pensé  qu'il  pourrait  être  utile  d'essayer  de  recueillir  tout 
ce  que  Montgolfier  aurait  pu  avoir  dit,  môme  verbalement, 
sur  la  possibilité  de  se  servir  du  bélier  hydraulique  pour 
obtenir  une  machine  soufflante  ou  à  comprimer  de  l'air.  Je 
me  suis  donc  adressé  directement  à  M.  Seguin,  Corres- 
pondant de  l'Institut,  neveu  de  Mongolfier.  Dans  une  lettre 
qu'il  m'a  fait  l'honneur  de  m'écrire  le  25  janvier  1860,  il  s'est 
exprimé  ainsi  relativement  à  cette  question. 

«  ...  Je  puis  vous  dire,  je  crois  en  pleine  connaissance  de  cause, 
a  que  la  seule  et  unique  idée  de  mon  oncle  Montgolfler  en  inven- 
ff  tant  le  bélier  hydraulique,  a  été  de  donner  aux  arts  et  à  Tagri- 
«  culture  un  moyen  d'employer  directement,  et  le  plus  efQcacement 
«  possible,  la  force  développée  par  la  chute  de  l'eau,  à  l'élévation 
a  d'une  partie  de  cette  môme  eau  à  des  hauteurs  indéGnies. 

a  Le  bélier  hydraulique  ne  fut  pour  mon  oncle  qu'une  applica- 
«  tion  partielle  d'un  principe  que  lui  avait  révélé  son  vaste  et  im- 
«  mense  génie,  savoir  que  le  mouvement  a  une  existence  aussi 
«  réelle  que  la  matière,  qu'il  ne  peut  être  ni  créé  ni  annihilé,  et, 
c  qu'une  fois  produit,  il  se  perpétue  indéfiniment  jusqu'à  ce  que 
«  les  causes  qui  lui  avaient  donné  naissance  se  reproduisent  en  sens 
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«  inverse,  de  manière  à  ramener  les  corps  qu'il  avait  affectés 
u  d'abord,  à  l'état  de  repos. 

u  J'ai  vu  dans  des  expériences  faites  vers  l'année  iSOO,  rue  des 
«  Juifs,  n^  18,  an  Marais,  où  mon  oncle  était  logé  alors,  la  tension 
«  du  réservoir  d'air  destiné  à  régulariser  la  pression  sur  la  nappe 
«t  d'eau,  qui  communiquait  au  tuyau  d'ascension,  s'élever  jusqu'à 
a  une  pression  représentée  par  quarante-deux  atmosphères,  ce  qui 
«  eût  suffi  pour  élever  l'eau  à  plus  de  quatre  cents  mètres  de  hau- 
«  teur.  Mais  je  ne  lui  ai  jamais  entendu  dire  qu'il  eût  eu  l'inten- 
c  tion  de  l'appliquer,  ni  à  des  machines  soufQantes,  ni  à  des 
«  machines  de  compression. 

«  Je  désire,  Monsieur,  que  ces  renseignements  puissent  remplir 
«  l'objet  que  vous  vous  êtes  proposé  en  me  faisant  l'honneur  de 
«  vous  adresser  à  moi » 


La  rue  des  Juifs  étant  loin  de  tous  les  quartiers  élevés  de 
Paris,  j'ai  cru  pouvoir  en  conclure  que  l'expérience  men- 
tionnée dans  la  lettre  de  M.  Seguin,  et  dont  Mongolfier  avait 
dit  lui-môme  quelques  mots,  dans  le  Journal  de  lEcok  poly- 
technique^ avril  1808,  i4«  cahier,  p.  297,  avait  pour  objet  la 
compression  de  l'air  dans  une  cloche,  qui  n'élevait  pas  d'eau. 
J'ai  donc  cru  devoir  demander  à  M.  Seguin  quelques  explica- 
tions à  ce  sujet. 

Il  m'a  fait  l'honneur  de  m'envoyer  un  croquis  de  cet  appa- 
reil dans  une  lettre  du  27  octobre  1860.  11  s'agissait  d'un 
bélier  hydraulique  ordinaire,  dont,  en  effet,  on  bouchait 
d'abord  avec  un  robinet  le  tuyau  d'ascension,  quand  on  vou- 
lait expérimenter  sur  ces  pressions  élevées.  La  cloche  était, 
me  dit-il,  en  crliftal;  elle  pouvait  avoir  quarante  à  cinquante 
centimètres  de  hauteur,  dix  à  douze  centimètres  de  diamètre 
et  un  centimètre  d'épaisseur. 

On  faisait  jouer  le  bélier  jusqu'à  ce  qu'un  manomètre  dis- 
posé à  l'intérieur  même  de  la  cloche  en  cristal,  servant  de 
récipient,  indiquât  une  pression  de  quarante  atmosphères;  et 
à  mesure  qu'on  approchait  de  ce  terme,  on  faisait  éloigner 
les  femmes  et  les  enfants  en  prévenant  les  curieux  du  danger 
auquel  ils  s'exposaient  en  assistant  à  l'expérience.  Les  deux 
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extrémités  supérieure  et  inférieure  de  la  cloche  étaient  rete- 
nues par  deux  plaques  en  fer,  qui  la  serraient  fortement  au 
moyen  de  boulons. 

D'après  les  détails  qui  précédent,  Montgolfier  avait  exécuté 
une  machine  à  comprimer  de  Tair,  qui  a  fonctionné  sans 
élever  de  Teau.  Mais  il  esl  certain  que  dans  Tétat  où  était 
alors  la  science,  il  n'a  point  pensé  à  proposer  une  mfichiue 
ayant  pour  but  de  comprimer  ou  de  souffler  de  Tair  sur  une 
grande  échelle,  de  manière,  en  un  mot,  que  le  résultat  pût 
être  appliqué  à  Vindustrie,  comme  on  Tentend  aujourd'hui  (1). 

Ce  qui  a  complètement  changé  Tétat  de  la  question,  c'est 
l'application  que  j'ai  proposée  des  vannes  cylindriques  ou 
des  soupapes  de  Cornwall  aux  machines  hydrauliques  de  ce 
genre. 

J'ai  montré  le  premier  d'immenses  colonnes  liquides  fonc- 
tionnant par  ce  moyen,  même  dans  des  enveloppes  fragiles^ 
sans  aucun  coup  de  bélier  possible,  parce  que  les  sections 
transversales  ne  sont  jamais  bouchées.  Je  suis  d'ailleurs  le  pre- 
mier qui  pour  qcs  grandes  colonnes  liquides  ait  signalé  le 
principe  auquel  j'ai  donné  le  nom  de  principe  des  vitesses  con- 
tinues. 

Déjà  dans  les  Annales  des  mines^  année  1838,  page  455, 
tome  XIV  de  la  troisième  série,  je  m'exprimais  ainsi  relative- 
ment à  une  application  du  bélier  univalve  à  la  compression 
d'une  assez  grande  masse  d'air. 

«  ....  On  peut,  dans  ce  cas,  diminuer  le  chemin  des  résistances  pas- 
«  siveSf  au  moyen  d'un  assez  grand  matelas  d'air  qui,  substitué  au 
((  tuyau  d'ascension,  changerait  le  sens  de  la  vitesse  de  la  colonne.  U 


(1)  Witebnrst,  dans  son  bélier  hydraulique  publié  par  les  TranFaclions 
de  la  Société  royale  de  Londres,  en  1775,  avait  aussi  un  réservoir  d'air. 
Mais  la  marche  de  son  appareil  n'était  pas  automatique,  comme  celui 
de  Moutgolfler  qui,  d'ailleurs,  ne  connaissait  pas  les  recherches  du 
savant  auglais,  dont  le  nom  doit  être  rappelé  pour  compléter  les 
recherches  historiques  sur  ce  sujet. 
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0  D'y  aurait  dans  ce  changement  aucun  choc  brusque,  la  pression 
«  augmenterait  graduel iemeiit  dans  le  malelas  d'air,  et  produirait 
«  peut-être  à  peu  près  le  môme  effet  sur  la  colonne  qu'une  augmen- 
«  tation  graduelle  de  la  pesanteur....  » 


Appareil  où  la  colonne  liquide  part  du  repos 
quand  elle  commence  à  refouler  l'air.  —  Appli- 
cation au  tunnel  du  mont  Cenis. 

On  peut  aussi  faire  comprimer  Tair  en  vertu  de  la  force 
vive  de  Teau  partant  du  repos,  à  Tinstant  où  il  commence  à 
être  refoulé.  C'est  ce  dernier  principe  qui  a  été  employé  à 
comprimer  Tair  pour  le  percement  du  mont  Cenis.  Je  Tavais 
indiqué  dans  l'extrait  du  procès-verbal,  de  la  séance  de  la  So- 
ciété philomathique,  du  8  août  1846,  publié  dans  le  journal 
Vlmtùut,  du  26  août  de  la  même  année,  n°  660,  page  288. 
11  suffit  de  reproduire  le  passage  suivant.  Après  avoir  dit  qu'D 
est  à  peine  nécessaire  de  remarquer  que  les  appareils  de 
mon  invention  sont  susceptibles  d'être  variés  d'un  grand 
nombre  de  manières,  j'ajoutais  :  w  Si,  par  exemple,  la  ma- 
«  chine  soufflante,  décrite  dans  la  séance  du  22  juin  1844,  est 
«  conçue,  comme  refoulant  immédiatement  une  colonne 
«  d'air,  dans  un  tuyau  ou  réservoir  très  large,  on  peut,  au 
((  moyen  d'une  disposition  dont  le  principe  est  analogue  à 
«  celui  de  l'espèce  de  soupape  cylindrique,  décrite  dans  la 
«  séance,  du  20  juillet  1839,  faire  fonctionner  l'appareil 
«  d'une  manière  également  simple,  la  soupape  cylindrique, 
((  percée  ici  à  ses  deux  extrémités,  pouvant  descendre  au 
«  moment  voulu,  en  vertu  d'un  surcroît  de  pression  de  haut 
«  en  bas,  et  se  relever  aussi  à  l'instant  voulu,  par  un  des 
«  moyens  indiqués  dans  des  communications  déjà  an- 
ce  ciennes » 

On  a'vu  dans  la  note  du  mois  de  juin  1844,  reproduite  ci- 
dessus,  qu'il  s'agissait  non  seulement  des  machines  souf- 
flantes, mais  aussi  des  machines  à  comprimer  de  l'air.  Quant 
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à  la  communication  du  20  juillet  1839^  publiée  dans  le  journal 
r Institut  du  8  août  «839,  n°  293,  page  27i  ;  il  suffit  de  rap- 
peler qu'il  s'agissait  d'un  appareil  où  la  colonne  liquide  par- 
tait du  repos,  au  moment  où  son  ascension  commençait.  C'est 
d'ailleurs  le  môme  appareil  qui  a  fonctionné  en  présence 
d'une  commission  de  l'Institut  à  l'école  des  mines  en  1837 
(Voir  ci-dessus,  pages  708  à  710).  Il  est  intéressant  de  rap- 
peler, comme  je  l'ai  fait  à  l'Institut,  en  réclamant  le  té- 
moignage de  MM.  Combes  et  Séguier,  qui  avaient  assisté  à 
l'expérience,  qu'il  y  avait  un  orifice  latéral  alternativement 
boucbé  par  un  flotteur.  Ce  détail  n'est  pas  sans  quelque  in- 
térêt pour  montrer,  comme  j'en  ai  déjà  dit  quelques  mots 
que,  si  l'appareil  est  transformé  en  machine  soufflante  ou  à 
compression  d'air,  on  peut  graduer  à  volonté  la  quantité 
d'air  sur  laquelle  on  veut  faire  agir  la  colonne  liquide  com- 
primante. 

Quand  cette  colonne  part  du  repos  au  moment  où  elle 
commence  à  comprimer  l'air,  il  est  facile  de  calculer,  abs- 
traction  faite  des  résistances  passives,  au  moyen  des  loga- 
rithmes hyperboliques,  le  degré  de  la  tension  de  l'air  qui 
pourra  être  obtenue  dans  une  chambre  de  compression,  ana- 
logue à  celles  qui  ont  été  employées  au  mont  Cenis,  en  vertu 
de  la  force  vive  acquise  par  l'eau  pendant  cette  compression. 
Mais  il  en  résulte  que,  pour  des  petites  chutes  motrices,  la 
tension  de  l'air  qui  pourrait  être  obtenue  par  ce  moyen  serait 
assez  restreinte.  Elle  pourrait,  il  est  vrai,  être  notablement 
augmentée,  si  l'on  diminuait,  comme  je  viens  de  l'expliquer, 
la  masse  d'air  sur  laquelle  la  colonne  liquide  agirait.  Mais, 
en  gén<^ral,  il  serait  bien  plus  simple  d'employer,  comme 
cela  est  indiqué  dans  le  paragraphe  précédent,  un  écoulement 
préalable  à  l'extérieur  pour  emmagasiner  de  la  force  vive  au 
moyen    d'un  tuyau-soupape  à  mouvement  alternatif  (1). 

(1)  Je  dois  dire  que  je  n'avais  pas  signalé  la  possibilité  de  varier, 
par  le  moyen  d'an  orifice  latéral,  la  masse  d'air  sur  laquelle  la  colonne 
liquide  agit  en  vertu  de  sa  force  vive  pour  la  comprimer.  Ce  détail 
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Pour  les  chutes  très  grandes»,  comme  celles  dont  on  dis- 
posait sur  le  versant  italien  du  mont  Genis,  le  cas  est  très 
différent  de  celui  des  chutes  ordinaires. 

Le  régulateur  que  je  viens  de  rappeler  est  dessiné  figure  3, 
planche  1.  J'ai  donné,  pages  97  et  709  (à  cette  dernière  il  faut 
lire  figure  3,  au  lieu  de  figure  15),  quelques  détails  sur  le 
principe  qui  le  fait  fonctionner.  Je  remarquerai  seulement  ici 
qu'il  était  disposé  de  manière  à  ne  pas  permettre  à  Torifice 
d'introduction  et  à  celui  d'évacuation  de  communiquer  en- 
semble. Cela  est  d'autant  plus  intéressant  qu'on  a  reconnu  à 
Bardonnèche,  sur  le  versant  italien,  qu'il  y  avait  du  danger 
à  rendre  cette  communication  possible. 

J'avais  indiqué  d'ailleurs  divers  moyens  d'établir  alterna- 
tivement les  communications,  en  employant  des  vannes  cylin- 
driques ou  des  soupapes  de  Cornwall,  même  quand  on  ne 
cherche  pas  à  éviter  de  boucher  alternativement  les  sections 
transversales  des  tuyaux.  On  en  a  déjà  vu  ci-dessus,  plan- 
che VII,  des  exemples  pour  plusieurs  de  mes  premiers  ap- 
pareils. Il  n'est  pas  nécessaire  d'entrer  dans  ces  détails  sur 
lesquels  j'aurai  occasion  de  revenir. 

Quelque  soit  le  système  de  fermeture  alternative  employé, 


résultait  d^ailleurs  implicitement  de  la  disposition  de  cet  ori6ce  latéral, 
bouché  alternativi'meDt  par  un  flotteur,  et  qui  n'avait  au  reste  pour 
but,  dans  le  modèle  précité^  que  de  simplifier  la  construction  du  régu- 
lateur, car  il  aurait  suffi  de  ménager  une  retraite  dans  le  tuyau  d'as- 
cension pour  y  faire  fonctionner  le  flotteur.  Aussi,  quand  j*ai  dessiné 
ce  régulateur  dans  le  Tecbnologiste  de  1850,  je  n'ai  point  rappelé  cet 
orifice,  la  colonne  liquide  pouvant  être  censée  agir,  pendant  toute  son 
ascension,  sur  la  totalité  de  l'air  contenu  dans  le  tuyau  vertical. 

Quant  au  tiroir,  il  est  d'autant  plus  intéressant  de  rappeler  que  les 
pressions  latérales  de  l'eau  étaient  coutre-balancées  au  moyeu  de  la 
circulation  tout  autour  de  cette  pièce,  c'est-à-dire  dans  une  retraite 
annulaire,  qu'à  l'exemple  de  cet  appareil  on  a  depuis  appliqué  le  même 
système  de  circulation  par  une  retraite  annulaire  pour  la  vapeur, 
dans  une  machine  à  vapeur  signalée  par  la  Société  d'encouragement 
pour  l'industrie  française,  dans  son  bulletin  de  1858,  plus  de  vingt  ans 
aorès. 
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rinerlie  de  l'eau  permet  de  Je  faire  fonctionner  sans  coup  de 
bélier  sensible,  pourvu  qu'on  le  fasse  marcher  assez  vite, 
ainsi  que  je  Fai  remarqué  pour  les  premiers  appareils  de 
mon  invention. 

Ces  principes  ont  été  appliqués  pendant  plusieurs  années 
à  Bardonnèche.  M.  Noblemaire,  ingénieur  en  chef  des 
Mines,  a  eu  Tobligeance  de  me  communiquer  un  mémoire 
qu'il  a  publié  sur  ce  sujet  en  i861.  Il  aurait  été,  selon  moi, 
convenable  de  faire  vider  la  chambre  de  compression  par 
une  oscillation  descendante,  comme  j'ai  toujours  prescrit 
de  le  faire  pour  les  appareils  de  ce  genre.  Déjà  dans  la  séance 
de  la  Société  philomalhique  du  28  décembre  1839  (voir  le 
journal  CInsiïtut,  du  i6  janvier  1840,  n°  516,  page  23),  j'avais 
prescrit,  pour  la  fontaine  de  Héron  ou  la  machine  de  Schem- 
nitz,  d'utiliser  l'air  comprimé  dans  le  récipient  inférieur, 
«  en  vidant  Veau  par  oscillation^  c  est-à-dire  en  enfonçant  d'une 
«  certaine  quantité  le  récipient  qui  la  contient  en  contrebas  du 
«  niveau  de  décharge.  Cette  eau  sort  par  un  tuyau  recourbé 
«  comme  dans  une  machine  à  colonne  oscillante,...  » 

J'ai  rappelé,  afin  de  bien  signaler  les  principes  tels  que  je 
les  avais  exposés,  l'espèce  particulière  de  tuyau-soupape  re- 
présenté figure  3,  planche  I,  qui  permet  de  faire  fonctionner 
au  moyen  d'une  seule  pièce  mobile  les  orifices  d'introduction 
et  d'évacuation  de  l'eau,  mais  je  ne  prétends  pas  que  ce  ré- 
gulateur soit  le  plus  convenable  pour  des  circonstances  ana- 
loguesàcelles  oùl'onsetrouvaitàBardonnèche.  Les  ingénieurs 
sardes  ont  fait  fonctionner,  au  moyen  de  vannes  cylindriques 
séparées,  les  orifices  dont  il  s'agit.  Il  est  important  de  dis- 
poser les  choses  de  manière  qu'ils  puissent  fonctionner  le 
plus  vite  possible.  J'ai  signalé  pour  cela,  quand  la  nature  des 
eaux  le  permettra,  un  moyen  très  simple  reposant  sur  l'em- 
ploi des  lames  courbes  concentriques  que  j'ai  présentées  à  la 
Société  philomatique  le  22  juin  1851  et  à  l'Académie  des 
sciences,  le  20  août  1855. 


Digitized  by 


Google 


—  868  — 

Ces  surfaces  peuvent  être  disposées  comme  des  pavillons 
de  trompette  rentrant  les  uns  dans  les  autres  autour  d'un 
cône  central  à  génératrice  curviligne.  Gela  permet  de  dimi- 
nuer considérablement  la  résistance  de  Teau  dans  Tespèce  de 
coude  annulaire  résultant  de  la  disposition  d'une  vanne  cy- 
lindrique, soit  à  la  bouche  de  sortie  en  aval,  soit  dans  un 
tuyau  dont  on  veut  alternativement  boucher  la  section  trans- 
versale pour  rintroduction  du  liquide.  On  peut  donc  dimi- 
nuer beaucoup  la  levée  de  cette  vanne  sans  augmenter  la 
résistance  plus  qu'on  ne  ferait  si  Ton  se  croyait  obligé  de 
conserver  une  levée  assez  grande  pour  donner  des  rayons 
convenables  aux  courbures  destinées  à  atténuer  cette  résis- 
tance. Cette  levée  peut  être  considérablement  réduite  ainsi, 
quand  même  on  se  contenterait  d'employer  seulement  trois 
surfaces  courbes  concentriques. 

La  pièce  sur  laquelle  fonctionnait  à  Bardonnèche  la  vanne 
cylindrique  d'introduction,  portait  sous  sa  surface  inférieure 
une  sorte  de  poupe,  formée  d'une  surface  conique  dont  la 
génératrice  était  à  double  courbure,  de  manière  que  le  bout 
de  tuyau  annulaire  qui  l'enveloppait  pût  conserver  une  forme 
convenable  avec  une  section  constante,  sans  flexion  brusque 
de  la  veine  liquide  au-dessous  de  la  vanne  cylindrique. 

Le  mode  d'écoulement  qui  en  résultait  pour  l'introduction 
de  l'eau  était  d'ailleurs  du  même  genre  que  celui  que  j'ai 
employé  pour  un  tuyau  de  0",40  de  diamètre  dans  mes  ex- 
périences faites  en  1842  et  1843,  sur  le  moteur  hydraulique 
à  flotteur  oscillant  (voir  ci-dessus,  planche  VIII,  figures  21  et 
22,  pages  726  et  suivantes).  Dans  ce  système,  le  flotteur  était 
alternativement  fixé  au  haut  de  sa  course  il  présentait  pré- 
cisément à  l'eau,  sortant  du  bief  supérieur  par  la  vanne  cylin- 
drique, un  tuyau  annulaire  d'écoulement^  formé  de  l'intervalle 
restant  entre  ses  parois  et  celles  du  tuyau  toujours  fixe  de 
l'appareil.  La  partie  inférieure  du  flotteur  en  repos  pendant 
cet  écoulement  présentait  aussi  précisément  une  poupe  co- 
nique. Au-dessus  de  la  vanne  cylindrique  supposée  descendue 
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il  y  a-vail  une  sorte  de  proue  fixe.  Dans  le  cas  où  la  pureté 
des  eaux  Taurait  permis,  on  aurait  pu,  au  moyen  de  surfaces 
courbes  concentriques,  disposer  les  choses  de  manière  à  dimi- 
nuer beaucoup  la  levée  de  la  vanne. 

Je  passe  maintenant  à  la  vanne  cylindrique  d'évacuation 
telle  qu'elle  était  construite  au  mont  Genis.  Elle  se  levait 
dans  Tintérieur  d'une  sorte  de  chapeau  de  fonte  qui  la  recou- 
vrait, et  qui  était  composé  d'un  bout  de  tuyau  ouvert  au  bas 
et  fermé  par  le  sommet,  au  travers  duquel  passait  la  tige 
destinée  à  la  faire  fonctionner.  Il  y  avait  une  cause  de  perte 
de  force  vive  résultant  de  la  liberté  laissée  à  Teau  dans  cette 
pièce,  et  qu'on  aurait  sans  doute  pu  atténuer  en  y  disposant 
un  cône  renversé,  surtout  si  l'état  de  pureté  des  eaux  avait 
permis  d'y  mettre  des  lames  courbes  concentriques,  l'écoule- 
ment au  bief  d'aval  se  faisant  de  bas  en  haut,  au  sommet  d'un 
bout  de  tuyau  vertical  plongé  dans  l'eau  de  ce  bief. 

Voici  en  quoi  consisterait  l'avantage  de  pouvoir  ouvrir  très 
vite  cette  vanne.  Quand  la  colonne  comprimante  et  refoulante 
a  produit  son  effet  sur  l'air  dans  la  chambre  de  compression, 
elle  descend  suivie  par  l'air  extérieur  entrant  au-dessus  d'elle 
par  des  soupapes  à  air.  Or,  celles-ci  peuvent  être  disposées, 
de  façon  à  ne  point  permettre  à  cet  air  de  ressortir  en  quan- 
tité notable,  puisqu'il  ne  peut  alors  entrer  dans  le  récipient 
où  la  tension  devait  être  d'environ  six  atmosphères  dans  cette 
localité.  Par  conséquent,  si  la  vanne  d'évacuation  de  l'eau 
ne  se  refermait  pas  aussi  vite  qu'on  devrait  le  désirer,  une 
partie  de  l'eau  sortie  au  bief  d'aval  pourrait  rentrer  dans  la 
branche  de  décharge.  Mais  sa  course  y  serait  limitée  par  la 
résistance  de  l'air  contenu  dans  la  chambre  de  compression, 
produisant  alors,  jusqu'à  un  certain  point,  un  effet  analogue 
à  celui  d'une  cloche  à  plongeur;  et  même  le  commencement 
de  compression  de  l'air  qui  en  résulterait  ne  serait  point 
perciu  pour  l'effet  qu'on  veut  produire. 

On  conçoit  que,  si  la  vanne  dont  il  s'agit  tardait  trop  à  se 
fermer,  cela  pourrait  occasionner  des  oscillations  secondaires 
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dont  il  serait  facile  de  se  rendre  compte.  Mais  ce  qui  précède 
suffit  pour  montrer  que^  si  la  hauteur  de  la  chambre  de 
compression  ne  dépasse  pas,  dans  des  circonstances  analogues, 
certaines  limites  relativement  à  la  pression  atmosphérique, 
il  est  évident  que,  même  sans  addition  d'aucun  clapet  de  re- 
tenue, le  ressort  de  Tair  offrira  un  moyen  d'avoir  le  temps 
de  fermer  la  vanne  d'évacuation.  De  sorte  qu'il  est,  en  défini- 
tive, intéressant  d'étudier  surtout  les  moyens  de  la  faire  ou- 
vrir vite.  Si  le  tuyau  de  décharge  n'est  pas  assez  long,  il  faut 
qu'elle  puisse  s'ouvrir  très  vite  pour  qu'on  puisse  bien  profi- 
ter de  l'oscillation  descendante. 

La  vanne  cylindrique  d'évacuation  était  à  Bardonnèche 
dans  des  conditions  très  différentes  de  celle  d'introduction. 
Celle-ci  pouvait  se  lever  ou  se  baisser  sans  qu'on  eût  à  se 
préoccuper,  relativement  aux  surfaces  coniques  destinées  à 
empêcher  une  flexion  brusque,  de  ce  que  l'eau  qu'elle  dé- 
plaçait devait  trouver  un  passage  tout  naturellement  livré 
par  la  colonne  liquide.  Mais,  l'orifice  de  sortie  en  aval  étant 
recouvert  d'un  chapeau,  si  l'on  y  avait  disposé,  pour  dimi- 
nuer la  flexion  de  la  veine  liquide  une  surface  conique  dont 
le  somment  aurait  été  à  sa  partie  inférieure,  la  vanne  en  se 
levant  ou  se  baissant  aurait  eu  à  déplacer  de  l'eau  qui  aurait 
dû  passer  entre  elle  et  les  bords  de  cette  surface. 

Si  les  ingénieurs  sardes  ne  se  sont  pas  préoccupés  de  ce 
détail  comme  pour  la  vanne  d'introduction,  c'est  sans  doute 
par  ce  qu'ils  ne  cherchaient  point  à  utiliser  l'oscillation  des- 
cendante de  décharge,  d'autant  plus  qu'ils  pouvaient  avoir 
à  se  préoccuper  de  difficultés  quelconques  qui  auraient  pu 
résulter  de  l'état  des  eaux  quand  elles  étaient  troubles.  Mais, 
lorsque  les  eaux  seront  assez  pures,  rien  n'empêchera  d'em- 
ployer non  seulement  cette  surface  conique,  mais  des  sur- 
faces concentriques,  c'est-à-dire  disposées,  comme  je  l'ai  in- 
diqué ci-de&sus,  pour  diminuer  la  résistance  de  l'eau.  Je 
crois  inutile  d'entrer  dans  plus  de  détails  sur  l'application  de 
ces  surfaces  dans  des  circonstances  semblables.  Il  est  à  peine 
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nécessaire  d'ajouter  que  Tespace  annulaire,  qu'il  faudrait 
ménager  entre  la  vanne  cylindrique  d'évacuation  et  la  sur. 
face  conique  supérieure,  n'empêcherait  pas  d'employer 
celle-ci  avec  avantage,  d'autant  plus  que  les  autres  surfaces 
courbes  précitées  empêcheraient  la  veine  liquide  d'exercer 
sur  l'espace  annulaire  dont  il  s'agit,  une  .percussion  aussi 
forte  que  si  elles  n'existaient  pas. 

L'oscillation  de  vidange  serait  plus  utile  à  étudier  si  les 
chutes  motrices  étaient  moins  grandes  qu'à  Bardonnèche.  Il 
est  à  peine  nécessaire  de  remarquer  que,  pour  de  petites 
chutes,  on  ne  pourrait  avoir  au  moyen  de  cette  disposition 
que  des  pressions  assez  faibles.  Mais  alors,  surtout  quand  on 
voudrait  avoir  d'assez  grandes  pressions,  et  même  si  l'on 
n'avait  besoin  que  de  machines  soufflantes,  il  serait  bien  plus 
simple  d'employer  l'appareil  décrit  dans  le  paragraphe  pré- 
cédent. 

Il  n'est  pas  nécessaire,  comme  le  pensaient  les  ingénieurs 
qui  ont  construit  cette  machine,  que  la  section  de  la  chambre 
de  compression  soit  égale  à  celle  du  tuyau  de  conduite  :  j'ai 
déjà  parlé  de  ce  genre  de  considérations,  page  631.  On  peut, 
dans  des  limites  assez  étendues,  augmenter  sans  inconvé- 
nient sérieux,  les  sections  de  cette  chambre,  en  évitant  d'ail- 
leurs les  changements  brusques  de  diamètres.  J'ai  donné 
dans  la  première  partie,  pages  368  à  374,  un  essai  de  calcul 
pour  déterminer  la  perte  de  travail  résultant  de  réchauffe- 
ment de  l'air,  perte  qui  peut  être  précisément  atténuée^  au 
moyen  de  l'élargissement  de  la  chambre  de  compression. 
L'ouvrage  officiel  sur  ce  travail,  intitulé  :  Traforo  délie  Alpi, 
etc.,  Turin,  1863,  pages  60  et  61,  ne  paraissait attacheraucune 
importance  quant  à  la  pratique  à  une  cause  de  perte  de 
force  vive  indiquée  par  la  nouvelle  théorie  de  la  chaleur. 

Pour  se  rendre  compte  de  la  cause  de  déchet  qui  résulterait 
d'un  trop  grand  élargissement  de  la  chambre  de  compres- 
sion, il  faut  se  rappeler  que,  si  la  bouche  d'entrée  du  tuyau 
de  conduite  dans  cette  chambre  n'était  pas  évasée,  il  y  aurait 
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une  perte  de  force  vive,  provenant  de  la  vitesse  de  Teau 
passant  par  cette  extrémité.  On  peut  atténuer  cette  perte  en 
élargissant  cet  orifice,  mais  assez  graduellement  pour  que 
les  vitesses  varient  par  degrés  assez  peu  sensibles.  On  conçoit 
d'ailleurs  que,  si  le  tuyau  de  conduite  a  un  diamètre  trop 
petit  par  rapport  à  celui  de  la  chambre  de  compression,  les 
vitesses  pourront  y  être  assez  grandes  pour  que  le  travail  en 
frottement  qui  en  résultera  soit  si  considérable,  qu'il  vaudrait 
mieux  augmenter  son  diamètre  en  se  débarrassant  au  reste 
de  difficultés  d'exécution  et  de  causes  quelconques  de  perte 
de  force  vive  provenant  des  changements  de  diamètres. 

M.  de  Guyper,  l'éminent  directeur  de  la  Revue  universelle 
de  Liége^  alors  professeur  de  mécanique  à  l'Université  de 
cette  ville,  inspecteur  des  études  à  l'École  des  mines  de  Bel- 
gique, etc.,  a  publié  dans  sa  Revue,  cahier  de  mars  et  avril 
1859,  un  mémoire  intitulé  :  «  Résumé  succinct  de  diverses  ' 
«  notes  sur  les  machines  soufflantes  ou  à  compression  d'air 
«  de  M.  le  marquis  Anatole  de  Galigny,  publiées  avant  1832, 
«  rédigé  à  l'occasion  des  relations  techniques  sur  le  perce- 
«  ment  des  Alpes.  »  L'Académie  des  sciences  de  Turin  a 
publié  dans  son  volume  pour  Tannée  1859,  un  mémoire  inti- 
tulé ;  «  Notice  historique  et  critique  sur  les  machines  à  com- 
«  pression  d'air  du  mont*  Genis,  par  le  marquis  Anatole  de 
«  Galigny,  correspondant  de  l'Académie  royale  des  sciences 
«  de  Turin.  » 

Je  ne  reproduirai  pas  ici  ces  deux  mémoires  qui  sont  d'ail- 
leurs dans  des  recueils  très  connus.  Il  suffit,  en  effet,  à  Ja  ri- 
gueur de  rappeler  les  deux  notes  précitées  du  22  juin  1844 
et  du  8  août  1846,  et  l'emploi  des  vannes  cylindriques  ou 
tuyaux  soupapes  dans  plusieurs  de  mes  appareils,  ayant 
donné  dans  cet  ouvrage  les  détails  qui  peuvent  intéresser  au 
point  de  vue  de  l'utilité  publique. 
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CONCLUSIONS. 

Quand  les  chutes  motrices  ne  sont  pas  très  grandes,  je  pré- 
fère en  générai  la  forme  du  compresseur  pour  lequel  la  force 
vive  s'emmagasine  par  un  écoulement  à  Textérieur,  avant 
que  Tair  commence  à  être  refoulé.  Sous  cette  forme  le  sys- 
tème est  d'une  très  grande  simplicité,  d'autant  plus  qu'on 
n'a  à  s'occuper  pour  Teau  que  d'un  seul  oriflce.  Ce  système 
aurait  pu  être  appliqué  notamment  sur  le  versant  français. 

Quant  aux  chutes  très  grandes,  comme  celles  de  Bardon- 
nèche,  il  a  été  possible  de  faire  partir  la  colonne  liquide 
du  repos  au  moment  où  elle  commence  à  refouler  l'air. 
Sous  cette  forme  le  système,  tel  qu'il  a  été  appliqué  à  Bar- 
donnèche,  est  beaucoup  moins  intéressant  au  point  de  vue 
scientifique.  J'ai  cependant  tenu  à  faire  savoir  que  j'en  avais 
donné  le  principe  dans  la  séance  de  la  Société  philomatbique 
du  8  août  1846,  d'autant  plus  que  j'ai  proposé  le  premier 
d'appliquer  à  de  très  grandes  colonnes  liquides  des  vannes 
annulaires,  qui  n'avaient  été  employées  en  hydrodynamique 
que  pour  des  turbines. 

J'avais  depuis  longtemps  fait  fonctionner  des  colonnes  li- 
quides en  mouvement  dans  des  tuyaux  de  conduite  très  peu 
résistants  et  de  diamètres  bien  autrement  considérables  que 
tout  ce  qui  avait  jamais  été  proposé  pour  le  bélier  hydrau- 
lique, même  avec  des  tuyaux  très  résistants.  Or,  il  est  bien  à 
remarquer  que  les  ingénieurs  sardes  n'avaient  pas  osé  dé- 
passer les  diamètres  que  j'avais  moi-même  employés,  en  ob- 
tenant un  jeu  régulier  avec  ces  grandes  colonnes  liquides. 

J'ai  indiqué  des  perfectionnements  qu'il  eût  été  convenable, 
selon  moi,  de  faire  aux  appareils  tels  qu'ils  les  avaient  cons- 
truits. On  aurait  d'ailleurs  pu  n'avoir  qu'une  seule  pièce 
mobile  pour  l'entrée  et  la  sortie  de  l'eau. 

On  lit,  page  41,  dans  un  mémoire  de  M.  Sommeiller,  pu- 
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blié  en  1857,  comme  réponse  à  M.  Piatti,  qui  avait  proposé 
de  comprimer  Tair  au  moyen  d'une  combinaison  intéressante 
du  principe  de  la  machine  de  Schemnitz,  une  phrase  dont 

voici  la  traduction  textuelle «  Donc  notre  compresseur  a 

«  pour  caractère  essentiel  fondamental:  l'emploi  de  la  force 
«  vive  de  Teau,  qui,  si  Ton  veut  la  mettre  entièrement  à 
((  profit,  exige  que  la  colonne  comprimante  soit  dans  toute 
«  sa  longueur,  c'est-à-dire  depuis  la  chambre  de  compression 
«  jusqu'au  réservoir  alimentaire,  d'une  section  égale,  et  que 
«  la  compression  soit  directe » 

On  a  vu  plus  haut  que  cette  dernière  assertion  est  beaucoup 
trop  exclusive  et  que  même  il  vaut  mieux,  à  divers  égards, 
augmenter,  dans  des  limites  assez  étendues,  le  diamètre  de  la 
chambre  de  compression. 

Des  pompes  à  air  mises  en  mouvement  par  des  roues  hy- 
drauliques ont  coûté  beaucoup  moins  cher  que  ces  compres- 
seurs à  colonnes  liquides  oscillantes.  Mais  si  Ton  avait  élargi 
la  chambre  de  compression  dans  les  limites  où  cela  se  pou- 
vait, sans  qu'il  résultât  trop  de  perte  de  force  vive  d'un  éva- 
sement  disposé  d'une  manière  convenable,  on  aurait  eu 
beaucoup  moins  de  machines  et  de  changements  de  périodes. 

L'application  de  ce  système  dépend  d'ailleurs  de  la  nature 
des  eaux.  M.  Noblemaire  dit  que  la  marche  était  extrême- 
ment régulière  avec  des  eaux  claires,  ou  même  avec  des  eaux 
n'ayant  en  suspension  que  des  boues  ou  des  sables  fins,  mais 
qu'il  en  était  autrement  quand  elles  amenaientavec  elles,  dans 
les  crues,  des  matières  ligneuses  ou  filamenteuses  très  ténues 
(racines,  mousses),  que  le  jeu  de  la  soupape  d'admission  n'é- 
tait plus  aussi  net  qu'il  aurait  dû  l'être.  11  en  résultait  des 
inconvénients  qui  ne  se  seraient  pas  présentés  pour  la  pre- 
mière forme  de  mon  appareil  unwalve^  c'est-à-dire  n'ayant 
qu'une  seule  soupape  annulaire  pour  l'introduction  et  l'éva- 
cuation de  l'eau.  Il  est  donc  bien  entendu  que  je  la  préfère 
en  général  à  celle  où  les  sections  transversales  sont  alterna- 
tivement bouchées.  11  y  a  d'ailleurs  lieu  de  penser  que  les 
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difficultés  résultant  de  Tétat  des  eaux  auraient  été  bien  atté- 
nuées, si  Ton  avait  substitué  des  soupapes  .de  GornwaJl  aux 
vannes  cylindriques,  telles  qu'elles  ont  été  employées.  Je  re- 
viendrai plus  loin  sur  ce  genre  de  détails. 

Quant  aux  machines  soufflantes,  on  m'a  conseillé,  comme 
je  Tai  dit  dans  mon  mémoire  précité  de  4844,  de  disposer 
sur  la  colonne  liquide  oscillante  un  flotteur  ayant  pour  but 
d'empêcher,  au  besoin,  l'air  d'être  mouillé  par  cette  co- 
lonne (4). 

Je  me  suis  un  peu  étendu  sur  la  forme  du  système  tel  qu'il 
a  été  exécuté  par  les  ingénieurs  Sardes.  Mais  en  rappelant 
que  j'avais  signalé  aussi  le  principe  qu'ils  ont  appliqué,  je 
dois  signaler  les  avantages  de  la  forme  de  mon  système  pour 
laquelle  il  n'y  a  qu'un  seul  tuyau-soupape  fonctionnant  de  la 
manière  la  plus  simple  possible,  un  seul  orifice  servant  d'ail- 
leurs à  l'introduction  et  à  l'évacuation  de  l'eau.  Si  l'on  avait 
laissé  un  peu  d'eau  s'écouler  préalablement  au  bief  d'aval, 

(1)  Dans  la  séaDce  de  la  Chambre  des  députés  de  TurÎD,  du  11  juil- 
let 1862,  le  rapporteur  de  la  Commissioa  chargée  d'examiner  les  obser- 
vatioDs  faites  par  plusieurs  iogéoieurs  sur  les  machiues  à  comprossioD 
d*air  du  Mool-CeDis,  a  rappelé  avec  bieaveillaoce  mon  mémoire  de 
1837,  et  la  grande  médaille  d'or  que  Charles- Albert,  roi  de  Sardaigoe, 
m'avait  fait  Thonueur  de  me  décerner,  peu  de  temps  après  la  publica- 
tion de  ma  note  précitée  de  1844  sur  les  machines  soufflantes  ou  à 
compression  d'air.  Elle  porte  l'inscription  :  Marchioni  de  Cnligny 
hydraulico  egregio.  Elle  était  accompagnée  de  la  lettre  de  Monsieur  le 
Comte  Solar  de  la  Marguerite,  Ministre  des  affaires  étrangères,  dont 
voici  la  copie  : 

Secrétairerie  d'État  pour  les  affaires  étrangères, 

Turin,  le  31  juillet  1844. 
«  Monsieur  le  Marquis, 

ti  Le  Roi,  mon  Auguste  Souverain,  a  fort  agréé  l'hommage  que  vous 
«  lui  avez  fait  de  quelques-unes  de  vos  productions  scientifiques,  et, 
«  connaissant  le  succès  avec  lequel  vous  marchez  sur  les  traces  de  vos 
«  célèbres  ancêtres  dans  la  culture  des  mathématiques.  Sa  Majesté  a  saisi 
«  volontiers  cette  occasion  pour  vous  donner  une  marque  de  sa  bien- 
«  veillante  satisfaction  en  vous  décernant  une  médaille  d'or  portant  Sa 
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une  vitesse  dont  la  hauteur  due  aurait  été  très  petite  par  rap- 
port à  la  chute,  aurait  fait  fonctionner  un  tuyau-soupape 
comme  pour  la  forme  de  l'appareil  décrite  dans  le  premier 
paragraphe  de  ce  chapitre.  SU  en  était  résulté  une  perte  de 
temps  provr^nant  de  Toscillation  en  retour,  comme  on  aurait 
pu  élargir  la  chambre  de  compression  dans  les  limites  indi- 
quées ci-dessus,  le  système  aurait  été  encore  très-  simplifié. 
Au  lieu  des  coups  de  bélier  qui  pouvaient  résulter  de  ce 
qu'une  soupape  ne  fonctionnait  pas  assez  vite  à  Bardonnèche 
quand  les  eaux  n'étaient  pas  suffisamment  pures,  il  aurait  pu 
arriver  que  Teau  ayant  le  temps  de  prendre  dans  ce  cas  trop 
de  vitesse,  aurait  donné  lieu  à  quelques  périodes  dans  de 
mauvaises  conditions,  mais  sans  occasionner  de  rupture. 


«  Royale  efflgie.  Je  in*empresse  de  remplir  les  gracieuses  intentions 
«  de  Sa  Mnjesté  à  voire  égard,  en  vous  traDsincltant  ci-]oint,  de  sa 
Q  part,  la  médaille  qui  vous  est  destinée,  et  je  vous  prie  d'agréer  en 
«  même  temps,  Monsieur  le  Marquis,  les  assurances  de  ma  considé- 
«  ration  très  distinguée. 

«  Signé  :  Solar  de  la  Marguerite.  » 

Je  ne  reproduirai  pas  les  témoi^rnages  qui  me  furent  donnés  dans 
cette  séance  par  plusieurs  membres  de  la  Chambre  des  députés  de 
Tnrin.  Je  transcrirai  seulement,  à  cause  d'une  reconnaissance  officielle 
de  principe,  les  mots  suivants  du  discours  de  M.  Sella,  Correspondant 
de  l'Institut  de  France,  alors  Ministre  du  royaume  de  SarJaigne  : 

a Il  primo  forse  che  propose  di  adoperare  l'aria  compressa  per 

«  traforare  délie  grandi  catene  di  montagne  fu  il  Colladon  di  Ginevra. 
«  Il  Caligny  aveva  proposlo  degli  apparati,  onde  impiegare  l'acqua  a 
«  comprimere  quesfaria,  traendo  partito  délia  forza  viva  di  quest' 
a  acqua,  quando  fosse  stata  posta  in  moio » 

Voici  la  traduction  textuelle  de  ce  passage  : 

« Le  premier  peut-être  qui  proposa  d'employer  l'air  comprimé 

«  à  percer  les  grandes  chaînes  de  montagnes  fut  Colladon  de  Genève. 
«  Caligny  avait  proposé  des  appareils,  à  employer  l'eau  à  comprimer 
«  cet  air,  en  tirant  parti  de  la  force  vive  de  cette  eau,  quand  elle  au- 
«  rait  été  mise  eu  mouvement > 
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NOTES 


SUR 

DIVERSES  APPLICATIONS  DES  SOUPAPES  ANNULAIRES 

Extraites  du  Bulletin  de  la  Société  phiUmiathique. 


Ces  notes  peuvent  être  présentées  ici,  comme  des  pièces 
justificatives,  relativement  à  ce  que  j'ai  proposé  à  diverses 
époques  pour  l'emploi  des  vannes  annulaires.  Elles  ne  sont 
pas  d'ailleurs  sans  intérêt  à  cause  de  leur  application  à  diffé- 
rentes machines  hydrauliques  et  des  recherches  historiques 
auxquelles  elles  ont  donné  lieu. 

Séance  du  28  février  1846^  Journal  Hnstitat. 

«M.  de  Caligny  communique  des  remarques  sur  la  généralité  des 
applications  dont  est  susceptible  la  disposition  d*une  soupape  an- 
nulaire, qu'il  a  depuis  longtemps  communiquée  à  la  société  comme 
un  moyen  d'éviter  toutes  les  chances  de  coups  de  bélier  dans  le 
mouvement  des  grandes  colonnes  liquides,  parce  qu'elle  ne  ferme 
jamais  les  sections  transversales  des  tuyaux. 

i<  On  a  plusieurs  fois  proposé,  peut-être  avant  moi-même,  d'em- 
ployer la  force  vive  de  l'eau  d'une  écluse  de  navigation  soit  à  re- 
lever une  partie  de  cette  eau  à  des  niveaux  plus  élevés,  soit  à 
puiser  de  l'eau  dans  le  bief  inférieur.  Cette  idée  est  trop  naturelle 
pour  avoir  aucun  mérite(l).  Maiselle  ne  contient  que  l'énoncé  d'un 
problème  sans  en  offrir  la  solution  qui  ne  pouvait  être  obtenue 

(1)  Voir,  p.  599  et  suivantes,  les  recherches  historiques  sur  ce  sujets 
faites  depuis  la  pablication  de  cette  note. 
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qae  par  une  application  de  la  soupape  annulaire,  analogue  à  Tane 
de  celles  qui  ont  été  indiquées,  dans  les  séances  des  30  novembre 
et  14  décembre  1844,  et  dans  la  séance  du  19  février  1842.  J'avais 
déjà  décrit  et  dessiné  mon  idée  principale  sur  cette  soupape  dans 
un  mémoire  présenté  à  l'Académie  des  sciences  en  1837,  et  qui  doit 
être  publié  dans  le  Recueil  des  savants  étrangers.  Ce  mémoire  con- 
tenant des  matières  assez  variées,  les  commissaires  ne  s'oQçupèrent 
pas  spécialement  de  ce  point  particulier.  Je  dois  donc  rappeler  que, 
depuis  cette  époque,  M.  Poncelet  m*a  emprunté  cette  idée  dans  un 
rapport  du  19  février  1845;  il  m*a  cité  en  l'honorant  ainsi  de  son 
suffrage  et  la  présentant  comme  applicable  à  l'appareil  dont  il  s'oc- 
cupait alors.  (Voir  aussi  le  compte-rendu  de  la  séance  du  4  janvier 
1845.) 

«  M.  Jappelli  a  présenté  à  l'Académie  des  sciences,  en  1835,  une 
ingénieuse  pompe  qui  a  été  l'objel  d'un  rapport  de  M.  Navier,  in- 
séré avec  la  figure  dans  les  Annales  des  ponts  et  chaussées,  second 
semestre  de  1836,  auxquelles  je  renvoie  pour  abréger.  U  suffit  sen- 
leraent  de  remarquer  ici  que  cet  appareil  à  flotteur  contient  une 
idée  intéressante,  consistant  en  ce  que  le  flotteur  refoulant  est  alter- 
nativement rempli  de  l'eau  d'un  bief  séparé,  par  un  siphon  ren- 
versé, le  long  de  la  paroi  verticale  duquel  il  glisse  et  qui  commu- 
nique avec  ce  bief  par  son  autre  extrémité,  de  sorte  que  dans  le 
refoulement  on  n'a  à  vaincre  que  l'inertie  de  l'eau  par  un  véritable 
appareil  à  niveau  constant,  tandis  que  dans  l'autre  opération  la  ré- 
sistance à  vaincre  est  d'ailleurs  constante, 

«  M.  Navier  a  comparé  cet  appareil  à  une  pompe  foulante  dont  le 
piston  aurait  un  frottement  d'une  autre  nature,  tandis  que  dans 
une  pompe  foulante  la  résistance  est  variable,  pour  les  faibles  hau- 
teurs de  refoulement  analogues  à  celles  dont  s'occupait  M.  Jappelli  : 
il  y  a  bien  plus  d'analogie  de  principes  entre  cet  appareil  et  la 
pompe  aussi  à  double  compartiment,  décrite  dans  les  ouvrages  de 
Muschembroeck,  sous  le  nom  de  Jean  Paauw,  qui  lui  en  avait  com- 
muniqué un  modèle  (Voyez  Cours  de  physique,  tome  m,  page  163, 
planche  56,  figure  6,  traduction  de  Sigaud  de  Lafond,  1769,  in-4®). 
Dans  celte  dernière  pompe  le  piston  est  aussi  formé  d'une  caisse 
mobile  glissant  alternativement  le  long  d'un  tuyau  qui  y  pénètre 
par  dessous.  Mais  ce  n'est  point  la  caisse  mobile  qui  est  alternati- 
vement remplie  par  l'eau  du  bief  supérieur,  c'est  la  caisse  envelop- 
pante fixe.  Dans  la  pompe  de  Paauw,  il  y  a  au  moins  une  des  sou- 
papes attachée  à  la  caisse  mobile,  tandis  que  dans  la  pompe  décrite 
par  M.  Jappelli,  elles  sont  l'une  et  l'autre  attachées  à  la  caisse  enve- 
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loppante  Gze,  ce  qui  est  plus  simple  ;  mais  dans  les  deux  machines 
le  principe  du  niveau  constant  repose  sur  celui  de  Tabandon  alter- 
natif d'une  des  capacités  par  de  Teau  du  bief  supérieur  (i).  La 
pompe-  décrite  par  M.  Jappelli  a  été  réclamée  par  M.  l'ingénieur 
Borcbard,  le  15  février  1836,  pour  la  personne  qui,  de  1807  &  1809, 
remplissait  les  fonctions  de  secrétaire  perpétuel  de  la  Société  d'é- 
mulation de  Marseille.  On  voit  au  reste  qu'en  général  les  principes 
de  l'hydrostatique  sont,  comme  j'ai  eu  et  j'aurai  plus  d'une  fois 
l'occasion  de  le  remarquer,  bien  plus  anciens  qu'on  ne  le  pense* 
C'est  ainsi  qu'en  1809  il  y  eut  une  discussion  de  priorité  relative- 
ment à  l'emploi  comme  moteur  d'un  piston  de  machine  à  colonne 
d'eau,  disposé  de  manière  à  fonctionner  verticalement  et  avec  une 
force  constante,  en  remontant  alternativement  contre  la  colonne 
motrice,  alimentée  cependant  par  un  niveau  constant.  Or,  on  trouve 
dans  le  tome  Y  des  Transactions  of  the  Society  for  the  encouragement 
of  the  arts  and  sciences  qu'en  1765  Smeaton  en  avait  vu  fonctionner 
avec  succès  une  de  l'invention  de  Westgartb,  bien  mieux  disposée 
à  certains  égards,  et  pouvant  même  fonctionner  en  partie  par  l'ac- 
tion motrice  de  l'aspiration  d'une  colonne  verticale  inférieure  an 
récepteur,  ce  qui  passe  aussi  aujourd'hui  pour  quelque  chose  de 
bien  nouveau. 

(Y.  pour  un  développement  de  ce  genre  d'idées  les  pages  883  à 
885  et  la  note  page  885.) 

a  Gueyniveau  a  depuis  longtemps  remarqué  dans  son  Essaisur  la 
science  des  machines,  qu'en  renversant  une  pompe  on  fait  un  ré- 
cepteur hydraulique.  Cela  est  évident  pour  les  deux  anciens  appa- 
reils objet  de  cette  communication.  Mais  alors  il  faut  des  soupapes 
susceptibles  de  garder  l'eau  également  bien  dans  les  deux  sens. 
Cette  raison  est  sans  doute  celle  pour  laquelle  M.  Jappelli  ne  l'a 
point  remarqué,  si  toutefois  il  ne  l'a  pas  dit  dans  son  mémoire  ma- 


il) «  Pour  bien  comprendre  cette  note,  il  est  indispensable  de  con- 
naître les  figures  qui  y  sont  rappelées  et  qui  ont  été  communiquées  à 
la  société.  La  pompe  de  Paauw  est  intéressante  à  cause  de  son  prin- 
cipe ;  mais  les  dimensions  de  la  caisse  mobile  ne  sont  pas  assez  grandes 
dans  lafigure.de  Muschembroeck  pour  qu'on  voie  bien  le  but  de  Tau- 
teur.  Au  reste,  si  ce  gence  d'appareils  diminue  le  frottement  entre 
corps  solides,  il  augmente  à  certains  égards  le  frottement  des  liquides 
et  la  perte  de  force  vive  provenant  des  évasements  introduits  dans  le 
système.  » 
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nuscrit  italien,  qui  doit  être  inséré  dans  le  Recueil  des  savants  étran- 
gers. Or,  la  diiiîcalté  dont  il  s*agit  disparaît,  du  moins  pour  l'appa- 
reil de  M.  Jappelli,  si  Ton  emploie  les  soupapes  annulaires  dont  j'ai 
parlé.  En  effet,  si  l'on  jette  les  yeux  sur  la  figure  que  j'ai  rappelée, 
on  verra  qu'alors  il  sufiira,  pour  transformer  la  pompe  en  récepteur, 
de  supposer  que  le  bief  inférieur  devienne  le  bief  supérieur,  celui 
qui  recevra  directement  les  eaux  de  la  source  motrice.  L'emploi  de 
ces  soupapes  ou  tuyaux  dans  divers  appareils  n'exige  pas  qu'on 
perde  à  chaque  période  une  quantité  d'eau  analogue  à  celle  qui 
semble  au  premier  aperçu  devoir  être  abandonnée  par  leur  capa- 
cité, une  partie  de  cette  capacité  pouvant  être  sans  inconvénient 
occupée  au  besoin  par  un  corps  proéminent  dont  les  dimensions 
seront  réglées  de  manière  à  ne  pas  intercepter  le  passage  utile,  sans 
donner  lieu  à  des  coups  de  bélier. 

«  Si  j'ai  fait  les  remarques  précédentes  sur  la  généralité  des  ap- 
plications du  tuyau  soupape  môme  aux  machines  qui  semblent  re- 
poser le  plus  exclusivement  sur  les  principes  de  V hydrostatique,  on 
doit  comprendre,  d'après  ce  qui  a  été  dit  plus  haut,  que  mon  but 
est  de  coordonner  la  science,  sans  avoir  l'intention  de  multiplier  ce 
genre  de  machines.  En  effet,  pour  peu  que  l'on  veuille  débiter  des 
quantités  d'eau  considérables,  il  est  facile  de  voir  qu'on  rencontrerait 
ainsi  les  inconvénients  inséparables  des  masses  de  grandes  dimen- 
sions, destinées  à  marcher  lentement.  Or,  on  s'en  débarrassera  en 
diminuant  d'ailleurs  de  moitié  le  nombre  des  soupapes,  réduites  à 
une  seule,  quand  on  laissera  au  contraire  la  vitesse  d'une  colonne 
liquide  se  développer  librement  d'abord  sous  un  piston  qui,  par 
des  moyens  que  j'ai  indiqués  depuis  longtemps,  sera  aspiré  à  une 
époque  voulue  comme  le  piston  d'une  machine  à  vapeur  atmosphé- 
rique, et  relevé  au  besoin  par  un  contrepoids,  si  mémo  il  ne  se 
relève  point  par  le  simple  jeu  du  système.  »  (Voir  ci-dessus, 
page  673  et  suivantes.) 

Séance  du  18  décembre  i858. 

0  M.  de  Caliguy  a  présenté  dans  cette  séance  une  note  sur  une 
combinaison  de  la  soupape  de  Cornwall^  avec  le  tiroir  dont  il  avait 
entretenu  la  Société,  le  20  juillet  1839 

« Dans  les  expériences  répétées  à  l'Ecole  des  mines  en  1837, 

devant  une  commission  de  l'Académie  des  sciences,  M.  de  Galigny 
mettait  alternativement  le  tuyau  vertical  d'une  de  ses  machines 
hydrauliques  en  communication  avec  un  tuyau  de  conduite  dé- 


Digitized  by 


Google 


—  881  — 

bouchfetnt  par  Tautre  extrémité  dans  la  prise  d'eaa^  et  avec  un 
tuyau  de  décharge.  Ces  deux  derniers  tuyaux  étant  horizontaux, 

Fun  était  bouché  par  le  tiroir,  quand  Tautre  était  ouvert (Voir, 

planche  I,  figure  3,  page  709,  etc.) 

« M.  de  Caligny  rappelle  qu'il  a  construit  des  tiroirs  de  ce 

genre,  en  disposant,  aux  hauteurs  convenables,  des  pistons  annu- 
laires, attachés  extérieurement  aux  tiroirs.  Mais  les  moyens  de 
construction  ayant  été  très  perfectionnés  depuis  Tépoque  où  il 
présenta  ce  tiroir,  il  croit  pouvoir  aujourd'hui  proposer  une  modi- 
fication, évitant  toute  espèce  de  frottement  du  tiroir  contre  des 
corps  solides,  et  sur  laquelle  il  n'a  peut-être  pas  assez  insisté  dans 
ses  premières  communications  verbales,  à  cause  des  difficultés  de 
construction  qui  pouvaient  exister  encore  à  cette  époque  déjà  an- 
cienne. 

m  11  propose,  au  lieu  d'employer  des  pistons  annulaires  exté- 
rieurs avec  garniture,  de  faire  ces  pistons  entièrement  métalliques, 
fondus  tout  d'une  pièce  avec  le  tiroir,  et  de  tailler  ces  pistons  par 
dessus  et  par  dessous,  de  manière  qu'ils  puissent  appliquer  alterna- 
tivement une  surface  conique  sur  un  siège  annulaire  fixe  taillé 
convenablement.  Le  mode  de  fermeture  et  les  ajustages  seront  par- 
faitement analogues  à  ceux  des  soupapes  circulaires  en  usage. 

«  La  difficulté  pratique  consiste  en  ce  que  plusieurs  de  ces 
pièces  annulaires,  fondues  avec  le  tiroir,  devront  en  môme  temps 
porter  sur  plusieurs  autres  pièces  annulaires,  ou  sièges  fixés  au 
bout  de  tuyau  fixe  ou  corps  de  pompe,  dans  lequel  joue  le  tiroir, 
et  en  ce  que  la  fermeture  devra  se  faire  convenablement,  non  seu- 
lement quand  le  tiroir  sera  à  Tune  des  extrémités  de  sa  course, 
mais  quand  il  sera  à  l'autre  extrémité,  les  faces  opposées  de  ses 
pièces  annulaires  extérieures  devant  s'appuyer  contre  les  sièges 
fixes.  Mais  avec  une  bonne  exécution,  l'auteur  fait  observer  que  ce 
moyen  évite  toute  espèce  de  frottement  du  tiroir,  contre  des  corps 
solides,  sauf  celui  des  guides^  et  celui  qui  pourrait  résulter  des 
herbes  dans  les  circonstances  où  il  n'y  aurait  pas  moyen  de  s'en  dé- 
barrasser ;  qu'il  permet  d'ailleurs  de  profiter  de  l'extrême  précision 
que  le  principe  de  la  machine  à  colonne  d'eau  lui  a  permis  de 
donner  au  jeu  du  tiroir  rappelé  au  commencement  de  cette  note, 
par  le  mode  d'action  alternative  des  colonnes  d'eau  sur  le  fond  du 
tiroir.  Dans  les  expériences  répétées  à  l'Ecole  des  mines  en  1837, 
c'était  un  contrepoids  qui  relevait  le  tiroir  en  temps  utile.  L'auteur 
rappelle,  qu'au  lieu  d'un  contrepoids  solide,  on  peut  employer  un 
contrepoids  liquide  ;  c'est-à-dire^  soit  une  colonne  d'eau,  dans  un 
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tabe  recourbé,  disposé  au-dessous  du  corps  de  pompe,  dans*  lequel 
joue  le  tiroir,  soit  tout  simplement  la  pression  de  Teau  du  bief 
d'aval,  au-dessous  du  tiroir.  Les  oscillations  seraient  alors  combi- 
nées, ainsi  qu'il  l'a  expliqué  depuis  longtemps  à  la  Société,  et  Ta 
d'ailleurs  rappelé  d'une  manière  succincte  dans  sa  dernière  com- 
munication sur  les  machines  souillantes  ou  à  compression  d'air, 
auxquelles  la  disposition,  objet  de  cette  note,  peut  aussi  être  ap- 
pliquée. La  résistance  de  l'eau  au  coude  brusque  de  ce  tiroir 
pourra  d'ailleurs  être  atténuée  au  moyen  du  système  de  lames 
courbes  concentriques  rappelé  dans  la  dernière  séance.....  » 

Les  moyens  signalés  pour  éviter  le  frottement  dans  cette  espèce 
de  tiroir  peuvent  être  appliqués  à  une  autre  espèce  de  tiroir  à 
piston,  indiqués  planche  YIII,  figure  18,  il  est  bien  entendu  que, 
dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  sera  prudent  de  garnir  les  sièges  tixesde 
cuir  ou  de  caoutchouc. 

Séance  du  ïQjuin  1849. 

tt  J'ai  communiqué  à  la  Société,  en  1848,  des  expériences  sur  dd 
moteur  hydraulique  à  mouvement  alternatif  et  à  succion,  dans  le- 
quel un  piston  moteur  est  alternativement  aspiré^  au  moyen  du 
mouvement  acquis^  d'une  colonne  liquide  dans  un  tuyau  disposé 
au  dessous  (Voir  page  672  et  suivantes).  Il  est  à  remarquer  que,  si 
l'on  veut  s'en  servir  pour  faire  marcher  une  pompe,  qui  élève  l'eau 
moins  haut  qu'une  colonne  d'eau  soulevée  par  l'atmosphère  dans 
le  vide  barométrique,  une  des  faces  du  piston  aspiré  peut  servir  de 
piston  élévatoire.  Si,  par  exemple,  le  piston  est  employé  en  descen- 
dant à  tendre  un  ressort,  celui-ci,  en  le  relevant,  peut  soulever  une 
colonne  liquide  qui  s'est  introduite  au-dessus  de  lui  par  une  sou- 
pape, pendant  le  mouvement  en  sens  contraire.  Le  piston  peut 
aussi  être  employé  en  descendant  à  dilater  l'air  d'un  réservoir,  de 
manière  à  rendre  sa  pression  moindre  que  celle  de  Pair  atmosphé- 
rique   » 

Ces  derniers  mots  contiennent  l'indication  d'une  espèce  de 
ressort  à  air  dilaté.  Dans  l'appareil  que  je  viens  de  rappeler,  il  est 
convenable  que  la  résistance  à  vaincre  offre  le  moins  d'inertie 
possible.  Aussi,  c'est  après  avoir  montré  qu'il  pouvait  d'abord  agir 
sur  un  ressort  que  j'ajoutais  : 

«  J'ai  déjà  eu  occasion  de  remarquer  les  propriété^  de  l'inertie 
des  longues  colonnes  liquides,  considérées  comme  emmagasinant 
la  force  vive  à  la  manière  d'un  volant.  Quand  on  emploiera  ce  mo- 
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leur  hydraulique  à  faire  marcher  une  pompe  foulante^  dont  la  co 
lonne  montante  aura  un  développement  suffisant,  il  ne  sera  pas 
indispensable  que  cette  pompe  ait  deux  soupapes.  On  pourra,  dans 
certains  cas,  supprimer  la  soupape  destinée  à  empêcher  Teau  de  re- 
tomber. On  conçoit,  en  effet,  que  si  la  pression  du  piston  de  la 
pompe  foulante  est  assez  grande  par  rapport  au  poids  d'une  co- 
lonne d'eau  verticale,  ayant  le  diamètre  du  tuyau  montant  et  la 
hauteur  de  ce  tuyau,  pendant  que  le  piston  ne  pressera  pas  la  co- 
lonne montante,  celle-ci  n*aura  pas  le  temps  d'éteindre  entièrement 
la  vitesse  qui  lui  a  été  imprimée.  Or,  on  peut  disposer  le  rapport 
desdiamètres  des  deux  pistons  de  manière  à  avoir  la  pression  voulue 
sur  Tunité  de  surface  de  celui  de  la  pompe  foulante.  » 


Application  des  soupapes  annulaires  aux  ma- 
chines à  colonne  d'eau  et  à  pistons  pleins  fonc- 
tionnant sous  de  petites  chutes. 

Le  17  septembre  1849  j'ai  présenté  à  l'Académie  des  sciences 
un  Mémoire  intitulé  :  Considérations  nouvelles  sur  les  machines 
à  mouvement  alternatif  et  à  niveaux  constants  applicables  aux 
chutes  motrices  (Tune  petite  hauteur.  L'emploi  des  soupapes 
annulaires  permet  de  modifier  d'une  manière  intéressante  les 
machines  dites  à  colonne  d'eau  pour  le  cas  particulier  dont 
il  s'agit,  quand  on  n'a  besoin  que  de  mouvements  d'une  cer- 
taine lenteur.  Je  proposais  de  mettre  le  piston  au-dessous  du 
niveau  de  l'eau  du  bief  d'aval  avec  laquelle  sa  partie  infé- 
rieure serait  toujours  en  communication.  Les  deux  soupapes 
annulaires  d'introduction  et  d'évacuation  de  l'eau  motrice 
seraient  l'une  et  l'autre  plus  élevées  que  ce  piston.  La 
première  se  fermerait  en  s' appuyant  par  le  rebord  de  son 
sommet  sur  un  disque  toujours  plongé  dans  l'eau  du  bief 
d'amont.  La  seconde  intercepterait  alternativement  le  pas- 
sage, en  se  levant  pour  s'appuyer  de  bas  en  haut  contre  une 
couronne  fixe. 

Je  suppose  qu'on  lève  la  soupape  d'amont,  l'eau  motrice 
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descendra  dans  le  système  en  refoulant  le  piston  de  haut  en 
bas.  Quand  elle  sera  fermée,  celle  d'évacuation  s'ouvrira,  et 
comme  celle-ci  sera  toujours  plongée  dans  Teau  du  bief 
d'aval,  le  liquide  contenu  au-dessus  du  niveau  de  ce  dernier 
se  trouvera  au  besoin  soutenu  par  la  pression  atmosphérique. 
De  sorte  que  la  quantité  d'eau  occupant  Tespace  abandonné 
par  le  piston  passera  facilement  au  bief  inférieur,  si  le  piston 
est  relevé  par  un  contrepoids,  sans  qu'on  ait  à  se  préoccuper 
de  la  quantité  d'eau  contenue  dans  la  soupape  annulaire  su- 
périeure. Il  n'est  donc  pas  même  nécessaire  que  celle-ci  soit 
plongée  au-dessous  du  niveau  d'aval,  pouvant  même  être 
près  de  celui  d'amont,  pourvu  que  cela  n'empêcbe  pas  ce 
dernier  de  rester  assez  sensiblement  constant,  d'autant  plus 
que  l'air  ne  doit  pas  entrer  dans  le  système. 

Il  est  à  remarquer  que  le  mouvement  acquis  de  bas  en  haut 
par  le  piston  dans  les  appareils  de  ce  genre,  quand  la  sou- 
pape d'introduction  s'ouvre,  n'aurait  pas  les  mêmes  inconvé- 
nients que  si  le  liquide,  rentrant  alors  au  bief  d'amont,  n'avait 
point  la  liberté  de  se  répandre,  et,  si  Ton  peut  s'exprimer 
ainsi,  de  rayonner  de  tous  les  côtés. 

On  sait  que,  pour  les  petites  chutes  motrices,  on  a  proposé 
des  machines  dites  à  piston  creux ^  c'est-à-dire  dont  la  soupape 
d'introduction  est  dans  le  piston,  ce  qui  est  une  cause  évi- 
dente d'étranglement.  Or,  on  peut  avoir  des  orifices  de  sec- 
tions beaucoup  plus  considérables  au  moyen  de  soupapes 
annulaires  et  d'un  piston  plein  (1). 


(1)  Je  n'entrerai  pas  ici  dans  les  détails  d'exécution  voulant  seule- 
ment appeler  l'attention  sur  quelques  principes  sans  y  attacher  d'ail- 
leurs autant  d'importance  qu'à  ceux  qui  ont  été  signalés  dans  cet 
ouvrage  pour  des  pistons alternativemeot  aspirés.  Il  suffitau  reste  de  rap- 
peler notamment  le  curieux  balancier  hydraulique  employé  par  Déni- 
sart  et  de  La  Deuille,  les  inventeurs  de  la  machine  à  colonne  d'eau,  et 
dans  lequel  une  même  masse  de  liquide  part  alternalivement  d'une 
extrémité  à  l'autre  de  ce  balancier,  qui  par  cette  raison  achève  sa  course 
de  lui-même  quand  une  de  ses  extrémités  a  été  relevée  au-dessus  du 
plan  horizontal,  de  sorte  qu'il  peut  agir  avec  précision  à  l'instant 
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On  peut  faire  fonctionner  deux  pistons  marchant  en  sens 
opposés  au  moyen  de  deux  soupapes  annulaires,  l'une  et 
l'autre  étant  au-dessus  du  piston  inférieur  et  au-dessous  du 
piston  supérieur.  Je  suppose  la  soupape  d'évacuation  ouverte, 
le  piston  supérieur  étant  toujours  plongé  dans  U  bief  d'amont 
avec  lequel  il  communique  par  une  de  ses  bases.  Il  descendra 
en  vertu  de  la  pression  qui  s'exercera  au-dessus  de  lui  et  de 
l'aspiration  de  la  colonne  d'eau  qui  est  au-dessous  de  lui.  A 
cette  époque,  si  le  piston  inférieur  est  descendu, il  remontera 
au  moyen  d'un  contrepoids  parce  qu'il  sera  en  communication 
des  deux  côtés  avec  Teau  du  bief  inférieur. 

Lorsqu'on  fermera  lasoupape  d'évacuation  et  qu'on  ouvrira 
celle  d'amont,  l'eau  du  bief  supérieur  poussera  de  haut  en  bas 
le  piston  inférieur,  et  le  piston  supérieur  se  trouvant  des  deux 
côtés  en  communication  avec  l'eau  du  bief  d'amont,  sera  re- 
levé par  un  contrepoids.  Il  est  bien  à  remarquer  que  ces  di- 
verses manœuvres  supposent  les  vitesses  des  pistons  assez 
petites  pour  que  les  pressions,  qui  doivent  alternativement 
permettre  de  les  relever,  puissent  en  temps  utile  se  contre- 
balancer d'une  manière  convenable  {i). 


▼onla  poar  ouvrir  ou  fermer  une  soupape.  Ce  balancier  mis  en  mou- 
vement par  la  tige  d'un  piston,  pouvant  être  disposé  beaucoup  au- 
dessus  d'un  corps  de  pompe,  jouit  de  la  propriété  de  pouvoir  fournir 
des  courses  considérables,  même  au  moyen  d'une  petite  chute,  à  cause 
des  points  d'application  que  l'on  choisit  pour  la  tige  qui  peut  le  faire 
monter,  en  lui  laissant  la  liberté  d'achever  sa  course,  étant  abandonné 
à  lui-même. 

(1)  Je  dois  dire  que  l'idée  de  faire  contrebalancer  alternativement 
des  pressions  pour  permettre  à  des  pistons  de  se  relever,  a  été  depuis 
longtemps  signalée  par  Westgarth  pour  des  moteurs  hydrauliques  à 
niveaux  constants.  Il  est  bien  entendu  que  ce  qui  vient  d'être  dit  sur 
ces  combinaisons  de  pistons  pleins  a  principalement  pour  but  de  nou- 
velles applications  des  soupapes  annulaires.  Mais  si  les  principes  de 
l'hydrodynamique  sont  en  général  plus  nouveaux  que  ceux  de  l'hy- 
drostatique, les  combinaisons  nouvelles  de  celte  dernière  doivent  aussi 
être  signalées.  Les  pages  879  et  880  pourraient  occasionner  des  mépri- 
ses ayant  dû  être  reproduites  textuellement. 
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APPAREIL  A  ÉLEVER  L'EAU 


ET 


A    FAIRE    DES    ÉPUISEMENTS 

AU  MOYEN  DES  VAGUES 


J'ai  annoncé,  pages  272  et  suivantes  de  la  première  partie, 
que  je  donnerais  des  détails  sur  les  expériences  dont  il  s'agit. 
Elles  ont  été  faites  sur  le  canal  dont  la  description  a  été 
donnée,  pages  292  et  suivantes.  Je  vais  reproduire  le  plus  tex- 
tuellement possible  une  Note  publiée  dans  le  Compte  rendu 
de  la  séance  de  TAcadémie  des  sciences  du  3  novembre  1879. 

Cet  appareil  a  pour  but  :  i^  d'élever  de  Teau  sans  coup  de 
bélier  et  sans  aucune  pièce  quelconque  mobile  à  des  hauteurs 
considérables,  par  rapport  à  celles  des  vagues  ;  2*  de  faire  des 
épuisements  à  d'assez  grandes  profondeurs,  relativement  à 
celles  du  creux  des  vagues,  quand  on  ajoute  un  clapet  au 
système. 

Il  se  compose  d'un  siphon  renversé  à  deux  branches  hori- 
zontales, dont  une,  qui  est  conveneiblement  évasée,  reçoit 
alternativement  le  choc  de  la  vague  et  la  pression  latérale 
occasionnée  par  son  intumescence.  La  forme  générale  peut 
être  représentée  sans  figure,  par  celle  d'une  sorte  de  grande 
S,  qui  serait  posée  horizontalement.  La  branche  verticale, 
tournée  vers  le  haut,  serait  suffisamment  prolongée;  la 
branche  verticale,  dirigée  vers  le  bas,  serait  supprimée  et 
remplacée,  par  une  branche  horizontale  dont  l'extrémité 
serait  convenablement  évasée. 
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Je  suppose,  pour  faciliter  rexplication,  surtout  à  cause  de 
la  manière  dont  les  expériences  ont  été  faites,  que  le  liquide 
soit  encore  en  repos  et  que  le  niveau  soit  au-dessus  de  cette 
branche  évasée,  seulement  de  la  quantité  nécessaire  pour 
que  les  vagues  ne  découvrent  pas  son  arête  supérieure.  La 
première  vague  qui  arrive  fait  monter  Teau  dans  la  branche 
verticale  prolongée,  comme  je  l'ai  dit  ci-dessus.  Cette  ascen- 
sion, d'abord  assez  petite  (1),  est  suivie  d'une  oscillation  en 
retour  coordonnée  relativement  à  l'époque  où  le  creux  de  la 
vague  se  trouve  au-dessus  de  la  bouche  évasée,  de  manière 
que  sa  descente  est  facilitée  par  la  présence  de  ce  creux.  La 
vague  suivante  trouve  la  colonne  liquide  dans  le  tuyau  ver- 
tical précité  au-dessous  du  niveau  primitif  de  l'eau  tranquille 
et  la  fait  monter,  par  conséquent,  plus  haut  que  la  première 
fois.  Elle  redescend  ensuite,  par  une  oscillation  en  retour, 
plus  bas  qu'elle  ne  l'avait  déjà  fait,  et  la  troisième  vague  la 
fait  monter  plus  haut  que  la  deuxième  fois.  La  hauteur  des 
oscillations  augmente  ainsi  de  plus  en  plus,  jusqu'à  ce  que 
l'eau  jaillisse  par  le  sommet  du  tube  d'ascension  précité. 
L'appareil  verse  ensuite  alternativement  de  l'eau  par  ce 
sommet  tant  que  les  vagues  sont  suffisamment  régulières.  11 
est  bien  à  remarquer  que,  dans  ce  système,  le  diamètre  du 
tuyau  a  pu  être  constant,  sauf  l'évasement  dont  j'ai  parlé.  11 
n'y  a  pas  de  coup  de  bélier  proprement  dit,  mais  plutôt  une 
simple  percussion  de  veine  liquide  (puisque  la  masse  en  mou- 
vement qui  frappe  la  bouche  évasée  n'est  pas  enfermée  dans 
un  tuyau),  et  une  pression  latérale,  causée  par  l'intumescence 
de  la  vague.  On  verra  plus  loin  d'après  quels  principes  l'am- 
plitude des  oscillations  est  limitée. 

Il  ne  parait  pas  sans  quelque  intérêt  de  remarquer  que 

(1)  Cet  appareil  permet  de  constater  que  les  premières  ondes  pro- 
duites par  un  mouvement  de  va-et-vient  vertical  à  une  extrémité  du 
canal  sont  bien  moindres  que  celles  qui  les  suivent,  le  régime  étant 
ensuite  établi  parce  que  les  ondes  se  brisent  sur  un  plan  incliné  à 
l'autre  extrémité  comme  Je  Tai  dit  dans  la  première  partie. 
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cette  combinaison,  sans  aucune  pièce  quelconque  mobile,  est 
assez  simple  pour  qu'il  ne  soit  pas  impossible  de  la  trouver 
dans  la  nature,  de  sorte  que  c'est  une  de  celles  qui  peuvent 
servir  à  Texplication  de  quelques  fontaines  intermittentes. 

Lorsque,  au  lieu  d'élever  de  Teau,  on  veut  se  servir  de  cet 
appareil  pour  faire  des  épuisements,  d'un  marais  par  exem- 
ple, il  suffît  d'y  ajouter  un  clapet  de  retenue,  établissant  al- 
ternativement une  communication  avec  Teau  qu'on  veut 
épuiser.  11  est  bien  entendu  que,  dans  ce  cas,  l'eau  dont  les 
ondulations  servent  de  force  motrice  à  l'appareil  doit  être 
convenablement  séparée,  par  un  mur  de  cloison,  de  l'eau  à 
épuiser. 

Je  n'entre  pas  ici  dans  le  détail  de  la  manière  dont  les 
choses  doivent  être  disposées,  pour  diverses  circonstances; 
mon  but  est  seulement  de  bien  exposer  les  principes.  Pour 
que  cet  appareil  fonctionne  dans  de  bonnes  conditions,  il 
faut,  du  moins  jusqu'à  présent,  que  sa  longueur  développée 
soit  convenablement  réglée,  relativement  à  la  longueur  or- 
dinaire des  vagues.  Ainsi,  lorsqu'elles  étaient  produites  dans  le 
canal  factice  par  une  machine  à  vapeur,  si  la  vitesse  des  pé- 
riodes augmentait  trop,  les  oscillations  dans  le  tube  d'ascen- 
sion devenaient  insignifiantes,  et,  à  proprement  parler,  l'ap- 
pareil ne  marchait  plus.  Aussi,  la  plupart  des  expériences 
ont  été  faites,  les  vagues  étant  produites  par  un  ouvrier  qui 
soulevait  alternativement  une  pièce  de  bois  à  l'une  des  extré- 
mités du  canal. 

)ja  forme  sinueuse  indiquée  ci-dessus  pour  le  tuyau  de 
conduite  qui  précède  le  tube  d'ascension  est  très  importante 
pour  permettre  de  donner  de  grandes  amplitudes,  relative- 
ment à  la  hauteur  des  ondes,  aux  oscillations,  soit  au-dessus 
soit  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  tranquille.  J'avais  d'abord 
essayé  de  donner  seulement  au  système  une  forme  pouvant 
être  représentée  sans  figure  par  une  sorte  de  grande  L;  mais, 
dans  ce  cas,  la  bouche  évasée  qui  recevait  l'action  des  va- 
gues étant  beaucoup  au-dessous  du  niveau  de  Teau  tran- 
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quille,  les  effets  étaient  très  différents.  Cela  limitait  les  épui- 
sements à  une  profondeur  à  peu  près  la  même  que  celle  du 
creux  des  vagues.  L'expérience  a  vérifié  combien  il  était  es- 
sentiel, pour  obtenir  des  amplitudes  beaucoup  plus  grandes, 
de  recevoir  l'action  des  vagues  le  plus  près  possible  du  niveau 
de  Teau  en  repos  stable.  Le  mouvement  des  vagues  est  d'au- 
tant plus  fort  qu'on  s'approche  des  régions  supérieures  ;  et 
il  y  a  une  remarque  intéressante  à  faire  sur  Ja  manière  dont 
la  pression  latérale  de  l'intumescence  s'exerce  dans  ces  régions. 

J'ai  fait  depuis  longtemps  des  expériences  sur  le  mode  de 
transmission  des  pressions,  dans  un  tuyau  de  conduite  dé- 
bouché subitement  par  une  extrémité,  l'autre  se  plongeant 
librement  dans  un  réservoir  rempli  d'eau.  Les  pressions  étant 
d'abord  employées  à  vaincre  l'inertie  de  la  colonne  liquide 
sont,  aux  premiers  instants,  très  peu  sensibles  à  l'extrémité 
qu'on  débouche.  Il  en  résulte  que,  dans  les  mouvements  al- 
ternatifs, la  pression  causée  par  une  intumescence  s'exerce 
d'une  manière  bien  différente  près  de  la  surface  de  l'eau  qu'à 
une  assez  grande  profondeur,  et,  en  effet,  le  mouvement  on- 
dulatoire est  plus  fort  près  de  la  surface  qu'au  fond  du  canal. 

Pour  recevoir  convenablement  l'action  des  vagues  sur 
l'appareil  dont  il  s'agit,  il  ne  semble  pas  bien  utile,  d'après 
les  expériences  faites  sur  le  canal  factice,  que  la  bouche 
évasée  qui  reçoit  cette  action  soit  très  large  par  rapport  à 
la  section  du  tuyau.  Cet  évasement  a  plutôt  pour  but  de  pré- 
senter un  ajutage,  utile  pendant  l'oscillation  en  retour  pour 
diminuer  la  perte  de  force  vive  à  cette  époque,  et  la  contrac- 
tion de  la  veine  liquide  dans  l'autre  sens  du  mouvement. 

Il  est  essentiel,  pour  pouvoir  profiter  de  ce  système,  d'en 
simphfier  le  plus  possible  la  construction,  car,  s'il  n'était  pas 
d'une  extrême  simplicité,  il  vaudrait  mieux  employer  la  force 
du  vent  qui  produit  les  vagues.  Or,  le  moyen  que  j'ai  pro- 
posé, pour  diminuer  la  perte  de  force  vive  dans  les  ajutages 
divergents,  est  immédiatement  applicable  dans  cette  circons- 
tance. J'ai  même  fait,  à  cette  occasion,  des  expériences  par 
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lesquelles  j*ai  vérifié  refficacité  de  ce  moyen  (voir  pages  34i 
et  suivantes).  On  peut  ainsi  modifier  la  longueur  développée  de 
ce  système,  de  manière  à  la  mettre  en  rapport  convenable  avec 
la  longueur  des  vagues,  observée  le  plus  ordinairement  dans 
la  localité  où  Ton  aura  à  construire  un  appareil  de  ce  genre. 

On  ne  doit  pas  se  dissimuler  que,  les  vagues  étant  assez 
variables,  il  ne  faudra  pas  compter  dans  la  pratique  sur  le 
maximum  de  hauteur  ou  de  profondeur  qu'elles  pourront 
faire  atteindre  dans  le  tuyau  d'ascension.  Enfin,  cet  appareil 
ne  pourra  être  utilisé,  en  général,  que  dans  les  mers  sans 
flux  et  reflux  trop  sensibles  ou  dans  les  grands  lacs. 

Il  semble  au  premier  aperçu  que,  si  les  vagues  étaient 
toutes  d'une  même  hauteur  et  qu'il  n'y  eût  pas  de  frotte- 
ment, ni  de  cause  de  résistance  passive,  on  pourrait  théori- 
quement obtenir  des  oscillations  d'une  amplitude  indéfinie. 
Cette  indication  théorique  ne  pourrait  être  vraie  que  jusqu'à 
un  certain  point,  quand  même  le  siphon  renversé  s'enfonce- 
rait dans  un  puits  à  de  très  grandes  profondeurs,  parce  qu'il 
faut,  pour  que  les  oscillations  croissent  successivement  jus- 
qu'à des  hauteurs  très  grandes,  par  rapport  à  celle  des  va- 
gues, que  ces  oscillations  se  combinent  d'une  manière  con- 
venable, quant  à  leur  durée,  avec  la  durée  du  passage  d'une 
intumescence  de  la  vague  au  creux  de  cette  même  vague. 
Or,  on  conçoit  que,  si  Ton  enfonce  le  siphon  renversé  à  de 
trop  grandes  profondeurs,  cela  change  les  conditions  de 
durée  des  oscillations  de  la  colonne  liquide,  dont  la  longueur 
développée  peut  ainsi  être  modifiée  d'une  manière  essentielle. 

Abstraction  faite  des  applications  que  pourra  avoir  ce  sys- 
tème, il  est  intéressant  d'en  conserver  la  trace,  pour  montrer 
de  quelle  manière  les  amplitudes  des  oscillations  ont  pu  être 
successivement  augmentées,  en  vertu  des  principes  sur  les 
oscillations  accumulées,  qui  ont  été  exposés  dans  cet  ou- 
vrage, pages  700  et  suivantes. 

Je  viens  de  retrouver  un  dessin  de  l'appareil  (V.  fig.  29, 
pL  VIII),  j'en  indique  seulement  la  forme  générale  pour  le 
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cas  où  il  élève  de  Teau  sans  pièce  mobile.  Quant  à  la  sou- 
pape d'introduction  de  Teau  à  épuiser,  elle  avait  été  disposée 
dans  le  modèle  fonctionnant  de  sections  rectangulaires  d'une 
manière  qui  n'était  pas  la  plus  rationnelle,  à  cause  des  diffi- 
cultés d'exécution  résultant  des  dimensions  du  canal  factice. 
Je  n'en  donnerai  donc  pas  ici  le  détail.  NN  est  le  niveau  de 
l'eau  supposée  en  repos.  BE  est  un  tuyau  de  conduite  tou- 
jours rempli  d'eau.  AB  est  un  entonnoir  dont  les  sections  sont 
en  général  plus  larges  que  hautes,  selon  la  manière  dont  se 
comportent  les  vagues  les  plus  ordinaires  dans  la  localité 
choisie  pour  l'application  de  ce  système.  L'élargissement  peut 
commencer  aussi  loin  de  A  qu'on  le  juge  convenable  relati- 
vement aux  dimensions  de  ces  vagues  comme  on  l'expliquera 
plus  loin.  ËF  est  un  tuyau  d'ascension,  vertical  ou  incliné, 
dans  lequel  se  produisent  des  oscillations  successivement 
croissantes  jusqu'à  ce  qu'elles  jettent  de  l'eau  par  le  som- 
met F.  Alors  la  machine  est  amorcée  et  marche  assez  régu- 
lièrement tant  que  les  dimensions  des  vagues  ne  varient 
pas  trop.  Quand  l'eau  cesse  de  verser  par  le  sommet  F,  la 
même  série  d'effets  recommence,  car  on  ne  doit  pas  compter 
que  la  marche  soit  longtemps  régulière.  Lorsque  la  machine 
sert  à  faire  des  épuisements,  la  soupape  d'introduction  de 
l'eau  à  épuiser  empêche  celle-ci  de  retourner  dans  le  puisard 
d'où  bientôt  on  recommence  à  en  tirer. 

L'emploi  des  lames  qui  diminuent  les  résistances  passives 
dans  les  ajutages  divergents,  a  permis  de  modifier  les  dimen- 
sions de  ces  ajutages,  pour  l'appareil  dont  il  s'agit,  quand  il 
a  été  essayé  à  Cherbourg  en  1879.  Après  mon  départ  M.  Ber- 
tin  a  eu  l'obligeance  de  constater  sur  ce  modèle,  que  l'em- 
ploi de  ces  lames  permet  d'augmenter  d'environ  un  cin- 
quième la  profondeur  à  laquelle  on  peut  faire  des  épuise- 
ments avec  des  vagues  d'une  hauteur  donnée. 

Quant  à  la  forme  sinueuse  du  tuyau  de  conduite  dont  ce 
modèle  donne  un  exemple,  elle  dépend  de  la  disposition  du 
rivage  et  des  conditions  à  remplir  quand  elle  sera  appliquée. 
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On  conçoit  que,  si  la  plage  est  inclinée  selon  certaines  lois, 
il  est  possible  qu'un  appareil  dont  Taxe  aurait  une  forme 
analogue  à  celle  d'une  grande  L  fût  plus  convenable,  s'il  ne 
s'agissait  que  de  recevoir  la  percussion  des  vagues  assez  près 
de  la  surface  du  liquide  en  ondulation.  Mais  l'idée  d'enfoncer 
le  tube  vertical  dans  un  puits  permet  d'augmenter  les  am- 
plitudes des  oscillations,  et  il  est  d'ailleurs  essentiel,  pour 
faire  des  épuisements,  que  la  colonne  liquide  puisse  descendre 
beaucoup  plus  bas  que  la  bouche  qui  reçoit  Faction  des  vagues. 

Avant  d'avoir  construit  le  modèle  dont  je  viens  de  parler 
j'avais  publié  en  1859,  dans  le  Journal  de  Mathématiques  de 
M.  Liou ville  et  dans  la  Revue  universelle  de  Liège,  un  mé- 
moire où  je  reproduisais  comme  pièce  justificative  ma  note 
du  17  mai  1851  rappelée  p.  273.  Il  n'est  pas  nécessaire,  après 
avoir  donné  divers  détails  dans  cet  ouvrage,  de  transcrire  ici 
ce  mémoire  qu'on  pourrait  d'ailleurs  consulter  au  besoin. 

Je  rappellerai  qu'aux  effets  immédiats  des  dénivellations 
dont  je  viens  de  parler,  il  faut  joindre  ceux  de  la  diminution 
des  pressions  moyennes  résultant  du  mouvement  oscillatoire 
sur  lesquels  je  me  suis  étendu  pages  158  à  181.  Quant  au 
choix  de  la  position  du  clapet  devant  mettre  alternativement 
l'appareil  en  communication  avec  l'eau  à  épuiser,  il  paraît 
que  le  plus  convenable  est  en  général  de  préférer  la  partie 
intérieure  du  coude  qui  réunit  le  tube  vertical  au  tuyau  de 
conduite,  je  veux  parler  de  la  partie  du  coude  dont  la  cour- 
bure est  la  moindre.  La  force  centrifuge  résultant  du  mouve- 
ment de  la  colonne  liquide  peut  aider  à  faire  entrer  l'eau 
dans  le  système.  Si,  d'ailleurs,  on  est  obligé  défaire  un  coude 
trop  brusque  occasionnant  une  véritable  contraction  de  la 
veine  liquide,  cet  effet,  qui  est  une  cause  de  perte  de  force 
vive,  pourra,  jusqu'à  un  certain  point,  favoriser  l'entrée  de 
l'eau  à  épuiser. 

Il  est  utile  de  régler  les  oscillations  de  la  colonne  liquide 
de  manière  à  mettre  leurs  durées  en  rapports  convenables 
avec  celles  des  oscillations  des  vagues  les  plus  ordinaires  dans 
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la  localité  où  Ton  se  trouvera.  Or,  on  peut  être  gêné  par  la 
disposition  des  lieux  pour  déterminer  la  longueur  développée 
du  tuyau  de  conduite  relativement  à  ces  conditions.  Il  est  donc 
intéressant  de  rappeler  qu'on  peut  diminuer  beaucoup  la 
durée  des  oscillations,  en  augmentant  graduellement  les  dia- 
mètres du  tuyau  de  conduite,  qu'on  pourra  même  commencer 
à  élargir  à  partir  de  sa  jonction  avec  le  tube  vertical.  L'appa- 
reil n'en  sera  que  mieux  disposé  à  certains  égards,  pour  re- 
cevoir la  percussion  des  vagues. 

Ainsi  que  je  Tai  remarqué  relativement  aux  fontaines  in- 
termittentes sous-marines,  il  y  aurait  des  observations  inté- 
ressantes à  faire  sur  l'emploi  de  Tinertie  d'un  long  tuyau  de 
conduite  qui  amènerait  Teau  à  épuiser.  Mais,  dans  la  pratique, 
il  sera  nécessaire  d'employer  une  soupape  de  retenue.  De 
sorte  que  si  l'on  était  obligé  de  se  servir  d'un  long  tuyau  de 
conduite  pour  amener  l'eau,  d'un  marais  par  exemple,  il  vau- 
drait mieux  faire  déboucher  ce  tuyau  dans  un  puisard  que  de 
l'adapter  immédiatement  à  l'appareil. 

11  n'est  pas  sans  quelque  intérêt  de  remarquer,  surtout  pour 
les  premières  applications  de  ce  système,  que  si  l'on  s'était 
trompé  quant  aux  durées  des  oscillations  sur  les  dimensions 
du  tuyau  de  conduite,  on  pourrait  modifier  ces  durées  en  ré- 
glant convenablement  les  sections  du  tube  vertical.  Or  on 
pourrait  introduire  dans  celui-ci  des  pièces  fixes  analogues  à 
celles  dont  j'ai  signalé  l'emploi  pour  l'appareil  élévatoire  à 
tube  oscillant.  Ce  serait  d'ailleurs  dans  sa  partie  d'amont 
qu'elle  gênerait  le  moins  le  mouvement  de  l'eau.  11  faut,  en 
effet,  si  le  coude  n'est  pas  assez  arrondi,  que  la  veine  liquide 
ait  le  plus  de  liberté  possible,  d'après  ce  qui  a  été  dit  dans  cet 
ouvrage  sur  la  manière  dont  elle  s'écrase  dans  les  coudes. 
On  conçoit,  relativement  au  mode  d'introduction  de  l'eau 
précité  que  la  pièce  taillée  inférieurement  en  biseau  ne  devra 
point  descendre  trop  bas.  Si  l'on  veut  diminuer  la  durée  de 
chaque  période,  cette  pièce  n'a  d'influence  importante,  sous 
ce  rapport,  qu'en  ce  qu'elle  est  alternativement  découverte. 
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Ce  système  n'est  pas  seulement  applicable  aux  circonstances 
où  Ton  a  à  faire  des  épuisements,  mais  aussi  aux  cas  où  Ton 
n'aurait  qu'à  déplacer  de  l'eau,  par  exemple  pour  assainir  un 
port. 

Quant  à  l'appareil  considéré  comme  ayant  pour  but  d'élever 
de  l'eau  sans  faire  des  épuisements,  il  n'est  pas  sans  quelque 
intérêt  de  remarquer  que,  si  l'on  a  besoin  de  l'élever  à  des 
hauteurs  différentes,  par  exemple  pour  remplir  un  réservoir, 
on  peut  disposer  sur  le  tube  vertical  des  soupapes  permettant 
de  varier  les  élévations,  quand  on  aura  des  vagues  plus  ou 
moins  puissantes.  Il  ne  faut  pas  conclure  de  mes  expressions 
que  le  tube  d'ascension  doive  être  nécessairement  vertical.  Il 
y  a  évidemment  des  détails  à  étudier  par  expérience. 


Principes  relatifs  à  divers  appareils  pour  les 
épuisements. 


J'ai  indiqué,  pages  768  à  771 ,  un  moyen  de  faire  des  épui- 
sements, en  tirant  alternativement  de  Teau  du  réservoir  d'a- 
mont par  une  soupape  annulaire,  la  colonne  liquide  oscil- 
lant dans  la  plps  grosse  branche  d'un  siphon  au-dessus  et 
au-dessous  de  Teau  à  épuiser.  Je  n'ai  pas  donné  assez  de 
détails  sur  les  conditions  mentionnées  à  la  page  666,  qui 
peuvent  permettre  de  supprimer  le  clapet  d'introduction  de 
l'eau  à  épuiser,  dont  le  tuyau  de  conduite  est  censé  déboucher 
toujours  au-dessous  du  niveau  de  l'eau  dans  la  grosse  bran- 
che du  siphon. 

Supposons  d'abord  que  ce  clapet  soit  conservé.  Si  le  ni- 
veau de  Teau  qu'il  s'agit  d'introduire  par  ce  clapet  est  assez 
près  du  sommet  de  la  grosse  branche,  relativement  à  la  course 
de  Toscillation  dans  celle-ci,  l'eau  baissera  alternativement 
au-dessous  de  celle  qu'il  faut  épuiser  beaucoup  plus  qu'elle 
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ne  montera  au  dessus.  Les  choses  peuvent  donc  être  dispo- 
sées de  manière  que  l'eau  qui  entre  dans  le  système  n'ait 
pas  besoin  de  clapet  pour  l'empêcher  de  retourner  en  arrière 
quand  l'oscillation  remontera  dans  la  grosse  branche,  puis- 
que l'ascension  au-dessus  du  niveau  à  épuiser  ne  sera  pas 
assez  forte  pour  faire  rétrograder  la  colonne  liquide,  qui 
s'introduit  dans  l'appareil.  La  longueur  de  son  tuyau  latéral 
peut  êlre  calculée  de  manière  à  régler,  au  moyen  de  l'iner- 
tie, les  vitesses  d'introduction  en  profitant  de  la  force  vive. 

Il  m'a  semblé  intéressant,  au  point  de  vue  des  principes,  de 
donner  quelques  développements  sur  la  possibilité  de  sup- 
primer le  clapet  dont  il  s'agit.  Mais,  dans  la  pratique,  je  crois 
qu'il  sera  toujours  prudent  d'en  employer  un.  C'était  d'ail- 
leurs surtout  pour  étudier  les  modifications  des  appareils  à 
élever  de  l'eau  sans  pièce  mobile,  en  forme  de^^,  que  j'avais 
signalé  le  moyen  de  supprimer  ce  clapet.  Il  est  au  reste  bien 
entendu  que,  pour  se  trouver  dans  de  bonnes  conditions,  il 
faudrait  que  le  niveau  de  l'eau  à  épuiser  fût  à  une  profon- 
deur au-dessous  du  sommet  de  la  grosse  branche,  calculée 
de  manière  que  la  colonne  liquide  d'introduction  eût  ses  vi- 
tesses alternatives  convenablement  réglées  par  la  colonne 
oscillante.  On  voit  d'après  cela  combien  les  choses  sont  sim- 
plifiées dans  la  pratique  par  l'addition  d'un  clapet. 


Principes  relatifs  à  divers  appareils 
à  élever  l'eau. 

Au  lieu  de  considérer  l'appareil  représenté  fig.  17,  pi.  Vlll 
(voir  p.  706.)  comme  ayant  un  tuyau  de  décharge  très  court 
par  rapport  à  celui  d'amont,  il  est  intéressant  d'examiner  ce 
qui  se  présenterait  si  c'était  au  contraire  le  tuyau  de  décharge 
qui  fût  très  long,  l'autre  pouvant  être  alternativement  bouché. 
L'appareil  pourrait  être  amorcé  aussi  au  moyen  d'oscillations 
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successivement  croissantes,  parce*  que  la  colonne  liquide 
contenue  dans  le  tuyau  de  décharge,  résistant  par  son  inertie, 
permettrait  à  ces  oseillations  de  se  produire  dans  des  limites 
assez  étendues.  Je  suppose  qu'on  ait  obtenu  ainsi  la  pro- 
fondeur à  lequelle  on  veut  que  Toscillation  descende. 

L*eau,  en  montant  alternativement  au-dessus  du  niveau 
d'aval,  agira  sur  la  colonne  de  décharge  d'une  manière  par- 
faitement analogue  à  ce  que  je  viens  de  rappeler  relative- 
ment à  d'autres  appareils,  même  sans  qu'il  soit  indispensable 
qu'il  y  ait  de  ce  côté  un  clapet  de  retenue,  si  cette  colonne 
liquide  est  assez  longue.  Supposons  d'abord  qu'elle  en  ait 
un.  L'eau  montera  dans  le  tube  d'ascension  et  il  s'en  versera 
moins  au  sommet  que  si  ce  clapet  ne  permettait  pas  à  la 
colonne  montante  d'engendrer  une  certaine  vitesse  dans 
le  tuyau  d'évacuation.  La  difiTérence  de  la  quantité  d'eau 
versée  à  ce  sommet  avec  ceJle  qui  y  serait  reçue  dans  le  cas 
où  le  clapet  ne  s'ouvrirait  point  pendant  l'ascension,  sera 
d'autant  moindre  que  ce  tuyau  sera  plus  long.  On  conçoit 
qu'en  vertu  de  la  force  vive  quelconque  qui  y  sera  engendrée, 
l'oscillation  tendra  à  redescendre  plus  bas  que  s'il  avait  été 
bouché  entièrement  pendant  toute  la  durée  de  Tascension. 

Il  est  d'ailleurs  évident  que,  pour  un  certain  niveau  de 
décharge,  l'eau  en  montant  et  en  descendant  engendrera  des 
vitesses  qui  seront  alternativement  diminuées,  de  manière  que 
le  liquide  soit  périodiquement  réduit  au  repos  dans  le  tuyau 
qui  le  conduit  au  bief  d'aval  si  ce  tuyau  est  assez  long. 

Pour  bien  se  rendre  compte  de  l'influence  de  cette  longueur 
sur  les  effets  dont  il  s'agit,  il  faut  distinguer  le  mode  d'action 
latérale  de  la  colonne  liquide  pendant  qu'elle  monte  au-dessus 
du  niveau  d'amont,  de  ce  qui  se  présentera  quand  le  tuyau 
d'arrivée  sera  bouché.  Si  celui  d'évacuation  est  beaucoup  plus 
long  que  celui-ci,  la  première  action  latérale  dont  je  viens  de 
parler  durera  bien  moins  que  le  reste  de  la  décharge.  On 
conçoit  d'après  cela  comment  la  question  peut  être  modifiée, 
quant  au  règlement  des  niveaux  qui  permettraient  de  sup- 
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primer  un  clapet  de  retenue.  Il  sera,  au  reste,  plus  sûr  d'en 
mettre  un  dans  le  tuyau  d'évacuation. 

Pour  employer  ce  système  de  cette  manière,  on  suppose 
que  le  tuyau  d'amont  puisse  être  alternativement  bouché  et 
garder  l'eau  dans  les  deux  sens.  On  pourrait  se  servir  pour 
cela  de  vannes  ordinaires.  Mais  afin  d'éviter  les  frottements 
résultant  de  pressions  qui  ne  seraient  pas  contrebalancées, 
l'emploi  d'une  vanne  cylindrique  disposée  comme  dans  le 
tuyau  d'amont  des  compresseurs  de  Bardannèche,  dont  j'ai 
donné  la  description,  p.  868,  869,  en  indiquant  quelque 
modification,  serait  plus  rationnel  et  l'on  verrait  d'ailleurs 
si  une  soupape  de  Cornwall  ne  serait  point  préférable  à  une 
vanne  cylindrique.  Il  est  à  remarquer  que  cette  vanne  ou 
soupape  pourrait  être  manœuvrée  avec  précision  au  moyen 
d'un  piston  alternativement  pressé  dans  deux  sens  opposés, 
comme  je  l'ai  expliqué  pour  les  machines  de  ce  genre  (1). 

Il  s'agit  maintenant  de  voir  ce  qui  arrivera  si  la  communi- 


(1)  Si  la  disposition  gén(^rale  dont  je  viens  de  parler  est  plus  facile  à 
exécuter  que  celle  de  la  figure  16,  planche  VIII,  voir  p.  705,  706,  elle 
a  le  désavantage,  pour  le  cas  où  Ton  a  non-seulement  à  élever  de  l'eau 
mais  à  la  conduire  à  d'assez  grandes  distances,  de  la  laisser  reposer 
alternativement  dans  le  tuyau  d'amont.  J*ai  donc  ajouté  quelques  dé- 
tails à  ce  sujet.  Sur  la  planche  VIII  la  figure  16  bis  est  une  projection 
sur  un  plan  et  la  fignre  16  ter  est  une  coupe  dont  le  but  est  de  montrer 
la  disposition  d'un  tube  latéral  de  sections  quadrangulaires  KK,  qui 
mettrait  en  communication  le  tube  d'ascension  avec  le  tuyau  qui  est 
au-dessous  de  la  soupape,  si  une  porte  P  n'interceptait  pas  cette  com- 
munication. Elle  décrit  alternativement  un  quart  de  cercle  étant  pre?- 
sée  successivement  sur  chacune  de  ses  faces,  aûn  de  faire  fonctionner 
la  soupape  EEI.  Mais  pour  cela  il  est  évidemment  convenable  que  le 
tube  KK  ne  soit  pas  rectiligne  dans  toute  son  étendue.  C'est  pour  cette 
raison  que  le  plan  présente  une  projection  L,  ayant  pour  but  d'indi- 
quer sommairement  cette  forme  aux  environs  de  l'axe  de  la  sou- 
pape EE,  celle-ci  est  d'ailleurs  disposée  de  manière  que  les  deux  tubes 
verticaux  FF'  ne  puissent  être  jamais  en  communication.  Cette  sou- 
pape peut  fermer  par  le  simple  frottement,  des  expériences  connues 
ayant  montré  qu'aux  époques  où  les  eaux  avaient  une  pureté  conve- 
nable cela  n'avait  pas  d'inconvénient.  On  pourrait  d'ailleurs  laisser  au 
besoin  un  peu  de  jeu  entre  elle  et  les  parois  qui  l'enveloppent,  de  ma- 
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cation  est  alternativement  interrompue  avec  le  bief  d'amont, 
soit  au  moyen  d'un  siphon  alternativement  amorcé,  soit  au 
moyen  d'une  soupape  annulaire  disposée  à  Torigine  de  ce 
tuyau  comme  dans  la  fîg.  21,  pi.  VIÏI,  sans  que  les  sections 
transversales  soient  jamais  bouchées  comme  on  a  supposé 
qu'elles  Tétaient  pour  les  fig.  i5  et  16. 

Considérons  d'abord  un  siphon  renversé  ordinaire  à  bran- 
ches verticales  parallèles  de  diamètre  constant.  Abstraction 
faite  des  résistances  passives,  la  hauteur  à  laquelle  Teau  ar- 
rivera dans  la  seconde  branche  ne  dépendra  pas  de  la  pro- 
fondeur d'où  le  niveau  commencera  à  monter  dans  la  partie 
verticale  de  cette  dernière.  Si  donc  une  certaine  quantité 
d'eau  motrice  peut  être  introduite  sur  le  sommet  de  la  colonne 
liquide  de  la  première  branche,  la  profondeur  de  l'eau  de  la 
seconde  peut  être  réglée  de  manière  que  le  niveau  dans  celle- 
ci  distribue  sa  cour-e  au  dessus  et  au  dessous  d'un  niveau 
extérieur,  de  décharge,  bien  entendu  au  dessous  du  sommet 
de  la  première  branche,  à  peu  près  comme  on  le  voudra,  dans 
des  limites  assez  étendues. 

On  conçoit  déjà,  d'après  ce  qui  précède,  comment  les  effets 
peuvent  être  modifiés,  sur  un  tuyau  de  décharge  latérale, 

nière   à  ne  la  faire  fermer  coraplMenitnl  «^u'en  s'appuyant  sur  des 
sièges. 

J*ajoulc  aussi  à  la  planche  YIII,  Qgure  30,  un  croquis  du  déclic  qui 
m'avait  été  provisoirement  indique  pour  la  forme  de  l'appareil  décrit 
page  710.  Comme  il  a  fonctionné  en  présence  d'une  commission  de 
rinstitut,  on  a  pensé  qu'il  n'était  pas  sans  quelque  intérêt  de  mieux 
préciser  la  manière  dont  cette  expérience  avait  été  faite. 

Le  petit  balancier  à  clanche  CP  relient  une  dent  D  tlxée  à  une  pou- 
lie M,  qui,  au  moyeu  d'une  corde  alteruativemeut  enroulée  sur  cette 
poulie,  est  attelée  d'un  côté  au  tiroir  et  de  l'autre  à  un  contre-poids. 
Quand  l'eau  moute  dans  le  réservoir  A,  en  communication  avec  la  ca- 
pacité quelconque  qui  doit  être  alternativement  remplie  d'eau,  le 
levier  GK,  en  vertu  du  soulèvement  du  Qolteur  L  agissant  sur  lui  par 
une  tige  T  et  une  corde  E,  tourne  autour  du  point  N.  Ce  levier  fait 
monter  l'articulation  0  qui,  tournant  autour  du  point  H,  ne  peut  agir 
sur  la  clanche  C  qu'à  l'époque  où  il  redescend  lursqu'ensuite  il  est 
abandonné  à  son  poids  par  le  flotteur  L. 
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débouchant  dans  la  seconde  branche.  Gela  donne  un  moyen 
de  soustraire  une  partie  de  Teau  motrice,  afin  de  pouvoir 
recommencer  après  un  versement  au  sommet  de  celle-ci. 
La  colonne  liquide  fera  ensuite  une  oscillation  en  retour 
dans  la  première  branche  pour  venir  à  la  rencontre  de  la 
force  motrice,  soit  en  amorçant  un  siphon,  soit  en  soulevant 
une  soupape  annulaire  par  des  moyens  indiqués  dans  cet 
ouvrage.  Quelques  détails  sont  nécessaires  pour  mieux  faire 
comprendre  les  principes. 

Si  une  colonne  liquide  oscille  dans  un  siphon  renversé 
dont  la  première  branche  reçoit  ainsi  alternativement  une 
certaine  quantité  d'eau  motrice,  celle-ci  étant  supposée 
d'abord  aussi  petite  qu'on  le  veut,  l'eau  montera  dans  la 
seconde  branche  aussi  peu  qu'on  le  voudra  au-dessus  du 
niveau  d'amont.  Or,  il  résulte  de  cette  considération,  quant 
aux  limites,  qu'on  peut  choisir  la  hauteur  du  niveau  d'aval 
ou  de  décharge  pour  obtenir  le  résultat  suivant.  La  colonne 
liquide  parcourra  au-dessus  et  au-dessous  de  ce  niveau  des 
chemins,  combinés  de  manière  que  l'écoulement  de  dedans 
en  dehors  vers  un  bief  d'aval  cesse  alternativement,  en  vertu 
de  la  baisse  de  l'oscillation  au-dessous  du  niveau  dont  il  s'agit, 
comme  je  l'ai  expliqué  pour  d'aulres  combinaisons.  J'ai  sup- 
posé d'abord  qu'on  choisissait  la  limite  inférieure  de  la  hauteur 
du  versement  au  sommet  pourvu  que  l'oscillation  en  retour 
ait  assez  de  puissance  pour  amorcer  alternativement  un 
siphon  ou  soulever  une  soupape.  Mais  on  peut  évidemment 
varier  ces  effets  dans  des  limites  assez  étendues,  les  disposi- 
tions précitées  permettant  à  Toscillation  de  descendre,  comme 
je  l'ai  expliqué,  à  des  profondeurs  beaucoup  plus  grandes. 

J'ai  supposé  aussi,  pour  faciliter  l'explication,  que  les 
branches  du  siphon  renversé  étaient  verticales  et  de  diamètre 
constant.  Les  effets  pourraient  être  variés,  si  elles  étaient 
inclinées  ou  de  sections  inégales.  Je  me  borne  à  une  indication 
succincte  de  ces  idées,  afin  de  donner  des  exemples  des  appli- 
cations dont  elles  peuvent  être  théoriquement  susceptibles. 
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Mais  les  considérations  présentées  pages  792  et  suivantes  me 
paraissent  bien  plus  pratiques.  Il  était  intéressant  de  faire 
concevoir  comment  on  pourrait  obtenir,  dans  ces  conditions, 
un  appareil  à  élever  de  Teau  au  moyen  d'une  chute  motrice 
sans  aucune  pièce  quelconque  mobile.  Si,  d'ailleurs,  au  moyen 
de  soupapes,  on  voulait  employer  ces  principes  d'une  manière 
plur  sûre,  j'ai  déjà  dit  que  je  préférerais,  en  général,  d'autres 
formes  de  mes  systèmes. 

Mes  premiers  appareils  sans  pièce  mobile  avaient  spéciale- 
ment attiré  l'attention  de  M.  Arago,  comme  moyen  d'ex- 
pliquer certains  phénomènes  des  fontaines  naturelles.  J'avais 
aussi  présenté  à  l'Institut  et  à  la  société  philomathique  dififé- 
rentes  combinaisons  d'appareils  à  élever  de  l'eau  sans  pièce 
mobile.  Mais  elles  ne  me  paraissent  point  assez  simples  pour 
qu'il  y  ait  des  chances  sérieuses  de  les  rencontrer  dans  les 
fontaines  naturelles.  Je  rappellerai  donc  seulement,  en  ren- 
voyant, au  besoin,  à  ma  communication  faite  à  la  société  phi- 
lomathique le  24  Août  1839  (voir  le  journal  Y  Institut)  qu'il  ne 
serait  pas  impossible  de  faire  marcher,  sans  aucune  pièce 
mobile,  des  appareils  présentés  à  diverses  époques  par  de 
Trouville,  William,  Glose,  Jumelin,  etc.  Ce  genre  de  consi- 
dérations s'éloigne  de  l'objet  spécial  de  cet  ouvrage. 

Sans  entrer  dans  d'autres  détails  à  ce  sujet,  je  ferai  remar- 
quer qu'il  n'est  pas  d'ailleurs  indispensable,  pour  quelques 
applications  à  l'étude  des  fontaines  naturelles,  qu'un  appareil 
soit  susceptible  de  fonctionner  d'une  manière  continue.  Si, 
par  exemple,  celui  qui,  sans  pièce  mobile,  élève  de  l'eau  par 
des  oscillations  accumulées  (voir  p.  886  et  suivantes),  peut 
amorcer  un  siphon  par  un  mouvement  de  bas  en  haut,  on 
conçoit,  d'après  ce  qui  a  été  dit  dans  cet  ouvrage  sur  les 
siphons  amorcés  ainsi  alternativement,  qu'il  peut  en  résulter 
des  effets  intéressants. 


Digitized  by 


Google 


NOUVELLES  SÉRIES 

D'EXPÉRIENCES  SUR  LES  ONDES 


J*ai  signalé  dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage  divers 
phénomèDes  se  rapportant  plus  ou  moins  à  Tétude  d'un 
moyen  proposé  par  M.  Gialdi  pour  éviter  l'ensablement  des 
ports-chenaux.  J*ai  dit,  p.  304,  que  j'avais  commencé  avec 
M.  Bertin  quelques  expériences  sur  les  effets  du  sable  ré- 
pandu au  fond  d'un  canal,  quand  on  a  posé  dans  ce  dernier  des 
planches  verticales  simulant  des  digues  convergentes.  J'ai 
donné  les  dimensions  du  canal  et  les  moyens  employés  pour  y 
produire  des  ondes  pendant  plusieurs  heures,  au  moyen  d'une 
machine  à  vapeur.  Ija  plupart  des  expériences  ont  duré  au 
moins  quatre  heures  et  souvent  sept.  Depuis  l'impression  de 
cette  première  partie,  qui  était  terminée  en  août  1880,  j'ai 
varié  les  observations  dont  il  s'agit. 

Nous  avions  reconnu  que,  dans  certaines  conditions,  le 
passage  rétréci  de  cette  manière  n'était  pas  débarrassé  des 
sables.  Il  semblait  d'abord  que  les  phénomènes  qui  se  pré- 
sentaient au  fond  de  Teau  ne  devaient  pas  être  aussi  diffé- 
rents de  ceux  qui  étaient  observés  à  la  surface.  En  général  la 
sciure  de  bois  répandue  sur  celle-ci  était,  en  vertu  du  mou-  * 
vement  des  vagues,  repoussée  en  arrière  ou  en  avant,  de 
sorte  que,  à  une  assez  grande  distance  en  amont  et  en  aval  du 
rétrécissement  dont  il  s'agit,  on  ne  retrouvait  plus  cette 
sciure  de  bois. 

J'ai,  depuis  cette  époque,  varié  la  grandeur  et  la  position 
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des  planches  simulant  ainsi  des  digues  convergentes.  Lorsque 
Torifice  qu'elles  laissaient  libre  avait  à  peu  près  la  moi- 
tié de  la  largeur  du  canal,  les  deux  planches  formant  cha- 
cune le  même  angle  avec  Taxe  de  celui-ci,  le  sable  affectait 
diverses  formes  géométriques  très  régulières  pour  chacun  des 
orifices  dont  il  s'agit.  A  droite  et  à  gauche,  le  fond  était 
nettoyé  en  aval  comme  par  deux  tourbillons  réguliers,  dont 
chacun  allait  en  général  jusqu'à  la  paroi  du  canal.  Or,  il  ré- 
sultait de  l'intersection  des  deux  surfaces  courbes  qu'il  se 
présentait  une  véritable  pointe  de  sable  devant  le  milieu  de 
l'orifice,  il  y  avait  même  des  cas  où  cette  pointe  pénétrait  au 
moins  jusqu'à  cet  orifice,  ce  qui  était  bien  différent  de  ce 
qu'il  semblait  qu'on  aurait  dû  espérer,  d'après  les  mouve- 
ments précités  de  la  sciure  de  bois  à  la  surface  de  l'eau. 

J'ai  disposé  ensuite  des  orifices  formés  par  des  prismes 
triangulaires  placés  d'un  seul  côté  du  canal,  un  des  cètés  de 
la  section  s'appuyant  contre  une  des  parois,  Tarète  opposée 
formant  étranglement  entre  celle-ci  et  l'autre  paroi,  U  en  est 
résulté  des  effets  très  singuliers  d'un  autre  genre.  Les  bords 
du  prisme  dont  la  section  était  en  général  un  triangle  rec- 
tangle formant  étranglement  étaient  nettoyés  ;  mais  le  sable 
occupait  une  partie  plus  ou  moins  grande  du  reste  de  l'ori- 
fice compris  entre  lui  et  les  parois  du  canal.  J'ai  conclu  de 
ces  divers  effets  que  la  réaction  des  parois  de  celui-ci  chan- 
geait si  complètement  l'état  de  la  question,  cpi'il  était  indis- 
pensable de  recommencer  ces  études  en  faisant  déboucher 
les  ondes  dans  un  réservoir  assez  large  pour  que  la  réaction 
de  ses  parois  ne  changeât  pas  autant  la  nature  des  phéno* 
mènes  qui  se  présentent  à  la  sortie  des  digues  convergentes. 

J'avais  déjà  obtenu  des  résultats  plus  réguliers  au  moyen 
d'une  planche  inclinée,  analogue  à  la  vanne  d'une  roue  à  la 
Poncelet;  il  est  d'ailleurs  à  remarquer,  dans  ces  conditions^ 
que  la  veine  liquide  étant  obligée  de  passer  au-dessous  de 
cette  planche  perpendiculaire  aux  parois  latérales  du  canal, 
les  ondes  étaient  brisées  d'une  autre  manière  que  lorsqu'elles 
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passaient  par  un  orifice  resté  libre  entre  deux  planches  ver- 
ticales. 

Il  est  essentiel,  quand  on  fait  des  expériences  sur  un  canal 
factice,  de  ne  considérer  en  général  comme  applicables  à  des 
circonstances,  qui  paraissent  semblables  au  premier  aperçu, 
que  les  phénomènes  des  mouvements  linéaires,  réels  ou  appa- 
rents des  ondes,  je  veux  dire  des  mouvements  de  celles  qui 
ne  sont  pas  trop  influencées  par  les  réactions  latérales  des 
parois.  Ces  nouvelles  séries  d'expériences  mettent  hors  de 
doute  cette  conclusion. 

Je  dois  même  avertir,  pour  éviter  tout  malentendu,  que 
quelques  phénomènes  décrits  dans  la  première  partie  de  cet 
ouvrage,  tout  en  conservant  leur  degré  d'intérêt,  ne  seraient 
pas  suffisants,  comme  on  aurait  pu  le  penser  au  premier 
aperçu,  pour  étudier  des  mouvements  qui  diffèrent  beaucoup 
au  fond  de  Teau  de  ce  qu'on  observe  à  la  surface.  Il  est  bien 
établi  désormais,  à  quel  point  les  phénomènes  provenant 
d'un  rétrécissement  occasionné  par  des  planches  verticales  à 
l'intérieur  d'un  canal  différent  de  ceux  qui  résultent  d'un  ré- 
trécissement à  l'extrémité  du  même  canal  débouchant  dans 
un  réservoir  de  même  profondeur,  mais  d'une  assez  grande 
étendue. 

Il  y  avait  cependant  une  forme  d'orifice  donnant  lieu  à  une 
chasse  en  aval  des  digues  ayant  beaucoup  d'analogie  avec  ce 
qui  se  présente  dans  le  cas  dont  je  viens  de  parler.  Cet  ori- 
fice était  formé  de  planches  verticales.  Il  était  compris  au 
milieu  de  la  largeur  du  canal,  entre  deux  planches  perpen- 
diculaires à  l'axe  de  celui-ci.  L'extrémité  d'une  de  ces  planches 
était  l'arête  d'un  prisme  dont  la  section  était  un  triangle  rec- 
tangle. L'hypothénuse  de  ce  dernier  était  disposée  en  amont, 
s'appuyant  par  l'autre  extrémité  contre  une  paroi  du  canal. 
A  l'extrémité  de  la  seconde  planche  précitée,  s'appuyait  une 
longue  planche  verticale  parallèle  à  l'axe  de  celui-ci.  Une 
autre  planche  était  disposée  en  amont,  de  manière  à  éviter 
un  changement  trop  brusque  des  sections.  Il  est  résulté  de 
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cette  disposition  que  le  sable  a  été  chassé  en  amont  et  en 
aval,  d'une  manière  ayant  de  l'analogie  avec  ce  que  j'expo- 
serai plus  loin. 

Cette  disposition  de  l'orifice  faisait  rejeter  principalement 
le  courant  du  côté  où  une  des  planches  verticales  était  paral- 
lèle à  Taxe  du  canal.  Il  y  avait  donc  une  raison  pour  que  les 
tourbillons  résultant  de  la  présence  de  la  paroi  de  ce  dernier 
fussent  rejetés  du  même  côté.  On  conçoit  d'après  cela  pour- 
quoi l'on  ne  trouvait  pas  de  traces,  bien  sensibles  du  moins, 
du  tourbillon  qui  avait  été  observé  du  côté  opposé  pour  une 
autre  disposition  de  l'orifice.  Ce  résultat  offrait  déjà  quelque 
intérêt. 

Mais  il  était  essentiel  de  faire  une  étude  plus  directe  sur 
les  mouvements  des  ondes  pénétrant  d'un  canal  dans  un  ré- 
servoir. Cette  étude  commencée  à  la  fin  de  1880^  avec  un  ré- 
servoir de  2",30  de  large  et  de  1",68  de  long  dans  le  sens  de 
l'axe  du  canal,  a  été  continuée  dans  l'été  de  1881.  Les  résul- 
tats obtenus  ayant  donné  des  indications  plus  positives  sur 
les  efiets  des  digues  convergentes,  en  septembre  1882  on  a 
construit  un  autre  réservoir  de  3",90  de  large  et  de  3",30  de 
long  à  la  môme  extrémité  de  ce  canal  factice.  Déjà  en  1881^ 
on  avait  constaté  qu'en  rétrécissant  d'environ  moitié  la 
bouche  du  canal  par  un  prisme  triangulaire,  Thypothénuse 
de  sa  section  étant  disposée  du  côté  d'amont,  cela  suffisait, 
dans  certaines  conditions,  pour  empêcher  le  sable  de  passer 
du  canal  dans  le  réservoir,  quand  il  était  répandu  sur  le  fond 
de  ce  canal  à  une  distance  convenable  de  la  bouche  de  sortie. 
Ce  fait  a  été  confirmé  en  1882;  à  cette  dernière  époque  sur- 
tout, on  a  observé  les  mouvements  d'une  couche  de  sable, 
très  mince,  répandue  sur  le  fond  du  réservoir.  Les  ondes  ve- 
nant du  canal  et  renvoyées  d'une  manière  oblique,  par  le 
prisme  triangulaire,  ont  chassé  le  sable  dans  la  direction  à 
laquelle  on  pouvait  s'attendre,  d'après  ce  qui  a  été  dit  dans  la 
première  partie. 

Mais  les  phénomènes  qui  se  sont  présentés  devront  être 
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étudiés  ultérieurement;  je  ne  chercherai  pas  à  rendre  compte 
a  priori  des  raisons  pour  lesquelles  le  sable,  chassé  d'ailleurs 
généralement  dans  la  direction  précitée  dans  le  fond  du  ré- 
servoir, laisse  divers  espaces  entièremeut  nettoyés,  cela  dé- 
pend sans  doute  de  tourbillons  dont  il  est  difficile  d*étudier 
les  détails. 

En  1881,  avec  le  réservoir  de  dimensions  plus  restreintes, 
on  avait  fait  des  observations  sur  des  orifices  de  sortie,  moitié 
moindres  et  môme  quatre  fois  moindres,  la  section  de  ces 
derniers  étant  par  conséquent  réduite  à  un  huitième  de  celle 
du  canal.  Les  sections  des  prismes  formant  étranglement 
étaient  des  triangles  rectangles.  On  avait  pris  successive- 
ment pour  leurs  sections  triangulaires  des  hypothénuses 
de  diverses  longueurs.  Ils  étaient  tous  formés  de  planches 
verticales.  Le  sable  a  été  arrêté  en  amont  de  Torifice,  quand 
il  était  posé  à  une  certaine  distance  de  celui-ci.  Lorsqu'on 
mettait  une  mince  couche  de  sable  au  fond  du  réservoir, 
la  partie  de  ce  fond  qui  était  complètement  nettoyée  était 
d'autant  plus  grande  par  rapport  aux  dimensions  de 
l'orifice  de  sortie,  que  celui-ci  était  plus  étroit.  Il  est  d'ailleurs 
à  remarquer  que,  dans  ce  dernier  cas,  les  ondes  étaient  beau- 
coup plus  diminuées  de  hauteur  dans  le  réservoir,  relative- 
ment à  celles  du  canal.  Leur  hauteur  n'était  plus  que  d'un 
centimètre,  tandis  qu'elle  était  de  huit  à  dix  centimètres  dans 
le  canal. 

Diverses  expériences  précitées  sur  les  efl'ets  des  rétrécisse- 
ments à  l'extrémité  d'un  canal  factice  ayant  été  faites  au 
moyen  d'orifices  où  la  hauteur  de  l'eau  était  notable  par  rap- 
port à  leur  largeur,  j'ai  tâché  de  me  rendre  compte  de  ce 
qui  se  présenterait  pour  des  orifices  bien  plus  larges.  Dans 
ceux  où  ont  élé  faites  ces  observations,  il  se  présentait  une 
espèce  particulière  de  tourbillons  se  balançant  en  quelque 
sorte  en  amont  et  en  aval.  Je  veux  dire  qu'un  tourbillon  sor- 
tait de  l'orifice  et  y  rentrait  alternativement,  ne  s'étendant 
d'ailleurs  qu'à  une  assez  petite  distance. 
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Considérons  d*abord  un  courant  ordinaire  entre  deux  di- 
gues convergentes  laissant  un  passage  dans  leur  angle.  Si  le 
liquide,  dans  ce  passage,  n'a  qu'une  petite  profondeur  rela- 
tivement à  sa  largeur,  le  mouvement  pourra  se  propager  en 
aval  à  une  distance  bien  plus  grande  que  dans  le  cas  où  cette 
largeur  serait  moindre,  toutes  choses  égales  d'ailleurs. 

Si  maintenant  on  considère  les  actions  et  réactions  des 
vagues  contre  les  digues  convergentes  précitées,  pour  étu- 
dier les  courants  qui  peuvent  en  résulter,  les  effets  seront 
sdns  doute  différents  de  ce  qui  aurait  lieu  si  une  seule  vague 
s'étendait  comme  une  barre  d'une  digue  à  l'autre.  Mais  en 
considérant  l'ensemble,  on  conçoit  qull  est  possible  que  les 
mouvements  plus  ou  moins  irréguliers  des  vagues,  qui  ne 
sont  plus  continues,  présentent  des  effets  généraux  ayant  une 
assez  grande  analogie  avec  ce  qui  se  passerait  pour  une  seule 
vague  graduellement  étranglée.  Or,  s'il  en  résulte  un  cou- 
rant très  large,  il  sera  beaucoup  moins  influencé  par  la  com- 
munication latérale  du  mouvement  des  liquides  que  s'il  était 
plus  étroit.  Mais  on  ne  sait  pas  assez  à  quelles  distances  Les 
ondes  peuvent  agir  par  leur  réaction  sur  l'eau  comprise 
entre  les  digues  pour  pouvoir  à  priori  se  rendre  compte  de  la 
manière  dont  un  courant  pourrait  résulter  de  leurs  coups  de 
bélier  sur  toute  la  largeur  d'un  passage.  Il  y  a  cependant 
lieu  d'espérer  que  les  observations  faites  entre  des  planches 
simulant  des  digues  convergentes  dont  l'orifice  n'est  pa^ 
large  par  rapport  à  la  profondeur  dç  l'eau,  ne  conduiront 
point  à  des  résultats  exagérés  quant  à  la  distance  à  laquelle 
les  sables  seraient  repousses  en  aval. 

Il  est  bien  entendu  que  ces  considérations  ne  dispenseront 
pas  de  faire  des  expériences  plus  variées  et  sur  une  plus 
grande  échelle,  de  manière  à  se  rapprocher  davantage  des 
conditions  de  la  pratique.  Mais  il  m'a  semblé  qu'il  n'était  pas 
sans  intérêt  de  les  indiquer,  quand  cela  ne  serait  que  pour 
donner  une  idée  du  genre  de  direction  que  l'on  peut  conce- 
voir pour  ces  expériences.  Il  faut  d'ailleurs,  comme  dans  les 
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expériences  précitées,  que  les  digues  aient  une  longueur 
assez  notable,  par  rapport  à  la  largeur  du  passage  resté  libre 
dans  leur  angle,  pour  qu'on  puisse  espérer  que  les  observa- 
tions servent  à  éclairer  la  question. 

Si,  au  lieu  d'étudier  Tefifet  des  vagues  entre  des  digues 
verticales  convergentes,  on  les  étudiait  sous  des  surfaces  in- 
clinées du  côté  d'aval^  analogues  à  des  vannes  de  roues  à  la 
Poncelet^  les  expériences,  dont  j'ai  dit  quelques  mots  ci-des- 
sus, donneraient  une  idée  de  ce  qui  se  présente.  Mais  dans 
les  conditions  analogues  à  celles  des  expériences  faites  sur 
ce  sujet  à  Cherbourg^  ce  serait  surtout  au-dessus  des  veines 
liquides  de  sortie  que  les  tourbillons  diminueraient  la  force 
du  courant. 

Pour  diminuer  la  hauteur  des  ondes  dans  le  réservoir,  on 
avait  disposé  contre  la  paroi  opposée  à  la  bouche  du  canal 
et  contre  les  deux  parois  perpendiculaires  à  celle-ci  des  es- 
pèces de  grillages  en  fer  appelés  caillebotis,  inclinés  de  ma- 
nière à  diminuer  les  mouvements  de  retour  contre  la  bouche 
du  canal.  Quand  on  répandait  de  la  sciure  de  bois  sur  la  sup- 
face  du  réservoir  et  du  canal,  celle  qui  était  mise  sur  le  ca- 
nal ne  passait  pas  dans  le  réservoir  lorsqu'il  n'y  avait  pas  de 
vent.  Celle  qui  était  répandue  sur  le  réservoir  était  chassée 
en  très  peu  de  temps  jusqu'auprès  des  parois  précitées. 

Des  conditions  très  peu  différentes  les  unes  des  autres  suf- 
fisent pour  varier  les  effets  d'une  manière  dont  il  est  diffi- 
cile de  se  rendre  compte.  Ainsi,  quand  la  longueur  de  la 
planche  verticale,  formant  étranglement  à  l'extrémité  du  ca- 
nal, en  s'appuyant  contre  une  des  parois  de  celui-ci,  était 
assez  notablement  augmentée,  on  trouvait  des  saillies  de 
0",002  à  0",003  à  des  endroits  où  les  sables,  ayant  eu  à  l'ori- 
gine du  mouvement  une  épaisseur  très  petite,  avaient  été 
complètement  balayés  pour  une  longueur  moindre  de  cette 
planche,  le  courant  général  se  faisant  d'ailleurs  assez  régu- 
lièrement sentir  à  une  distance  au  moins  double  de  celle  de 
Torifice  resté  libre. 
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Pour  uoe  même  planche  d'une  longueur  donnée,  la  pro- 
fondeur de  Teau  dans  le  canal  étant  de  0°^,355,  ainsi  que 
dans  le  réservoir  où  il  débouchait,  le  sable,  d'une  épaisseur 
deO°^,001,  était  beaucoup  plus  franchement  chassé  dans  le 
réservoir  que  lorsque  la  profondeur  de  celui-ci  était  augmen- 
tée seulement  d'un  demi-centimètre,  la  hauteur  des  vagues 
dans  le  canal  étant  de  0»,08  à  0^,10. 

Quand  on  répandait  de  la  sciure  de  bois  sur  Teau  du  ré- 
servoir, elle  était  entièrement  chassée  bien  plus  loin  de 
Torifice  du  canal  près  duquel  elle  avait  été  mise  que  le  sable 
du  fond.  Il  est  même  à  remarquer  que  des  observations  ayant 
été  faites  en  1880,  à  vne  époque  où,  à  la  place  de  ces  caille- 
botis,  on  avait  mis  des  planches  inclinées,  il  y  avait  du  sable 
déposé  sur  ces  dernières,  quand  il  était  saupoudré  dans  le 
réservoir  près  du  canal.  Cet  effet  et  celui  de  la  sciure  de  bois 
précitée  sont  faciles  à  expliquer.  La  vitesse  de  l'eau  en  mou- 
vement doit  être  en  effet  notablement  plus  grande  à  la  sur- 
face qu'au  fond.  Cette  remarque  n'est  pas  d'ailleurs  sans 
quelque  intérêt  pratique,  car,  si  les  sables  sont  en  suspen- 
sion dans  les  vagues,  ceux  qui  se  trouvent  à  la  partie  supé- 
rieure doivent  être  rejetés  assez  loin;  il  y  en  a  donc  une  cer- 
taine quantité  qui,  même  sans  être  chassée  sur  le  fond,  ne  se 
dépose  pas  près  de  la  bouche  du  canal. 

J'entrerais  dans  beaucoup  plus  de  détails  s'il  n'y  avait  pas 
lieu  d'espérer  que  ces  diverses  expériences  seront  répétées  et 
variées  sur  une  plus  grande  échelle  ;  de  sorte  que  ce  qui  pré- 
cède doit  être  seulement  considéré  comme  un  aperçu  présen- 
tant d'ailleurs  quelques  nouvelles  indications  sur  des  phéno- 
mènes encore  si  peu  connus.  Les  réservoirs  dont  je  viens  de 
parler  n'étaient  pas  d'ailleurs  assez  grands,  à  beaucoup  près, 
pour  que  le?  ondes  pussent  agir  comme  si  elles  avaient 
débouché  dans  la  mer.  Cependant,  ils  l'étaient  assez  pour 
permettre  de  continuer  régulièrement  les  expériences  pen- 
dant plusieurs  heures  consécutives,  à  cause  de  la  manière 
dont  les  vagues  diminuaient  de  hauteur  en  pénétrant  dans  ces 
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réservoirs.  Ainsi,. les  vagues  du  canal  ayant  des  hauteurs  de 
0",08  à  0",10,  celles  du  réservoir  n'avaient  plus,  pour  la 
plupart  des  expériences,  que  des  hauteurs  de  0'",Oîii  environ. 
Dans  bien  des  cas,  la  bouche  du  canal  étant  rétrécie  de  moi- 
tié, rhypothénuse  de  la  section  du  prisme  triangulaire  for- 
mant étranglement  était  de  0"',48. 

Le  fait  le  plus  nouveau  qui  résulte  de  ces  nouvelles  séries 
d'expériences  consiste  en  ce  que  les  orifices  restés  libres,  soit 
entre  des  digues  convergentes,  soit  sous  des  plans  inclinés, 
peuvent  être  disposés,  dans  certaines  conditions,  de  manière 
à  empêcher  le  sable  de  passer,  sauf  peut-être  quelques  grains, 
du  canal  dans  le  réservoir  ou  de  celui-ci  dans  le  canal,  quand 
ce  sable  a  été  déposé  sur  le  fond  de  l'un  ou  de  l'autre  à  une 
distance  suffisante  de  la  bouche  du  canal.  Gela  dépend  d'ail- 
leurs de  la  disposition  des  surfaces.  Ainsi,  lorsqu'une  des 
planches  verticales,  formant  étranglement  à  l'extrémité  de 
celui-ci,  n'interceptait  qu'un  tiers  ou  même  environ  deux 
cinquièmes  de  sa  section,  il  n'y  avait  de  nettoyé  qu'un  cer- 
tain espace  le  long  de  cette  planche  en  amont  et  du  même 
côté  en  aval  dans  le  réservoir.  Une  partie  notable  de  l'orifice 
de  sortie  du  côté  de  la  paroi  opposée  du  canal  contenait 
beaucoup  de  sable,  tandis  qu'il  n'y  en  avait  pas,  en  général, 
quand  cette  bouche  de  sortie  était  réduite  à  la  moitié  de  la 
section  du  canal,  c'est-à-dire  à  0",25,  el,  à  plus  forte  raison, 
lorsqu'elle  était  encore  moindre,  sauf  les  exceptions  résultant 
de  phénomènes  dont  je  vais  donner  une  idée. 

Une  faut  pas  confondre  les  effets  dont  je  viens  de  parler 
avec  ceux  qui  se  produisent  quand  on  saupoudre  du  sable 
soit  en  amont,  soit  en  aval  de  l'orifice  de  sortie  dont  il  s'agit, 
ou  quand  il  est  assez  agité  pour  se  répandre  dans  toute  la 
hauteur  de  la  masse  d'eau.  On  conçoit,  en  effet,  que  le  sable 
en  suspension  dans  l'eau  passe  nécessairement  avec  celle-ci, 
notamment  lorsqu'il  est  entraîné  par  des  tourbillons.  Aussi 
l'aspect  général  était  bien  difl'érent  de  ce  qui  a  été  dit  ci- 
dessus,  dans  diverses  séries  d'expériences  faites  en  saupou- 
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drant  du  sable  pendant  très  longtemps.  Celui  qui  était  ré- 
pandu dans  rintérieur  du  canal  se  trouvait  chassé  en  partie 
dans  le  réservoir,  et  quand  on  le  saupoudrait  dans  celui-ci, 
du  moins  assez  près  de  la  bouche  du  canal,  il  pouvait  en 
entrer  dans  ce  dernier.  On  conçoit  d'après  cela  combien  les 
effets  peuvent  être  influencés  par  le  degré  d'épaisseur  des 
sables  déposés  d'avance,  et  par  les  degrés  des  vitesses  de 
Teau  dépendant  du  mouvement  des  vagues.  S'il  en  résulte  que 
les  sables  soient  soulevés  avec  assez  de  force  pour  être  tenus 
en  suspension  dans  toute  la  hauteur  de  l'eau,  les  résultats 
peuvent  se  rapprocher  plus  ou  moins  de  ce  qui  a  été  observé 
quand  on  saupoudrait  le  sable.  Gela  explique  pourquoi  on 
trouve  du  sable  à  des  endroits  où  l'on  n'en  avait  pas  trouvé 
pour  des  observations  faites  dans  des  circonstances  qui  pou- 
vaient paraître  semblables. 

En  définitive,  les  coups  de  bélier  provenant  des  vagues 
exerçaient  une  forte  chasse  sur  le  sable  répandu  dans  le  ré- 
servoir et  portaient  d'ailleurs  jusqu'à  l'extrémité  opposée  de 
ce  dernier  une  partie  des  sables  tenus  en  suspension  dans 
les  vagues.  De  sorte  que  celles-ci  étaientréellementemployées, 
soit  à  faire  un  curage  immédiat  dans  le  réservoir,  quand  elles 
y  trouvaient  les  sables  déposés,  soit  à  faciliter  un  curage  ul- 
térieur par  des  moyens  quelconques,  en  poussant  une  partie 
des  sables  tenus  en  suspension  dans  l'eau  à  des  distances 
considérables  par  rapport  à  la  largeur  de  la  bouche  du  canal. 

Les  phénomènes  du  mouvement,  dans  les  diverses  circons- 
tances dont  il  s'agit,  dépendent  de  conditions  que  je  ne  peux 
préciser  encore  d'une  manière  assez  complète,  jusqu'à  ce  que 
les  expériences  aient  été  faites  sur  une  plus  grande  échelle. 

Le  réservoir  ne  pouvait  s'étendre  qu'à  une  distance  de 
O^fi^  à  gauche  de  la  paroi  du  canal  à  cause  des  besoins  du 
service  du  port.  On  avait  donc  mis  les  planches  formant 
étranglement  de  manière  à  jeter  les  vagues  du  côté  droit.  Il 
en  résultait  que  quelques  grains  de  sable  seulement  pou- 
vaient être  en  général  déposés  dans  le  réservoir  à  gauche 
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de  la  bouche  de  sortie.  Cependant  il  y  avait  des  exceptions 
dont  j'ai  indiqué  les  causes.  A  la  fin  de  chacune  de  ces 
expériences,  on  vidait  avec  précaution  le  réservoir  et  le  ca- 
nal de  manière  à  bien  conserver  les  formes  affectées  par 
le  sable  et  Ton  faisait  ensuite  des  dessins  cotés  les  plus  exacts 
possible.  On  conçoit  d'ailleurs  que  le  vent  avait  sur  les 
divers  phénomènes  une  influence  dont  il  fallait  tenir  compte 
lorsque  le  temps  n'était  pas  très  calme. 

Quand  une  planche  inclinée  du  côté  d'aval  était  posée  per- 
pendiculairement aux  parois  verticales  en  laissant  un  passage 
au-dessous  d'elle,  les  effets  de  coups  de  bélier  des  vagues 
étaient  débarrassés  autant  que  possible  des  tourbillons  la- 
téraux. Cependant  il  était  essentiel  pour  cela  que  les  tasseaux 
sur  lesquels  cette  planche  était  clouée  descendissent  assez 
peu  dans  l'eau  du  canal.  Il  y  avait  un  degré  d'enfoncement 
de  cette  planche  pour  lequel  le  sable  était  repoussé  en  amont 
et  en  ava],  de  manière  que  la  partie  nettoyée  était  limitée  par 
des  lignes  assez  sensiblement  droites  et  parallèles  l'une  à 
l'autre.  Mais  la  ligne  d'aval  pouvait  prendre  une  légère  cour- 
bure vers  l'aval  ou  l'amont  selon  le  degré  d'enfoncement  de 
la  planche.  Il  y  a  même  eu  des  circonstances  où  les  tasseaux 
précités  ayant  certaines  dimensions  et  se  trouvant  notable- 
ment enfoncés  au-dessous  de  l'eau  la  partie  nettoyée  tant  en 
aval  qu'en  amont  avait  dans  son  ensemble  la  forme  d'un 
ovale.  Moins  cette  planche  était  enfoncée,  plus  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  la  courbe  limitant  la  couche  de  sable  en 
amont  était  ainsi  concave. 

Lorsqu'au  lieu  de  disposer  cette  planche  loin  des  extrémités 
du  canal  on  la  mettait  assez  près  du  réservoir  vers  lequel  se 
dirigeaient  les  ondes,  le  sable  était  chassé  en  aval,  mais  en 
affectant  une  courbure  très  prononcée  pour  plusieurs  bour- 
relets consécutifs,  Fangle  de  la  planche  avec  le  plan  horizon- 
tal étant  de  34  degrés.  Le  jour  où  cette  dernière  observation 
a  été  faite  la  courbure  dont  il  s'agit  a  pu  être  influencée  par 
le  vent.  Mais  il  y  a  lieu  de  penser  que  cette  influence  n'a  pas 
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empêché  la  forme  générale  de  représenter  assez  sensiblement 
le  phénomène.  On  conçoit  que  Jes  tourbillons  latéraux,  s'ils 
étaient  supprimés  pour  une  disposition  analogue  de  cette 
planche  loin  des  extrémités  du  canal,  pouvaient  se  dévelop- 
per quand  les  ondes  pénétraient  immédiatement  du  canal 
dans  le  réservoir. 

J'ai  annoncé,  p.  366,  que  je  varierais  les  études  sur  la 
baisse  résultant,  dans  un  réservoir  latéral,  du  mouvement 
des  ondes  dans  un  canal  sur  les  dimensions  duquel  j'ai  ajouté 
quelques  détails,  p.  367.  C'est  d'ailleurs  celui  sur  lequel  ont 
été  faites  les  expériences  précédentes.  J'ai  employé  le  même 
réservoir,  mais  il  était  en  communication  avec  ce  canal  par 
un  tuyau  en  cuivre  de  5  mètres  de  long  et  de  0°*,06  de  dia- 
mètre intérieur.  Il  en  est  résulté  dans  certaines  conditions 
une  baisse  assez  sensiblement  constante,  mais  dont  la  pro- 
fondeur ne  dépassait  pas  la  moyenne  de  celles  qui  y  avaient 
été  observées,  c'est-à-dire,  qu'elle  était  à  peu  près  la  moitié 
de  la  baisse  maximum  obtenue,  quand  le  tuyau  de  conduite 
était  très  court.  On  a  ensuite  varié  la  forme  et  les  dimensions 
des  orifices  d'entrée  et  de  sortie.  Il  y  a  eu  des  conditions  pour 
lesquelles  on  a  cru  remarquer  une  augmentation  notable  de 
baisse  dans  le  réservoir  latéral.  Maïs  les  observations  n'ayant 
pas  été  assez  répétées  et  ayant  été  faites  à  un  moment  où  l'on 
était  gêné  par  le  vent,  on  ne  peut  que  signaler  à  ce  sujet  les 
recherches  nouvelles  qui  restent  à  faire. 

Il  ne  s'agit  d'ailleurs  que  d'un  premier  aperçu.  Les  effets 
sont  très  différents  pour  chaque  espèce  de  vagues  résultant 
des  dispositions  diverses  d'un  même  canal.  Ainsi,  quand  on 
produit  des  ondes  en  zïg  zag^  à  cause  d'un  obturateur  par- 
tiel fixé  d'un  côté  du  canal,  on  conçoit  que  les  percussions 
résultant  de  cette  forme  de  vagues  peuvent  faire  plus  que 
compenser  les  effets  de  diminution  moyenne  des  pressions 
latérales  provenant  du  mouvement  oscillatoire.  Cet  exemple 
est  un  de  ceux  qui  montrent  combien  il  est  essentiel,  pour 
pouvoir  faire  des  applications  des  phénomènes  observés,  de 
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se  borner  autant  que  possible,  comme  je  Fai  dit,  quant  aux 
études  sur  un  canal  factice,  à  celles  qui  peuvent  être  faites  sur 
les  ondes  dont  le  mouvement  de  translation  apparente  est 
aussi  régulièrement  que  possible  parallèle  à  Taxe  du  canal. 

11  y  a  divers  moyens  de  faire  en  sorte  que  la  baisse  dans 
le  réservoir  latéral  soit  aussi  continue  que  possible.  Par 
exemple,  on  a  terminé  le  tuyau  de  conduite  assez  au-dessous 
du  niveau  de  Teau  dans  ce  réservoir  par  un  ajutage  conique 
dont  la  petite  base  était  extérieure  à  cette  extrémité  du 
tuyau.  On  a  favorisé  aussi  la  baisse  continue,  je  veux  dire, 
sans  retour  trop  sensible  de  bas  en  baut,  en  disposant  à  To- 
rigine  du  tuyau  latéral  sur  la  paroi  du  canal  un  boucbon  en 
bois  percé  de  petits  trous  ou  d'échancrures  disposées  de  plu- 
sieurs manières. 

L'inertie  de  Teau  dans  le  tuyau  de  conduite  avait  déjà  de 
l'influence  sur  la  régularisation  des  effets,  quand  on  suppri- 
mait ce  bouchon.  Mais  jusqu'à  présent,  cette  inertie  n'a  pas 
toujours  suffi  pour  obtenir  une  baisse  aussi  continue  que  cela 
était  arrivé  pour  ma  fontaine  intermittente  décrite  p.  159  et 
suivantes.  On  a  plusieurs  fois  remarqué  que  le  niveau  de 
l'eau  dans  le  réservoir  latéral  avait  des  oscillations  d'une  du- 
rée assez  longue  jJar  rapport  à  celle  de  chaque  vague. 

Je  me  borne,  jusqu'à  ce  que  ce  genre  d'expériences  ait  été 
répété  sur  une  plus  grande  échelle,  à  signaler  les  observa- 
tions que  je  viens  d'indiquer  comme  une  confirmation  des 
principes  exposés  dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage. 
Les  expériences  dont  il  s'agit  n'ont  pas  encore  été  assez  va- 
riées par  un  temps  absolument  calme,  pour  qu'il  soit  possible 
de  préciser  les  conditions  dans  lesquelles  la  baisse  de  Teau 
du  réservoir  latéral  peut  être  considérée  comme  sensiblement 
constante. 

J'ai  fait  aussi  des  observations  en  portant  à  10°^,20  la  lon- 
gueur du  tuyau  de  conduite  dont  je  viens  de  parler.  Ces  di- 
verses expériences  n'ont  pas  encore  été  assez  répétées,  mais 
on  a  particulièrement  remarqué  des  oscillations  à  longues 
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périodes  qui  se  produisent  dans  le  niveau  du  réservoir  laté- 
ral. Ce  genre  d'observations  est  d'ailleurs  plus  curieux  qu'utile, 
ayant  principalement  pour  objet  l'étude  des  effets  du  mouve- 
ment des  vagues  sur  les  cours  d'eau  souterrains  ;  tandis  que 
les  recherches  relatives  aux  effets  des  digues  convergentes  me 
paraissent  devoir  être  signalées  aux  ingénieurs  qui  pourraient 
avoir  occasion  de  faire  des  observations  semblables. 

Les  expériences,  objet  de  ce  chapitre,  ont  été  faites  sous 
ma  direction,  dans  l'arsenal  du  grand  port  de  Cherbourg.  Il 
y  en  a  beaucoup  que  j'ai  faites  moi-même,  ayant  cru  devoir 
constater  l'exactitude  de  celles  qui  m'ont  paru  les  plus  im- 
portantes; j'ai  d'ailleurs  discuté  trente-trois  dessins  faits  avec 
soin  et  divers  croquis  cotés  de  manière  à  pouvoir  présenter 
des  conclusions  en  attendant  que  des  observations  soient 
faites  sur  une  plus  grande  échelle. 


Note  sur  les  effets  des  différences  des  vitesses 
des  filets  liquides  à  la  surface  d'un  cours 
d'eau. 

Cette  note  se  rattache  aux  recherches  sur  les  ondes,  à  cause 
de  celles  qui  se  présentent  en  général  dans  les  cours  d'eau 
permanents  à  grandes  vitesses.  Sur  ceux  qui  sont  assez  ra- 
pides, des  corps  légers,  tels  que  la  sciure  de  bois,  se  sont  ras- 
semblés au  lieu  de  la  plus  grande  vitesse,  après  avoir  parcouru 
un  chemin  très  court,  même  quand  Us  étaient  répandus  près 
des  bords.  Pour  des  vitesses  très  petites,  il  n'en  a  pas  été  ainsi 
àbeaucoup  près  dans  les  limites  des  observations  que  j'ai  faites. 

Je  suppose  d'abord,  ce  qui  n'est  point  exact,  que  le  rapport 
de  la  vitesse  près  de  la  paroi  à  la  vitesse  maximum  de  la  sur- 
face fût  constant,  sur  un  cours  d'eau  successivement  animé 
de  vitesses  très  difiérentes,  mais  assez  sensiblement  uniformes 
pour  chacune  de  celles  qui  seraient  considérées. 

Soit  A  la  vitesse  maximum,  et  B  la  vitesse  contre  les  bords. 
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La  différence  A-B  serait  proportionnelle  d'après  Thypothèse 
ci-dessus  à  Tune  de  ces  vitesses,  car  si  elles  sont  toutes  multi- 
pliées par  M,  leur  différence  sera  M  (A-B).  Or,  si  Ton  suppose 
proportionnelle  à  cette  différence  la  force  qui  tend  à  amener 
les  corps  légers  des  bords  au  lieu  de  la  plus  grande  vitesse, 
on  trouve  qu'étant  posés  à  un  .endroit  donné,  ils  devraient 
pour  toutes  les  vitesses  arriver  au  filet  animé  de  la  vitesse 
maximum  à  une  même  distance  de  leur  point  de  départ. 

Si  par  exemple  les  vitesses  sont  doublées,  le  chemin  par- 
couru dans  le  sens  de  Taxe  du  canal  le  sera  dans  un  temps 
moitié  moindre.  Or,  si  la  force  qui  agit  transversalement  est 
double,  à  cause  d'une  différence  double  entre  les  vitesses  des 
deux  filets  précités,  le  chemin  parcouru  par  le  filet  animé  de 
la  plus  grande  vitesse  sera  le  même  à  Tépoque  où  le  dernier 
sera  atteint  par  le  petit  flotteur.  Il  est  facile  de  voir  qull  en 
sera  ainsi  lorsqu'au  lieu  de  considérer  seulement  les  deux 
filets  précités^  on  considérera  successivement  tous  ceux  de  la 
surface  en  supposant  que  les  rapports  de  leurs  vitesses  fussent 
indépendants  de  la  vitesse  moyenne  des  cours  d'eau. 

Dans  les  limites  de  mes  observations  le  résultat  est  bien 
différent,  de  sorte  que  les  forces  d'une  nature  quelconque, 
qui  tendent  à  remener  les  petits  flotteurs  des  bords  au  lieu  de 
la  plus  grande  vitesse  augmentent  bien  plus  que  les  diffé- 
rences des  vitesses  des  filets  liquides  telles  qu'on  vient  de  les 
considérer. 

Il  est  d'ailleurs  intéressant  de  rappeler  que,  selon  du  Buat, 
dans  un  plan  vertical  mené  par  l'axe  d'un  cours  d'i^au,  le  rap- 
port de  la  vitesse  au  fond  à  la  vitesse  à  la  surface  serait 
moindre  pour  les  petites  vitesses  que  pour  les  grandes,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs.  Or  il  y  a  lieu  de  croire  que  si  cela  est 
généralement  exact,  il  doit  en  être  ainsi,  au  moins  jusqu'à  un 
certain  point,  quant  aux  vitesses  le  long  des  bords  et  au  milieu 
de  la  surface.  Mais  on  va  voir  comment  ces  considérations 
théoriques  doivent  être  interprétées  au  moyen  d'observations 
sur  la  forme  de  la  surface  des  cours  d'eau. 
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C'était  sur  Tinvitation  de  M.  Boileau  que  je  m'étais  occupé 
en  J880  (inexpériences  ayant  pour  but  d'étudier  Taction  des 
filets  liquides  les  uns  sur  les  autres  à  la  surface  des  cours 
d'eau,  abstraction  faite  de  mes  recherches  antérieures  sur  les 
tourbillons  et  les  ondes.  Quand  je  lui  ai  communiqué  les  ré- 
sultats, il  m'a  engagé  à  remarquer  si  la  force  qui  amène  les 
corps  flottants  dans  la  partie  de  la  surface  animée  de  la  plus 
grande  vitesse,  ne  proviendrait  pas  principalement  d'une 
pente  transversale  qui  aurait  lieu  des  bords  vers  cette  partie. 
Or,  c'est  précisément  ce  que  j'ai  observé  dans  une  des  séries 
d'expériences  où  il  était  plus  facile  que  pour  les  autres  de 
déterminer  les  différences  des  hauteurs  de  l'eau  aux  bords  et 
au  milieu  d'un  petit  canal  en  bois,  qui  amenait  l'eau  à  Cher- 
bourg dans  celui  où  j'ai  fait  des  expériences  sur  les  ondes.  Il 
n'était  pas  d'ailleurs  assez  long  pour  que  le  régime  fût  ce 
qu'on  est  convenu  d'appeler  uniforme.  Cela  vient  à  l'appui 
d'une  de  ses  prévisions,  d'autant  plus  intéressante  à  étudier 
que,  depuis  du  Buat,  plusieurs  hydrauliciens 'avaient  accrédité 
l'opinion  contraire. 

On  sait  d'ailleurs  que  les  opinions  sont  encore  partagées 
sur  la  forme  générale  de  la  section  transversale  des  cours 
d'eau.  Les  observations  que  j'ai  faites  à  ce  sujet  ne  sont  pas 
suffisantes  pour  trancher  la  question.  Il  est  donc  bien  entendu 
que  j'ai  seulement  pour  but  dans  cette  note  de  préciser  les 
principes  au  moyen  desquels  on  pourra  fixer  les  idées  sur  le 
mode  d'action  des  divers  filets  liquides^  d'après  des  observa- 
tions plus  complètes  sur  la  forme  de  ces  sections  transver- 
sales (1). 


(1)  Â  Toccasion  des  expériences  précitées,  j'ai  fait  sur  les  mouve- 
ments de  certaines  sciures  de  bois,  quand  les  vitesses  étaient  très  pe-* 
tites,  des  observations  qui  ne  sont  peut-être  pas  nouvelles,  mais  dont 
je  crois  devoir  dire  quelques  mots  ne  les  ayant  trouvées  nulle  part. 
Diverses  parties  de  ces  sciures  de  bois^  résineux  autant  que  je  peux 
m'en  souvenir,  étaient  mises  en  mouvement  d'une  manière  tellement 
singulière  qu'elles  ressemblaient  à  des  êtres  animés. 
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NOUVELLE  ROUE  HYDRAULIQUE 

A  TUYAUX  PLONGEURS 
ET  A  COLONNES  LIQUIDES  OSCILLANTES 


Les  roues  de  côté  à'  coursier  plein  d'eau  ont  été  depuis 
longtemps  proposées,  notamment  en  1777  dans  V  Essai  sur  les 
machines  hydrauliques  par  le  marquis  Ducrest,  colonel  en  se- 
cond du  régiment  d'Auvergne,  et  par  Dryden  (Voir  Treatise 
of  mechanics,  par  Gregory,  1806,  article  tide-mills,  page  469, 
planche  XXXV,  fig.  4  (1). 

(i)  L'abbé  Mann  avait  proposé  de  ne  mettre  que  six  ou  huit  aubes 
&  des  roues  de  côté,  ce  qui  ue  peut  avoir  de  sens  que  pour  une  roue  à 
coursier  coulant  plein.  (Voir  Mechaaics  for  practical  men,  par  Gre- 
gory^ 1823^  p»,  318.)  Pour  les  chapelets  moteurs,  l'idée  de  diminuer  le 
nombre  des  aubes  ou  pistons  est  signalée  par  Tyer  dans  le  Bepertory 
of  arts  t.  XXXVI,  p.  8  (patente  du  2  mai  1818  avec  une  planche).  Quant 
à  celle  de  leur  dooner  à  chacune  une  poupe  et  uue  proue,  on  la 
trouve,  pour  les  chapelets  élévatoires^  daos  les  dessins  de  divers  au- 
teurs des  trois  derniers  siècles,  tels  que  Ramelli,  Wolff,  etc.  Il  est  in- 
téressant de  voir  une  seule  aube  engagée  dans  le  tuyau  ou  corps  de 
pompe,  et  n'ayant  à  surmonter  qu'une  résistance  constante,  la  partie 
de  la  colonne  qui  résiste  par  succion  augmentant  quand  l'autre  di- 
minue. 

De  Thiville  a  depuis  longtemps  étudié  des  moyens  de  varier  le  débit 
des  chapelets  moteurs  coulant  à  plein  coursier,  et  dont  le  but  est 
lu  même  que  celui  des  roues  de  côté  à  coursier  toujours  plein 
d'eau  pour  utiliser  des  chutes  motrices  très  variables.  11  donne  au 
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Il  ne  parait  pas  que  ces  roues  se  soient  répandues,  excepté 
peut-être  pour  les  cas  de  ce  qu'on  appelait  en  général  rcme 
de  marée ^  dont  le  but  était  d'utiliser  des  chutes  motrices  très 
variables.  Elles  avaient  l'inconvénient  de  frapper  avec  leurs 
aubes  la  surface  de  l'eau  du  bief  d'amont,  dans  lequel  elles 
s'enfonçaient  directement,  et  d'éprouver  aussi  de  la  résis- 
tance dans  le  bief  inférieur,  quand  le  niveau  de  celui-ci  s'é- 
levait à  une  assez  grande  hauteur  au-dessus  de  celle  à  la- 


coanier  rectiligne  de  ces  chapelets  une  section  qaadrangalaire,  de 
sorte  qne  deux  faces  rerticales  opposées  peavent  se  rapprocher  ou  s'é- 
loigner l'une  de  l'autre^  afta  de  varier  coDTeoablement  le  débit  de  l'eau 
motrice. 

Quant  à  la  manière  de  modifier  la  largeur  des  aubes,  on  peut  em- 
ployer plusieurs  systèmes.  Il  suffit  eu  ce  moment  de  rappeler  que  de 
Thi ville  les  composait  pour  ce  cas  de  deux  clapets,  réunis  par  une 
charnière  inférieure  permettant  à  l'angle  formé  par  ces  deux  clapets 
de  s'ouvrir  plus  ou  moins,  selon  le  degré  d'écartementdes  faces  planes 
verticales  dont  je  viens  de  parler. 

Je  me  suis  aperçu,  en  m'occupant  de  mes  recherches  sur  l'histoire 
de  l'hydraulique,  qu'il  y  avait  une  ancienne  disposition  de  roues  de 
côté  à  laquelle  on  pourrait  appliquer  cette  idée  de  de  Thiville,  à  cause 
de  la  verticalité  et  du  parallélisme  de  deux  C&ces  planes  d'un  coursier 
annulaire  fixe,  fendu  intérieurement  pour  le  passage  d'une  assez  mince 
couronne,  reliée  aux  bras^  à  laquelle  sont  attachés  les  pistons  de 
forme  qnadrangulaire.  {Voir  le  Traité  de  Physique  de  Desaguliers, 
in-A»,  1751,  traduction  de  Pezenas,  PL  XXXIII,  fig.  1,  2  et  3,  t.  H.) 

Ce  n'est  pas  seulement  la  forme  quadrangulaire  de  la  section  du 
coursier  qui  permet  de  faire  cette  application  d'un  système  particulier 
de  vannage;  mais  c'est  la  forme  dont  il  s'Agit  quand  le  coursier  est 
annuiaire.  Si  le  fond  courbe  de  la  roue  était  plein  et  mobile  autour 
de  son  axe,  cela  ne  semblerait  pas  permettre  d*appUquer«  du  moins  d'une 
manière  aussi  convenable,  le  système  de  vannage  à  faces  parallèles 
dont  je  viens  de  parler. 

Ce  qui  paraît  le  rendre  pratiquement  possible,  si  l'on  fait  couler  à 
plein  coursier  une  roue  de  formes  analogues  à  la  roue  de  côté  de 
Barker  décrite  par  Desaguliers^  c'est  que,  peudant  tout  le  temps  que 
durera  l'écoulement  pour  un  écarlement  donné  des  faces  parallèles  et 
verticales,  les  pièces  courbes  du  coursier  seront  absolument  fixes.  11 
est  de  plus  essentiel  de  remarquer  qu'aux  époques  où  se  fera  la  ma- 
nœuvre deces  faces  verticales,  l'ajustement  du  fond  de  la  roue  réduit  à 
un  disque  ou  à  une  couronne  ne  pourra  éprouver  aucun  changement, 
puisqu'on  n'y  aura  pas  même  touelié. 
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quelle  Teau  sortait  de  ces  roues.  La  vitesse  de  cette  eau  était 
alors  perdue. 

Le  système  que  je  vais  décrire  a  pour  but  de  diminuer  ces 
deux  causes  de  perte  de  force  vive  et  d'indiquer  d'ailleurs  un 
.moyen  nouveau  d'employer  cette  vitesse  de  sortie.  Abstrac- 
tion faite  des  services  qu'il  pourra  rendre  si  Texpérience 
confirme  son  utilité  pratique,  je  crois  intéressant  d*en 
signaler  les  principes,  pour  compléter  l'exposition  de  di- 
verses combinaisons  dont  sont  susceptibles  les  colonnes  li- 
quides oscillantes. 

Cette  roue,  au  lieu  d'être  présentée  sous  sa  forme  primitive, 
pourrait  être  considérée  comme  un  tambour  portant  extérieu- 
rement un  anneau  creux  de  section  rectangulaire,  partagé 
en  plusieurs  tuyaux  par  des  aubes,  dont  j'indiquerai  plus 
loin  la  disposition.  En  amont  et  en  aval  de  chaque  aube  des 
orifices  rectangulaires  seraient  ménagés  sur  la  surface  courbe 
extérieure  de  cet  anneau.  De  sorte  que  chaque  tuyau  partiel 
serait  percé  latéralement  à  ses  deux  extrémités. 

On  conçoit  déjà  que  ce  système  n'éprouverait  pas  le  même 
genre  de  résistances  que  des  aubes  ordinaires,  soit  dans  le 
bief  d'amont,  soit  dans  celui  d'aval.  Mais  il  donnerait  lieu  à 
des  frottements  d'une  espèce  particulière.  Quand  un  tuyau 
partiel  s'enfoncerait  dans  le  bief  d'amont,  si  l'on  n'ajoutait 
aucune  pièce  extérieure,  l'eau  motrice  y  entrerait  latérale- 
ment. Mais  si  cela  évitait  une  percussion,  il  faudrait  tenir 
compte  de  ce  que  le  tuyau  partiel,  devant  s'engager  dans  un 
coursier,  la  colonne  d'eau  qu'il  contiendrait  serait  obligée  de 
prendre  assez  brusquement  la  vitesse  de  la  roue. 

On  va  voir  comment  on  peut  tourner  cette  difficulté.  Je 
reproduis  d'abord  comme  pièce  justificative  un  extrait  du 
procès-verbal  de  la  séance  de  la  Société  pbilomatbique  du 
13  janvier  1849.  Il  suffira  pour  donner  une  première  idée  du 
principe  des  oscillations  dont  il  s'agit.  L'emploi  des  lames 
concentriques  que  j'ai  signalé  ensuite  dans  la  séance  du  « 
28  juin  185i,  permet  d'ailleurs  de  simplifier  beaucoup  l'état 
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de  la  question,  quant  à  l'entrée  et  à  la  sortie  du  liquide  pour 
chaque  tuyau  plongeur,  en  diminuant  la  résistance  de  Teau 
et  les  irrégularités  provenant  des  mouvements  de  Tair. 


«....  En  disposant  en  amont  et  en  aval  du  coursier  des  surfaces 
fixes  ou  portions  de  coursiers  secondât res,  il  résulte  du  mouvement 
de  la  roue  que  les  tuyaux  plongeurs  sont  alternativement  ouverts 
et  fermés  à  chacune  de  leurs  extrémités.  De  sorte  que  Teau  oscille 
dans  ces  tayaux  en  y  produisant  des  effets  d'une  espèce  toute  par- 
ticulière. Ainsi  quand  les  tuyaux  commencent  à  s'enfoncer  an- 
dessous  du  niveau  du  bief  supérieur,  leur  extrémité  infériei^re  est 
bouchée  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  parvenue  à  une  certaine  profondeur. 
Alors  cette  extrémité^  se  dégageant  de  l'espèce  de  coursier  qui  la 
bouchait,  permet  à  l'eau  de  s'introduire  dans  le  tuyau  par  dessous, 
et  de  s'élever,  en  vertu  de  la  vitesse  qu'elle  acquiert,  an-dessus  du 
niveau  du  bief  supérieur.  L'eau  redescend  ensuite  et  prend  graduel- 
lement la  vitesse  du  tuyau  qui  se  trouve  rempli  parce  que  celle  de 
la  roue  est  moins  variable  que  la  vitesse  croissante  de  la  colonne 
dont  il  s'agit,  et  dont  le  sommet  se  trouve  atteint  à  l'époque  voulue 
si  les  dimensions  de  la  machine  sont  bien  calculées...  En  résumé, 
cette  disposition  offre  l'avantage  de  faire  prendre  à  chaque  colonne 
liquide,  qui  entre  dans  chaque  tuyau  plongeur,  la  vitesse  de  la  roue 
sans  changement  brusque  de  vitesse.  Cette  eau  agit  d'ailleurs  par 
son  poids,  soit  directement,  soit  même  &  la  rigueur  en  partie  par 
succion. 

«  C'est  aussi  en  vertu  d'une  oscillation  d'une  espèce  particulière 
que  l'eau  sort  de  la  roue.  Comme  elle  a  d'abord  la  vitesse  du 
tuyau  qui  la  renferme  an  moment  où  chaque  tuyau  commence  à 
sortir  du  bief  inférieur,  il  est  facile  de  voir  qu'elle  doit,  en  vertu  de 
cette  vitesse,  s'élever  en  partie  à  une  certaine  hauteur  au-dessus  du 
niveau  de  ce  bief,  ainsi  que  cela  a  d'ailleurs  été  expliqué  dans  les 
notes  de  4845.  Elle  redescend  ensuite,  et,  en  vertu  des  principes  de 
roscillation,  elle  abandonne  le  tuyau  jusqu'à  une  certaine  profon- 
deur au-dessous  du  niveau  du  bief  inférieur.  Si  donc  les  conditions 
sont  calculées  de  manière  qu'à  cet  instant  le  tuyau  soit  à  peu  près 
vidé^  et  vienne  boucher  celle  de  ses  extrémités  qui  est  devenue  in- 
férieure, en  s'engageant  dans  la  portion  du  coursier  secondaire  dé- 
crit plus  haut,  on  voit  que  le  travail  employé  à  produire  cette  dé- 
nivellation au-dessous  du  niveau  du  bief  inférieur  trouve  directement 
son  application. ...  » 
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Pour  bien  comprendre  cette  ancienne  note,  il  faut  remar- 
quer que  la  surface  courbe  formant  un  coursier  supérieur 
doit  toujours  s*éiever  au-dessus  du  niveau  d'amont.  Ce  sys- 
tème ne  paraissant  devoir  être  étudié  que  pour  des  niveaux 
très  variables,  il  sera  convenable  qu'on  puisse  changer  la 
hauteur  à  laquelle  sera  cette  surface.  Le  sommet  du  tuyau 
partiel  qui  s'enfoncera  au-dessous  du  niveau  du  bief  supérieur 
sera  animé  d'une  certaine  vitesse,  de  sorte  qu'il  tendra  à  se 
rapprocher  de  Teau  qui  y  sera  déjà  entrée.  11  faut,  pour  que 
les  conditions  soient  bien  remplies,  que  la  vitesse  de  cette 
eau4)uisse  changer  de  direction  et  devenir  assez  sensiblement 
égale  à  celle  du  tuyau  partiel,  c'est-à-dire  relativement  à  son 
axe  courbe. 

La  colonne  liquide  dont  il  s'agit  doit  d'abord  être  réduite 
au  repos  en  vertu  de  son  ascension.  On  conçoit  donc  que,  si 
alors  elle  n'est  point  parvenue  au  sommet  de  ce  tube,  celui- 
ci  qui  descendra  pendant  qu'elle  redescendra  elle-même, 
pourraavoir  une  vitesse  combinée  de  manière  queson  sommet 
atteigne  la  colonne  liquide  en  temps  convenable.  Si  les  di 
mensions  de  l'appareil  et  les  vitesses  sont  bien  combinées, 
son  orifice  latéral  supérieur  pourra  alors  s'engager  derrière 
la  surface  courbe  précitée,  de  sorte  qu'il  descendra  plein  ou 
à  très  peu  près. 

Pour  bien  se  rendre  compte  des  effets  dont  il  s'agit,  il  est 
intéressant  d'étudier  un  peu  les  détails. 

Si  les  pressions  latérales  peuvent  être  diminuées  en 
moyenne  à  cause  du  mouvement  oscillatoire,  ainsi  que  cela 
a  été  expliqué  dans  la  première  partie,  pages  158  et  sui- 
vantes, il  pourrait  sembler  au  premier  aperçu  qu'il  y  aurait 
en  principe  quelque  désavantage  dans  ce  mode  d'introduc- 
tion de  l'eau.  Mais  la  quantité  de  travail  qui  ne  sera  pas 
employée  d'abord  àpousaer  directement  la  roue,  se  retrouvera 
plus  ou  moins  dans  l'ascension  de  l'eau  au-dessus  du  niveau 
d[*amont.  De  sorte  qu'en  définitive,  ce  principe  n'est  pas  dé- 
fectueux. Mais  il  faut  tenir  compte  de  quelques  résistances 
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passives  dont  Texpérience  seule  peut  donner  la  valeur 
exacte. 

Quand  le  tuyau  partiel  se  dégagera  du  coursier  dans  le 
bief  d'aval,  Teau  qu'il  contiendra  conservera  la  vitesse  de  la 
roue  tant  que  son  extrémité  postérieure  ne  sortira  pas  du 
coursier.  A  partir  de  cette  époque,  si  l'autre  extrémité  de  ce 
tuyau  est  sortie  de  Teau  d'aval,  il  s'élèvera  de  l'eau  au-des- 
sus du  niveau  du  bief  d'aval,  ce  qui  diminuera  la  vitesse  de 
la  colonne  liquide.  Il  sortira  donc  une  partie  de  Teau  par 
l'extrémité  inférieure. 

Il  y  a  deux  choses  à  considérer,  quant  à  la  résistance  que 
peut  rencontrer  la  roue  dans  le  bief  d'aval  :  1®  il  faut  tenir 
compte  de  la  pression  qui  résulterait  de  celle  de  Teau  de  ce 
bief  si  la  roue  était  en  repos.  Or,  l'état  d'oscillation  dans  les 
limites  exposées  pages  158  à  183  peut  sans  doute  être  une 
cause  de  diminution  dans  la  pression  latérale  moyenne.  Il  y 
a  donc  lieu  de  penser  que,  toutes  choses  supposées  égales 
d'ailleurs,  les  oscillations  de  la  colonne  liquide  eo  aval  du 
coursier  ne  seront  pas  sans  avantage^  en  occasionnant  quel- 
que diminution  de  pression  au  bas  de  la  roue. 

On  conçoit  même  que  s'il  y  avait  un  commencement  de 
seconde  oscillation  remontante,  il  pourrait  se  présenter  des 
diminutions  de  pression  plus  ou  moins  analogues  à  celle  qui 
a  été  signalée  dans  certaines  roues  à  réaction,  où  Teau  entre 
de  dehors  en  dedans,  outre  ce  qui  a  été  dit  p.  920. 

2®  Il  faut  tenir  compte  de  la  vitesse  avec  laquelle  la  roue 
peut  frapper,  soit  l'eau  du  bief  d'aval,  soit  la  colonne  liquide 
dont  je  viens  de  parler,  si  l'on  considère  ainsi  le  tuyau 
partiel. 

Supposons  pour  un  instant  la  roue  immobile,  la  vitesse  de 
la  colonne  liquide  étant  dirigée  de  haut  en  bas  dans  le  sens 
de  l'ouverture  inférieure  de  ce  tuyau.  Supposons  aussi  que 
1  aube  présentât  à  cette  hauteur  une  surface  parallèle  à  l'axe 
de  la  roue,  cette  surface  étant  plane  et  tangente  à  la  circon- 
férence de  cette  roue,  cette  extrémité  ne  recevrait  aucune 
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percussion  de  la  colonne  liquide  du  tuyau  parliel,  sauf  le 
frottement. 

Il  paraît  d'après  cela  que  la  résistance  provenant  de  la  vi- 
tesse avec  laquelle  cette  colonne  liquide  sera  rencontrée  par 
la  surface  dont  il  s'agit,  ne  peut  pas,  quand  on  considère  le 
mouvement  relatif  de  la  colonne  liquide  le  long  d'un  axe 
courbe,  avoir  beaucoup  d'importance,  si  la  longueur  du  tuyau 
partiel  est  assez  grande  par  rapport  à  son  épaisseur  dans  le 
sens  du  rayon  de  la  roue.  Il  y  a  lieu  d'espérer,  en  réunissant 
cette  considération  à  celles  qui  ont  été  présentées  ci-dessus, 
que  cette  manière  de  faire  dégager  l'eau  en  aval  aura  de 
l'avantage  quand  la  roue  se  trouvera  notablement  plongée 
dans  l'eau  du  bief  inférieur,  tandis  que  la  vitesse  avec  la- 
quelle se  'dégageait  cette  eau  était  en  général  perdue  dans 
les  anciennes  roues  précitées. 

On  a  supposé^  pour  simplifier  les  explications,  que  la  forme 
générale  connue  de  ces  anciennes  roues  dont  le  coursier  était 
toujours  plein  était  celle  qui  a  été  indiquée  par  Ducrest, 
où  l'on  avait  d'ailleurs  disposé  la  partie  supérieure  du  cour- 
sier de  manière  à  éviter  la  contraction  de  la  veine  liquide. 
Mais  les  principes  précédents  peuvent  être  appliqués  à  une 
autre  forme. 

Au  lieu  d'entrer  par  devant,  le  liquide  peut  entrer  latéra- 
lement. L'eau,  pour  la  forme  précédente,  presserait  l'axe  de 
la  roue,  tandis  que  ses  pressions  seraient  assez  sensiblement 
équilibrées  par  celles  qui  agiraient  contre  un  second  fond 
courbe.  L'eau  entrant  alors  latéralement,  au  lieu  de  consi- 
dérer des  surfaces  courbes  formant  coursier,  on  n'aurait  plus 
à  considérer  pour  cela  que  des  surfaces  planes. 

Il  est  facile  de  voir  que  les  considérations  précédentes 
pourraient  être  appliquées  dans  cette  hypothèse,  et  que,  si 
l'eau  entrait  de  chaque  côté  de  la  roue,  les  diverses  pressions 
seraient  en  définitive  contrebalancées,  c'est-à-dire  de  ma- 
nière à  ne  pas  se  reporter  du  moins  trop  sensiblement  sur 
Taxe.  Mais  la  roue  ne  pourrait  pas  à  beaucoup  près  être 
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aussi  large  que  pour  la  forme  indiquée  ci-dessus,  et  qui  même 
aurait  dans  certaines  limites  quelques  avantages  quant  au 
mode  de  distribution  des  pressions  sur  Taxe,  celles  qui  ten- 
draient à  la  soulager  pouvant  être  plus  grandes  que  celles 
qui  tendraient  à  la  pousser  latéralement. 

La  difficulté  de  varier  le  débit  des  roues  de  côté  coulant  à 
plein  coursier  paraît  être  ce  qui  en  a  le  plus  restreint  l'em- 
ploi. Quanta  la  seconde  forme  que  je  viens  d'indiquer,  il  est 
à  peine  nécessaire  d'ajouter  que  la  roue  ayant,  comme  je  Tai 
dit,  deux  fonds  courbes  pleins  concentriques,  pourrait  être 
disposée  entre  deux  murs  parallèles  barrés  par  un  mur  en 
amont.  Les  deux  murs  perpendiculaires  à  l'axe  de*  cette  roue 
seraient  percés  chacun  d'un  orifice  dont  la  forme  différerait 
peu  de  celle  d'une  portion  des  faces  planes  de  la  roue.  Chacun 
de  ces  orifices  servant  à  introduire  l'eau  motrice  serait  con- 
venablement évasé  de  manière  à  éviter  autant  que  possible 
la  contraction  des  veines  liquides. 

Sans  entrer  ici  dans  d'autres  détails,  j'ai  seulement  voulu 
donner  un  exemple  de  plus  des  applications  qu'on  pourrait 
faire  des  propriétés  des  colonnes  liquides  oscillantes.  Je  ne  dis- 
simule pas  les  difficultés  pouvant  provenir  notamment  des  frot- 
tements pour  les  diverses  formes  qui  peuvent  être  proposées. 
Quant  à  la  seconde,  si  l'on  pouvait  sans  trop  de  difficulté 
pratique  faire  mouvoir  parallèlement  à  elles-mêmes  des  cou- 
ronnes ,  disposées  verticalement  de  manière  à  diviser  la 
roue  en  deux  parties,  on  pourrait,  en  les  écartant  ou  en  les 
rapprochant  l'une  de  l'autre,  varier  au  besoin  le  débit  de  Teau 
motrice.  On  sait  qu'il  y  a  des  turbines  dont  une  des  faces, 
pouvant  se  mouvoir  parallèlement  à  elle-même,  permet  d'en 
varier  le  débit.  Il  ne  s'agit,  au  reste,  dans  ce  chapitre  que 
d'une  exposition  de  principes,  sur  l'utilité  pratique  desquels 
l'expérience  seule  pourra  prononcer.  D'ailleurs,  pour  la  se- 
conde forme,  il  faudrait,  comme  je  l'ai  déjà  indiqué^  que  la 
roue  ne  fût  pas  trop  large. 
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SUR  LES 


ROUES  A  .LAMES  LIQUIDES 

OSCILLANTES 
SUIVIES  DE  RECHERCHES  HISTORIQUES 


J'ai  présenté  à  rAcadémie  des  sciences,  le  16  novem- 
bre 1863,  une  Note  qui  a  été  imprimée  dans  le  Compte  rendu 
de  la  séance  du  21  décembre  de  la  même  année,  sur  la  pro- 
position de  M.  le  général  Poncelet.  Dans  cette  Note,  j'avais 
indiqué,  avec  une  extrême  réserve,  le  principe  d'une  turbine  à 
lames  liquides  oscillantes,  pensant  qu'il  l'avait  peut-être  si- 
gnalé avant  moi,  et  mentionnant  d'ailleurs  les  aubes  courbes 
que  M.  D.  Girard  a  proposé  de  disposer  sous  les  wagons  d'un 
cbemin  de  fer.  Mais  ce  savant  général,  auquel  je  pris  le  parti 
de  soumettre  mes  doutes  relativement  à  la  priorité  de  cette 
idée  sur  les  lames  liquides  oscillantes  par  ascension  le  long 
des  aubes  courbes  d'une  roue  horizontale,  me  fit  l'honneur 
de  me  répondre,  le  14  décembre  de  la  même  année,  qu'il 
n'avait  pas  connaissance  que  personne  en  eût  fait  la  propo- 
sition formelle.  Je  crois  donc  intéressant  d'entrer  dans  quel- 
ques détails  sur  ce  que  je  lui  avais  d'abord  soumis. 

En  réfléchissant  à  deux  turbines  remarquables  dessinées 
dans  un  ouvrage  intitulé  :  Theatrum  mackinarum  novum^  per 
Georgium  Andream  Bocklerum^  architectum  et  ingeniarium, 
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traduit  de  Tallemand  en  latin  par  Schmitz,  Cologne^  1662, 
pi.  XLIVei LfOiiVeeiu  semble  s'élever  sur  les  aubes  courbes, 
et  agir  ensuite  pendant  un  glissement  de  haut  eu  bas^  j'ai  eu 
la  pensée  de  la  disposition  dont  il  s'agit 

On  sait  que  la  roue  verticale  à  aubes  courbes  de  M.  Pon- 
celet  est  une  véritable  machine  à  lames  liquides  oscillantes, 
et  qu'il  a  considéré  ensuite  cette  roue  verticale  comme 
posée  horizontalement,  mais  alors  sans  oscillations. 

Il  faut  d'abord  étudier  une  forme  analogue  à  celle  de 
la  roue  horizontale  de  Borda,  mais  en  faisant  arriver  l'eau 
motrice  par  dessous  au  lieu  de  la  faire  arriver  par  dessus,  et 
en  disposant  la  courbure  des  aubes  de  manière  que  Teau  y 
entre  d'une  façon  analogue  à  ce  qui  se  présente  pour  la  roue 
verticale  à  aubes  courbes  de  M.  Poncelet,  avec  celte  diffé- 
rence que  les  aubes  restent  toujours  à  la  même  hauteur,  ce 
qui  simplifie  un  peu  la  théorie,  tout  en  permettant  d'appli- 
quer à  cette  circonstance  une  partie  des  études  faites  sur  cette 
roue  verticale  à  aubes  courbes.  Il  y  a  des  différences  prove- 
nant des  effets  de  la  force  centrifuge;  mais  on  peut  les  atté- 
nuer en  disposant  les  aubes  courbes  entre  des  cloisons  cylin- 
driques verticales  concentriques,  auxquelles  on  pourra  provi- 
soirement supposer  perpendiculaire  la  génératrice  de  chacune 
de  ces  aubes,  en  attendant  des  recherches  ultérieures.  Si 
les  études  faites  sur  les  roues  verticales  à  aubes  courbes  suf- 
fisent pour  donner  une  idée  de  la  disposition  générale,  le  cas 
n'est  cependant  pas  tout  à  fait  le  même.  Selon  que  le  dia- 
mètre de  la  turbine  sera  plus  ou  moins  grande  il  y  aura  sans 
doute  des  modifications  à  faire.  Je  remarquerai  seulement  ici 
une  propriété  dont  la  roue  verticale  ne  semblait  pas  en  gé- 
néral susceptible. 

L'eau  peut  entrer  en  même  temps  par  plusieurs  aubes  au 
moyen  de  conducteurs  fixesj  d'autant  plus  nombreux  que  le 
diamètre  de  la  turbine  est  plus  grand,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs.  Si  l'expérience  seule  peut  montrer  quel  sera  le 
nombre  de  conducteurs  le  plus  convenable  pour  chaque  dia- 
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mètre,  les  études  déjà  faîtes  sur  les  mouvements  de  Teau  dans 
les  roues  verticales  à  aubes  courbes  jetteront  beaucoup  de 
jour  sur  cette  question. 

Il  n'est  peut-être  pas  inutile,  au  reste,  de  remarquer  que  si 
dans  ces  roues  verticales  il  n'est  pas  en  général  tout  à  fait  ri- 
goureux de  considérer  Teau  comme  sortant  aussi  bas  qu'elle 
est  entrée,  cela  sera  rigoureux  dans  la  turbine  à  lames  li- 
quides oscillantes  si  Taxe  est  bien  vertical.  Quant  au  nombre 
d'aubes  qui  dans  chaque  circonstance  devraient  se  trouver 
entre  deux  conducteurs  fixes,  les  observations  qui  ont  été  ou 
seront  facilement  faites  sur  les  roues  verticales  à  aubes 
courbes  permettraient  sans  doute  de  lever  toute  difficulté  sé- 
rieuse sur  les  points  essentiels  à  étudier  pour  diminuer  le 
nombre  des  turbines  dans  les  circonstances  où  Ton  aura 
beaucoup  d'eau  motrice  à  sa  disposition.  Si  cette  turbine  peut 
avoir  ses  avantages  pour  des  vitesses  de  rotation  différentes  de 
celles  des  turbines  où  Teau  entre  par  dessus,  on  va  voir  com- 
ment elle  doit  être  modifiée  pour  qu'il  ne  retombe  pas  d'eau 
sur  celle  qui  monte  encore.  Je  n'y  attache  d'ailleurs  aucun 
amour-propre,  reconnaissant  que,  si  elle  est  utile,  l'honneur 
doit  en  revenir  principalement  à  M.  Poncelet. 

Voici  la  copie  d'un  passage  de  sa  lettre  du  44  décem- 
bre 1863  : 

«  A  l'égard  de  la  question  que  vous  voulez  bien.  Monsieur, 
«  me  poser  concernant  les  lames  oscillantes  par  ascension  le 
«  long  des  aubes  courbes  verticales  d'une  roue  horizontale, 
((  je  ne  sache  pas  que  personne  en  ait  encore  fait  la  proposi- 
«  tion  formelle.  » 

On  sait  que  je  me  suis  beaucoup  occupé  de  l'histoire  de 
l'hydraulique. M.  Poncelet  m'écrivitàce  sujet,le  2 juillet  1862, 
une  lettre  dont  l'extrait  suivant  suffira  pour  rappeler  l'impor- 
tance qu'il  attachait  à  mes  recherches  : 

«  J'ai  l'honneur  de  vous  retourner,  selon  vos  désirs,  la  Note 
((  que  vous  m'avez  adressée,  et  qui  est  relative  aux  turbines 
«  plus  ou  moins  analogues  à  celle  que  j'ai  moi-même  ima- 
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«  ginée  en  1823,  et  dont  j'ai  donné  la  théorie  dans  mes  leçons 
«  de  1826  à  l'Ëcole  de  Metz.  Je  ne  vois  absolument  aucun  in- 
«  convénient  à  ce  que  vous  publiiez  vos  opinions  et  jugements 
«  à  cet  égard,  et  je  demeure  d'avis,  comme  à  Tépoque  de  nos 
«  dernières  entrevues,  que  vous  rédigiez  sur  Tensemble  des 
«  remarques  historiques  que  vous  avez  faites  sur  Thydraulique 
a  en  général  un  livre  qut\  je  n'en  doute  pas,  sera  favorable- 
«  ment  accueilli  du  public  et  de  V  Académie  y  sans  en  excepter 
«  même  les  derniers  inventeurs  plus  ou  moins  autorisés  à  prendre 
«  un  aussi  glorieux  titre.  » 


Principes  d'une  turbine  à  double  couronne 
mobile  et  à  lames  liquides  oscillantes;  Con- 
sidérations sur  les  roues  verticales  à  aubes 
courbes. 

Cette  roue  se  compose  de  deux  turbines  concentriques, 
analogues  à  celle  de  Borda,  mais  ne  formant  ensemble 
qu'une  seule  pièce  mobile.  L'eau  entrera  de  bas  en  haut  dans 
celle  dont  le  diamètre  est  le  moindre.  Elle  sortira  latérale- 
ment par  le  sommet  des  aubes  courbes  de  celle-ci  pour  en- 
trer dans  celle  dont  le  diamètre  est  le  plus  grand.  C'est  par 
cette  dernière  qu'elle  doit  sortir  du  système  après  avoir  agi 
sur  les  aubes  courbes,  soit  en  montant,  soit  en  descendant. 

Ces  aubes  par  lesquelles  Tcau  doit  sortir  peuvent,  pour  faci- 
liter sa  sortie,  avoir  dans  la  couronne  extérieure  une  dispo- 
sition notablement  différente  de  celle  des  aubes  qui  servent 
à  la  faire  entrer. 

Pour  faire  comprendre  comment  l'eau  peut  passer  de  la 
première  couronne  dans  la  seconde,  je  suppose  d'abord  (ce 
qui  sera  précisément  un  des  cas  possibles)  la  hauteur  de 
chute  et  le  diamètre  de  la  turbine  tels  que  la  force  centri- 
fuge diflere  peu  en  moyenne  de  la  pesanteur  pour  chaque 
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molécule  d'eau  considérée.  Dans  Thypothèse  dont  il  s'agit, 
il  est  facile  de  voir  que  Tascension  de  l'eau,  en  vertu  de  la 
vitesse  acquise  restante,  quand  chaque  molécule  arrivera 
dans  la  première  couronne  à  la  hauteur  où  Ton  veut  qu'elle 
tende  à  se  transvaser,  pourra  être  plus  que  suffisante  pour  que 
la  force  centrifuge,  assez  sensiblement  égale  à  la  pesanteur 
dans  cette  hypothèse,  ait  le  temps  de  faire  passer  toute  Teau 
de  la  couronne  intérieure  dans  la  couronne  extérieure. 

Quant  à  la  perte  de  force  vive  résultant  de  la  vitesse  laté- 
rale, dans  le  sens  du  rayon  de  la  roue,  par  suite  de  la  seule 
action  de  la  force  centrifuge,  il  est  clairque,  si  la  largeur  des 
couronnes  est  petite  par  rapport  à  la  hauteur  de  chute  mo- 
trice, cette  perte  ne  sera  qu'une  petite  fraction  de  la  chute. 

Ce  que  je  viens  de  dire  a  seulement  pour  objet  de  faire 
comprendre  la  possibilité  du  jeu  de  l'appareil  dans  une  des 
circonstances  qui  peuvent  être  proposées.  Mais  on  pourrait 
transvaser  l'eau  d'une  couronne  dans  l'autre  par  un  moyen 
difiTérent  quand  elles  ne  seraient  pas  trop  larges. 

Il  y  aurait  une  cause  de  perte  de  force  vive  plus  impor- 
tante sans  doute  que  l'avantage  de  faire  sortir  leau  par  des 
orifices  diflférents  de  ceux  par  lesquels  elle  est  entrée,  si,  pour 
la  transvaser  d'une  couronne  à  l'autre,  on  faisait  plier  le 
sommet  de  la  lame  liquide  au  moyen  de  surfaces  courbes  dis- 
posées à  son  sommet  dans  la  couronne  intérieure,  sans 
prendre  des  précautions  particulières.  Mais  on  peut,  même 
dans  un  coude  à  angle  droit  brusque,  réduire  à  très  peu  de 
chose  la  résistance  de  l'eau  en  mouvement,  au  moyen  de 
lames  courbes  concentriques.  Il  est  facile  d'en  conclure  que, 
dans  certaines  limites  du  moins,  on  peut,  en  employant  ces 
lames  courbes  concentriques,  transvaser  l'eau  de  la  couronne 
intérieure  dans  la  couronne  extérieure,  quand  même  on  ne 
tiendrait  pas  compte  de  l'effet  précité  de  la  force  centrifuge. 

Je  dois  convenir  que  sans  la  roue  à  augets  à  grandes  vi- 
tesses de  M.  Poncelet,  je  n'aurais  pas  pensé  à  faire  sortir  l'eau 
par  un  orifice  différent  de  celui  par  lequel  elle  est  entrée, 
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pour  les  circonstances  où  Ton  voudrait,  comme  ci-dessus, 
employer  dans  une  turbine  un  mode  d'introduction  de  Veau 
par  ascension. 

Ce  qui  change  Tétatde  ces  questions,  c'est  surbout  remploi 
des  lames  courbes  concentriques  qu'il  ne  faut  pas  confondre 
avec  les  conducteurs  destinés  à  faire  entrer  Teau  sous  certains 
angles.  Il  semble  au  premier  aperçu  qu'il  faut  pour  cela  que 
les  aubes  aient  très  peu  de  largeur,  parce  qu'il  est  conve- 
nable que  la  vitesse  de  l'eau,  quand  elle  arrivera  aux  lames 
concentriques,  soit  assez  petite.  Or,  si  les  aubes  ne  sont  pas 
très  étroites,  il  faut  que  l'eau  puisse  monter  à  une  bauteur 
notable  pour  remplir  les  espèces  de  siphons  formés  par  les 
lames  supérieures.  Mais  pour  composer  de  véritables  siphons, 
il  suffît  de  les  terminer  latéralement  par  des  cloisons  verti- 
cales. Si,  avant  de  mettre  l'appareil  en  train,  on  a  amorcé 
tous  ces  siphons  de  bas  en  haut  une  première  fois,  quand  la 
roue  aura  été  mise  en  mouvement  suffisamment  régulier,  il 
suffira  que  l'eau,  en  arrivant  à  ces  lames  concentriques,  con- 
serve une  vitesse  assez  petite  pour  pouvoir  passer.  En  effet, 
l'eau,  contenue  danslasecondebranche  de  chaque  siphon,  con- 
trebalancera par  sa  succion  le  poids  de  l'eau  contenue  dans 
la  première.  Il  est  bien  entendu  que  ces  lames  courbes  con- 
centriques ayant  toute  la  largeur  de  chaque  aube,  ne  devront 
pas  couvrir  entièrement  l'espace  compris  entre  les  sommets 
de  deux  aubes  consécutives.  Elles  devront  laisser  à  l'air  la  li- 
berté de  circuler  sur  chaque  lame  liquide,  de  manière  à  éviter 
Tengorgement,  qui  existera  à  l'époque  de  la  mise  en  train; 
mais  bientôt  en  vertu  de  la  communication  latérale  du  mou- 
vement, l'origine  de  chaque  veine  liquide  se  trouvera  sans 
doute  assez  convenablement  débarrassée.  Je  suppose  pour 
un  instant  que  les  lames  concentriques  n'existassent  point, 
et  que  la  roue  fût  tenue  immobile,  il  y  aurait  évidemment 
une  couronne  de  jets  d'eau,  dont  la  vitesse  diminuerait  gra- 
duellement, d'une  manière  plus  ou  moins  analogue  à  ce  qui 
se  passe  dans  les  jets  d'eau  ordinaires,  dont  le  sommet  s'é- 
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largii.  Si  la  roue  prend  de  la  vitesse,  la  hauteur  de  ces  jets 
d*eau  diminuera  par  la  raison  même  qu'ils  produiront  du  tra- 
vail en  agissant  contre  les  aubes  courbes.  Or,  il  s'agissait  de 
trouver  un  moyen  de  se  débarrasser  de  la  quantité  d*eau  ar- 
rivant à  leur  sommet,  de  manière  à  Tutiliser  par  sa  descente 
dans  une  couronne  concentrique,  quand  cela  ne  serait  qu'afin 
de  permettre  d'introduire  Teau  motrice  par  toute  ou  presque 
toute  la  circonférence  de  la  roue  de  manière  que  les  conduc- 
teurs, amenant  Veau  dans  celle-ci,  donnassent  lieu  à  un  écou- 
lement assez  régulier,  l'inertie  du  liquide  ayant  été  vaincue 
une  première  fois.  Cette  combinaison  me  parait  mériter 
d'être  signalée,  quoiqu'elle  soit  moins  simple  que  la  turbine 
de  Borda.  (Voir  l'année  1767  des  mémoires  deTAcadémie  des 
sciences,  p.  270  à  283,  pi.  5.)  On  a  étudié  une  disposition  des 
aubes  analogues  à  celles  de  Borda,  permettant  de  faire  ce 
qu'on  appelle  maintenant  une  turbine  verticale^  c'est-à-dire  à 
axe  horizontal.  Pour  des  limites  où  il  peut  être  convenable 
de  conserver  l'emploi  des  roues  verticales  dites  à  la  Poncelet, 
il  est  intéressant  d'étudier  la  disposition  précédente.  Dans 
une  pièce  justificative  reproduite  page  932,  j'ai  rappelé  qu'on 
ne  tenait  pas  compte  en  général  dans  la  théorie  des  roues  à 
la  Poncelet,  pour  les  conditions  où  elles  donnent  le  maximum 
de  rendement,  de  la  différence  de  niveau  qui  peut  exister  entre 
les  entrées  et  sorties  de  l'eau.  Dans  le  cas  où  la  chute  motrice 
serait  trop  grande  pour  qu'on  pût  se  dispenser  d'en  tenir 
compte,  selon  une  remarque  dont  je  dois  la  communi- 
cation à  M.  Boileau,  cela  permettrait  de  distinguer  plus  spé- 
cialement le  princfpe  de  la  turbine,  objet  de  ce  chapitre, 
même  abstraction  faite  des  moyens  que  je  propose  pour 
faire  sortir  l'eau;  car  il  paraîtrait  en  résulter  qu'elle  serait 
applicable  a  des  chutes  plus  grandes  que  celles  qui  peuvent 
convenir  aux  roues  à  la  Poncelet. 

Je  suis  un  de  ceux  qui  ont  présenté  il  y  a  longtemps  des 
résultats  de  calculs  sur  une  disposition  de  roues  verticales  à 
aubes  courbes,  dans  laquelle  l'eau  entre  de  haut  en  bas. 
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Société  PhUùmathique.  —  Séance  du  \  i  décembre  1847. 

«...Un  des  incoriTénients  des  roaes  qui  marcbent  par  Taction 
directe  du  poids  de  Teau,  consiste  en  ce  qu'elles  ne  font  qn'an 
petit  nombre  de  tours  dans  un  temps  donné.  J*ai  eu  depuis  long- 
temps la  pensée  de  considérer  le  tympan  de  Lafaye,  machine  à 
élever  de  Teau  an  moyen  de  canaux  courbes,  qui  soulèvent  le  li- 
quide à  la  hauteur  de  Taxe,  comme  pouvant  être  transformé  ea 
moteur  hydraulique,  recevant  au  contraire  Taction  d'une  chute 
d'eau  à  la  hauteur  de  cet  axe.  Je  suis  dernièrement  revenu  sur  ce 
sujet,  à  cause  de  la  propriété  que  me  parait  offrir  ce  système  con- 
venablement modifié  de  marcher  avec  des  vitesses  encore  plus 
grandes  que  la  roue  verticale  à  aubes  courbes  de  H.  Poncelet.  On 
conçoit  que,  si  un  tuyau  d'un  diamètre  sufGsant  est  disposé  au 
centre  de  la  roue,  d'une  manière  analogue  à  celui  du  tympan,  les 
orifices  ou  les  conducteurs  étant  disposés  d'une  manière  conve- 
nable, on  peut  amener  l'eau  d'une  hauteur  beaucoup  plus  grande 
que  celle  de  Taxe. 

«  On  sait  que  les  roues  à  augets,  proposées  par  de  Thiville,  re- 
cevaient l'eau  à  l'intérieur  de  la  roue  au  lieu  de  la  recevoir  à  l'ex té- 
rieur.  On  peut  disposer  des  roues  à  aubes  courbes  d'une  manière 
analogue,  pour  appliquer  le  principe  dont  je  viens  de  parler. 
L'idée  consiste  à  faire  descendre  l'eau  sur  les  aubes  courbes  au 
lieu  de  l'y  faire  monter  en  l'introduisant  de  bas  en  haut.  Je  revien- 
drai sur  la  théorie  de  ces  roues  et  sur  les  détails  de  construction, 
les  considérations  auxquelles  on  est  conduit  étant  assez  délicates.  » 

Séance  du  22  janvier  1 848. 

«  M.  de  Caligny  a  communiqué  l'année  dernière  à  la  Société 
une  roue  verticale  à  aubes  courbes,  recevant  l'eau  de  haut  en  bas. 
Il  fait  observer  aujourd'hui  que,  du  moins  pour  les  diamètres  d'une 
grandeur  sufGsante,  la  théorie  de  cette  roue  diffère  très  peu  de 
celle  des  roues de  Borda,  même  quand  le  liquide  entre  laté- 
ralement, au  lieu  d'entrer  à  l'intérieur,  d'une  manière  ana- 
logue à  ce  qui  se  présente  dans  la  roue  à  augets  de  de  Thiville.  . 

«...  Il  y  a,  il  est  vrai,  une  difficulté  de  plus  relativement  à  la 
sortie  de  l'eau,  si  Ton  tient  compte  du  mouvement  d'entraînement 
des  aubes  courbes.  Mais  on  sait  que,  pour  les  roues  d'un  assez 
grand  diamètre,  on  ne  tient  pas  compte  de  cette  circonstance  dans 
la  théorie  des  roues  verticales  à  aubes  courbes  de  M.  Poncelet. 

«...  Pour  les  chutes  d'eau  peu  variables,  le  liquide  pouvant 
sortir  sans  que  le  bas  de  la  roue  soit  plongé,  on  n'aura  point 
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à  s*einbarrasser  da  dégagement  de  Tair  entre  les  aubes,  d'une 
manière  bien  sérieuse.  Alors  la  théorie  est  plus  simple  que  celle 
de  la  roue  verticale  à  aubes  courbes  de  H.  Poncelet.. .  » 

La  reproduction  de  ces  deux  extraits  a  spécialement  pour 
but  de  préciser  rexposition  des  principes  de  ces  nouvelles 
roues  verticales,  dont  j'ai  appris  qu'on  s'était  occupé  avant 
moi.  Elles  sont  aujourd'hui  modifiées  et  employées  dans  Tin- 
dustrie. 


Pour  compléter  ce  que  j'ai  à  dire  sur  les  modifications  des 
turbines,  j'ajouterai  l'extrait  suivant  de  ma  note  précitée  du 
il  mai  1851  sur  les  cloisons  courbes  concentriques  disposées 
dans  les  coudes,  publiée  aussi  par  le  journal  Y  Institut, 

Les  appareils  de  mon  invention  ne  sont  pas  les  seuls  auxquels 

l'idée  fondamentale  de  ces  cloisons  courbes  sera  applicable.  Ainsi  il 
y  a  des  turbines  où  l'eau  arrive  en  se  détournant  à  angle  droit,  et  où 
il  sera  possible  de  diminuer  la  perte  de  travail  qui  en  résulte,  en 
divisant  la  colonne  affluente  en  plusieurs  compartiments  par  des 
conducteurs  fixes.  On  conçoit  comment  cela  peut  se  faire  au  moyen 
de  surfaces  fixes  analogues  à  des  pavillons  de  trompette  rentrant 
les  uns  dans  les  autres  de  manière  à  former  des  tuyaux  annulaires 
recourbés  convenablement  à  leurs  parties  inférieures  ou  supé- 
rieures pour  présenter  des  phénomènes  de  nappes  liquides  occa- 
sionnés par  des  coudes,  d'une  espèce  nouvelle,  mais  qui  rentreront, 
quant  aux  principes  essentiels  de  la  résistance,  dans  le  système  de 
ceux  qui  font  l'objet  de  cette  note. 


Considérations  nouvelles  sur  des  turbines  dé- 
crites et  figurées  dans  quelques  ouvrages 
du  XVI»  siècle. 

Parmi  les  roues  hydrauliques  décrites,  en  1588,  dans  un 
ouvrage  de  Ramelli,  intitulé  :  Le  diverse  ed  artificiose  ma- 
chinCi  etc.,  il  y  en  a  dont  les  aubes  sont  de  véritables  sur- 
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faces  cylindriques  à  génératrices  verticales  qui,  au  premier 
aperçu,  ont  beaucoup  de  ressemblance  avec  celles  d'une  tur- 
bine de  M.  Poncelet.  Ainsi,  dans  celle  de  la  figure  3,  p.  5,  le 
canal  conducteur  amène  Teau  motrice  presque  tangentielle- 
ment  à  l'élément  extérieur  de  la  courbure  de  chaque  aube. 

Mais,  comme  la  surface  de  chaque  aube  se  prolonge  jus- 
qu'à l'axe  vertical  de  la  roue,  la  veine  liquide  au  centre  de 
cette  roue  ne  s'échappe  pas  de  la  même  manière.  En  général, 
l'aspect  de  cette  ancienne  turbine  a  de  l'analogie  avec  celui 
d'une  roue  à  rayons  divergents,  tandis  que  la  courbure  des 
aubes  tend  à  se  raccorder  avec  la  circonférence  extérieure 
dans  les  leçons  lithographiées  de  Af.  Poncelet,  où  il  est  d'ail- 
leurs à  remarquer  qu'à  l'intérieur  de  la  roue,  les  aubes  se 
recourbent  en  arrière.  Aussi,  cette  turbine,  décrite  par  Ra- 
melli,  offre,  même  à  la  simple  vue,  un  caractère  tout  diffé- 
rent. 11  est  essentiel  d'observer  que  les  aubes  de  Ramelli  ne 
sont  point  comprises  entre  deux  plateaux,  dont  un  est  d'ail- 
leurs percé  au  centre  dans  le  système  de  M.  Poncelet. 

Ce  dernier  caractère  est  assez  bien  exprimé  dans  un  dessin 
très  curieux  de  \^  planche  XVI  d'un  ouvrage  in-folio,  publié 
à  Venise  vers  la  fin  du  xvi°  siècle  ou  au  commencement  du 
suivant,  intitulé  :  Fausti  Verantii  machinx  novœ,  addita  de- 
claratione  latina,  italtca,  gallica^  hispanica  et  germanica.  Dans 
cette  turbine,  les  aubes  courbes  ne  vont  plus  jusqu'à  l'axe, 
et  se  raccordent  mieux  avec  la  circonférence  extérieure  que 
dans  la  turbine  précitée  décrite  par  Ramelli.  Elles  sont  com- 
prises entre  deux  plateaux  parallèles  auxquels  elles  sont 
attachées.  Le  plateau  supérieur  est  plein,  l'inférieur  est  percé 
au  centre  dans  l'espace  libre  laissé  par  les  aubes  ;  il  semble 
bien  du  moins,  d'après  le  dessin,  que,  dans  ce  plateau  infé- 
rieur, le  cercle  compris  entre  les  aubes  est  entièrement 
enlevé. 

Quant  au  nombre  de  ces  aubes,  s'il  est  évidemment  trop 
petit,  il  ne  parait  pas  que,  dans  la  pensée  de  Tauteur,  ce 
dessin  suffise  pour  déterminer  rigoureusement  ce  nombre, 
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car  il  y  a  plus  d'aubes  dans  le  moulin  à  vent  de  forme  ana- 
logue décrit  dans  le  même  ouvrage.  Il  est  vrai  que,  dans  le 
moulin  à  vent  dont  il  s*agit,  le  fluide  ne  peut  sortir  par-des- 
sous. Il  ne  parait  pas,  d'ailleurs,  que  le  but  de  cette  tur- 
bine, dans  le  cas  particulier  représenté  par  Fauteur,  soit 
précisément  le  même  que  celui  de  la  roue  précitée  décrite 
par  Ramelli,  dans  laquelle  Teau  était  amenée  sur  chaque 
aube  successive  par  un  conducteur-  fixe,  disposé  extérieure- 
ment. Le  dessin  de  cette  seconde  turbine  ne  présente  plus 
de  conducteur,  et  la  figure  de  la  planche  XVI  précitée  porte 
seulement  pour  titre  :  Molœ  ad  rupem  appensœ.  Dans  cette 
figure,  Tauteur  n'indique  pas  d'autre  but  que  de  montrer 
simplement  de  quelle  manière  on  peut  établir  une  roue  sur 
le  flanc  d'un  rocher,  c'est-à-dire  en  laissant  plonger  l'axe 
vertical  à  une  profondeur  convenable  dans  une  rivière  qui 
coule  au  pied  de  ce  rocher,  à  un  niveau  qui  peut  varier,  et 
dont  le  mouvement  suffit  pour  faire  tourner  cette  roue, 
quoiqu'elle  y  soit  entièrement  plongée.  On  peut  même  se 
demander,  surtout  en  comparant  le  dessin  de  cette  roue  à 
celle  du  moulin  à  vent  précité,  si,  dans  la  pensée  de  l'au- 
teur, le  plateau  inférieur  doit  être  réellement  percé  au  cen- 
tre, et  s'il  n'y  a  pas  en  ce  point  une  erreur  dans  le  dessin. 
On  sait,  en  effet,  que  M.  Gagniard  de  Latour  a  fait  des  expé- 
riences sur  une  turbine  de  forme  analogue,  dont  les  aubes 
étaient  perpendiculaires  à  deux  plateaux  pleins  et  parallèles, 
et  qui  tournait  aussi  entièrement  plongée  dans  une  rivière. 

L'auteur  précité,  le  savant  évêque  Yeranzio,  connaissait 
probablement  l'ouvrage  de  Ramelli,  car,  d'après  diverses 
recherches,  quoique  la  date  précise  de  la  publication  de  son 
ouvrage  dont  il  s'agit  ne  se  trouve  point  sur  les  exemplaires 
que  j'ai  eus  entre  les  mains,  il  ne  paraît  pas  qu'elle  puisse 
être  antérieure  à  1591,  ni  même  probablement  à  1595. 

Ces  deux  auteurs  ne  disent  ni  l'un  ni  l'autre  si  les  appa- 
reils dont  il  s'agit  sont  de  leur  invention  ;  il  y  a  même  lieu  de 
croire  qu'ils  regardaient  la  question  comme  ayant  été  pré- 
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sentée  sous  des  formes  assez  diverses  pour  ne  pas  considérer 
chaque  figure  séparée  comme  exprimant  toute  la  portée  du 
système. 

L'ouvrage  de  Faust  Veranzio  étant  traduit  en  cinq  lan- 
gues, il  y  a  eu  par  hasard  une  transposition  dans  le  texte 
français  de  la  note  relative  à  cette  roue  ;  mais  les  textes  des 
quatre  autres  langues  étant  parfaitement  d'accord  entre  eux, 
comme  je  Tai  vérifié,  il  n'y  a  pas  à  s'y  tromper.  L'auteur 
était,  ainsi  que  Ramelli,  un  des  hommes  les  plus  savants  du 
xvi°  siècle.  Ce  sont  les  seuls  qui,  à  ma  connaissance,  aient 
publié,  avant  M.  le  général  Poncelet,  des  roues  à  aubes 
courbes,  à  axe  vertical,  ces  aubes  ayant  des  génératrices 
verticales,  et  leur  courbure  se  raccordant  plus  ou  moins 
avec  la  direction  que  peut  avoir  l'eau  affluente  à  la  circon- 
férence extérieure,  car  il  ne  faut  pas  les  confondre  avec  les 
turbines  dont  les  aubes  avaient  aussi  des  génératrices  verti- 
cales, mais  dont  la  courbure  était  évidemment  destinée  à 
recevoir  un  choc,  même  quand  cette  courbure  était  repliée 
en  arrière,  vers  l'intérieur  de  la  roue,  comme  dans  une 
figure  du  grand  ouvrage  de  Belidor. 

Quant  aux  conducteurs  fixes  amenant  l'eau  motrice  hori- 
zontalement par  toute  la  circonférence  extérieure  d'une 
roue  à  aubes  et  à  axe  vertical,  j'ai  signalé  depuis  longtemps' 
la  roue  horizontale  à  aubes  planes  d'Adamson,  qui  recevait 
l'eau  par  toute  sa  circonférence  extérieure  {Philosophical 
Magazine^  t.  L.,  et  Journal  of  Arts  and  Sciences^  t.  IV). 
Cela  ne  se  rapporte  pas  à  la  turbine  de  M.  Poncelet,  qui  n'a 
pas  proposé,  je  crois,  de  faire  arriver  l'eau  par  toute  la  cir- 
conférence, mais  plutôt  de  n'employer,  en  général,  qu'un 
seul  conducteur.  Je  passe  donc  au  point  le  plus  essentiel, 
quant  à  la  marche  de  l'esprit  humain  dans  la  découverte  des 
principes. 

On  demandera  sans  doute  si  les  savants  précités  du 
XVI*  siècle  ont  eu  une  idée  sérieuse  du  bon  emploi  de  la  force 
vive,  tel  quïl  est   compris  aujourd'hui  dans  les  turbines. 
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Leurs  textes  sont  trop  succincts  pour  qu'on  puisse  répondre 
à  celte  question  d'une  manière  positive;  il  y  a  cependant 
une  circonstance  sur  laquelle  je  crois  devoir  appeler  Tat- 
tention  des  érudits,  même  pour  le  cas  où  quelque  ancien 
ouvrage  ne  me  serait  pas  assez  connu.  Je  ne  trouve  pas  qu'au- 
cun des  auteurs  des  deux  derniers  siècles  ait  reproduit  les 
formes  si  remarquables  des  aubes  de  Ramelli  et  de  Faust 
Veranzio.  Il  est  même  facile  de  voir  qu'ils  préfèrent  tous 
remploi  du  choc  proprement  dit  sur  les  espèces  de  cuillers 
offrant  même,  en  général,  des  surfaces  gauches.  Belidor  et 
Borgnis  lui-même  n'ont  point  rappelé  les  deux  anciennes 
dispositions  précitées  des  aubes  courbes,  dont  il  y  a  par  con- 
séquent lieu  de  penser  que  les  auteurs  ont  eu  une  idée  qui 
n'était  encore  généralement  comprise  ni  de  leur  temps,  ni 
même  dans  les  deux  siècles  qui  les  ont  suivis,  c'est-à-dire 
jusqu'aux  savantes  recherches  d'Euler  et  de  Borda,  dont  il 
est  d'ailleurs  à  remarquer  que  les  aubes  courbes  avaient  des 
dispositions  très  différentes. 

Je  citerai  seulement  ici,  relativement  aux  aubes  à  surfaces 
gauches,  l'ouvrage  précité  de  Bockler,  dont  j'ai  déjà  men- 
tionné les  planches  XLIV  et  L.  On  voit,  sur  ces  deux  plan- 
ches, l'eau  arriver  latéralement  d'une  manière  telle,  qu'il 
semble  difficile  que  l'auteur  n'ait  pas  eu  une  idée  quelconque 
de  l'avantage  indiqué  dans  le  siècle  suivant  par  de  Parcieux, 
consistant  à  utiliser  en  partie  l'ascension  de  l'eau  le  long  des 
aubes  d'une  roue  hydraulique.  Cet  ouvrage  est  d'ailleurs  le 
seul  jusqu'à  présent  où  j'aie  retrouvé  quelque  chose  d'ana- 
logue à  la  disposition  de  la  turbine  précitée  de  Ramelli, 
quant  à  la  forme.  Mais  il  y  a  au  fond  une  différence  très 
curieuse  qui  change  tout  à  fait  l'état  de  la  question.  Le 
fluide,  au  lieu  d'arriver  par  la  circonférence  extérieure  pour 
sortir  par  le  centre,  arrive  en  entier  par  dessous,  les  aubes 
courbes  étant  attachées  à  un  plan  supérieur  plein  auquel 
elles  sont  perpendiculaires.  Le  fluide,  après  avoir  produit 
son  action,  sort,  dans  ce  système,  par  la  circonférence  exté- 
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rieure  de  la  roue.  Le  dessin  de  cette  roue  se  trouve  dans  la 
planche  LXXXI^  qui  représente  une  turbine  éolique  ayant 
pour  moteur  un  courant  d*air  chaud.  Si  ce  système  se  rap- 
porte à  l'histoire  de  turbines  différentes  de  celles  dont  j'ai 
parlé  ci-dessus,  il  ne  détruit  pas  la  conséquence  que  je  viens 
d'indiquer  comme  résultant  du  silence  des  auteurs  des  deux 
derniers  siècles  sur  les  dispositions  remarquables  des  aubes 
de  Ramelli  et  de  Faust  Veranzio. 

Parmi  les  formes  curieuses  des  anciennes  turbines,  il  est 
intéressant  de  signaler  celle  de  Jacques  Besson,  dont  l'ou- 
vrage est  du  XVI®  siècle  et  qui  a  été  reproduit  sous  diverses 
formes  par  des  auteurs  français  et  allemands.  En  effet,  un 
érudit  a  cru  y  voir  seulement  un  tambour  entouré  d'aubes 
de  formes  héliçoïdes  ;  mais  en  y  regardant  de  plus  près,  je 
me  suis  aperçu  que  c'était  une  erreur,  et  qu'il  s'agissait  d'une 
sorte  de  roue  à  surface  conique  dont  la  pointe  est  tournée 
vers  le  bas,  et  qui  est  plus  ou  moins  renflée  selon  les  divers 
auteurs  qui  en  ont  parlé.  Il  est  bon  d'être  prévenu,  parce 
qu'on  ne  s'en  aperçoit  pas  toujours,  que  dans  ces  anciens 
auteurs  les  dessins  offrent  quelquefois  l'aspect  d'une  sorte  de 
déchirure,  qui  permet  de  pénétrer  par  la  pensée  dans  l'inté- 
rieur de  ces  anciennes  machines 


Principe  d'une  roue  hydraulique  élévatoire. 

L'ouvrage  précité  de  Bockler  renferme  plusieurs  roues 
élévatoires  à  augets  invariablement  attachés  à  ces  roues  ; 
mais  on  en  trouve  un  perfectionnement  remarquable  dans  le 
Theatrum  mackinarum,  de  Leupold,  publié  longtemps  après, 
le  tome  I"  de  ce  dernier  étant  de  1723.  On  y  voit  le  dessin 
d'une  roue  élévatoire  dont  les  augets  prennent  l'eau  à  élever 
par  la  circonférence  extérieure  et  la  versent  au  sommet  par 
la  circonférence  intérieure.  La  forme  générale  du  système  est 
d'ailleurs  analogue,  sauf  quelques  détails  qui  s'expliquent 
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par  la  différence  des  problèmes  à  résoudre,  avec  la  roue 
verticale  motrice  à  augets,  proposée  par  de  Thiville,  qui  a 
en  rheureuse  idée  de  recevoir^  dans  certains  cas,  Feau  mo- 
trice à  rintérieur^  et  de  la  faire  sortir  par  la  circonférence 
extérieure,  de  manière  à  permettre  aux  augets,  convenable- 
ment disposés  pour  cet  objet,  de  garder  Teau  le  plus  long- 
temps possible  avant  de  la  verser  au  bief  d'aval. 

Il  est  permis  de  s'étonner  qu'on  ait  été  si  longtemps  à 
transformer  cette  roue  élévatoire,  décrite  par  Leupold,  en 
roue  hydraulique  motrice,  puisqu  il  semble  qu'il  ne  s'agis- 
sait guère  que  de  changer  le  sens  de  son  mouvement.  Mais 
ces  généralisations^  conséquences  de  l'esprit  moderne,  dont 
j'ai  donné  divers  exemples  à  la  Société  Philomathique  de 
Paris,  ne  diminuent  pas  au  fond  le  mérite  des  anciens  au- 
teurs, et  même  de  Thiville  ne  doit  probablement  que  bien 
peu  de  chose  à  Leupold. 

J'ai  eu  moi-même  occasion  de  communiquer ,  à  la  Société 
Philomathique  de  Paris,  en  1846,  le  principe  d'une  roue  ver- 
ticale élévatoire  à  aubes  courbes  dont  il  me  parait  intéres- 
sant de  conserver  la  trace,  quoique  rëxpérience  seule  puisse 
montrer  quel  peut  être  son  degré  d'utilité.  Ce  sera  d'ailleurs 
un  exemple  de  plus  des  avantages  que  Ton  peut  retirer  de  la 
lecture  des  anciens  auteurs,  même  quand  ces  derniers  ont 
présenté  des  combinaisons  dont  le  défaut  est  aujourd'hui 
reconnu. 

Ramelli  a  disposé  verticalement  la  roue  horizontale  à 
aubes  courbes  dont  j'ai  parlé  ci-dessus.  Mais  le  nombre  de 
ces  aubes  est  alors  évidemnient  trop  petit;  au  reste,  ce  sa- 
vant ingénieur  voulait  peut-être  seulement  exposer  une  idée. 
Il  est  bien  à  remarquer  qu'il  n'a  point  considéré  cette  roue 
verticale  comme  motrice,  mais  seulement  comme  un  propul- 
seur pour  faire  avancer  des  bateaux.  Il  semble,  d'après  cette 
disposition,  qu'il  voulait  faire  pénétrer  chaque  aube  dans 
Teau  en  diminuant  le  choc  à  son  entrée,  et  qu'il  comptait, 
en  partie  du  moins,  sur  le  poids  de  l'eau  qui  aurait  été  sou- 


Digitized  by 


Google 


—  940  — 

levée  comme  point  d'appui  pour  faire  avancer  Jes  bateaur. 
Ce  n'est  pas  ainsi,  comme  on  le  sait,  que  ces  propulseurs 
sont  aujourd'hui  considérés.  Mais  quand  j'ai  eu  connaissance 
de  cette  ancienne  roue,  j'ai  signalé  l'avantage  que  pourrait 
avoir  une  forme  analogue  des  aubes  plongeantes  pour  élever 
de  l'eau  au  moyen  des  roues  de  côté  à  aubes  emboîtées  dans 
un  coursier,  en  diminuant  le  jaillissement  du  liquide. 

J'ai  cru  depuis  retrouver  cette  idée  dans  un  grand  ouvrage 
sur  les  moulins  à  vent  hollandais,  qui  est  à  la  bibliothèque 
du  Conservatoire  des  Àrts-et-MéCiers,  et  qui  a  été  publié,  en 
1734,  in-folio.  Je  m'étais  même  empressé  de  le  dire  dans  ma 
Note  précitée  de  1863,  mais  j'ai  reconnu  ensuite  que  je  m'é- 
tais trompé  à  mon  désavantage,  n'ayant  pas  encore  étudié 
le  hollandais.  11  est  certain  que  la  roue  dont  il  s'agit  est  des- 
tinée à  utiliser  une  chute  d'eau.  Mais  ce  n'est  qu'une  espèce 
particulière  de  roue  de  côté  motrice,  et  la  courbure  des  aubes 
n'est  pas  disposée  de  manière  à  utiliser  la  force  vive  de 
l'eau,  comme  dans  la  roue  verticale  à  aubes  courbes  de  M.  le 
général  Poncelet,  où  l'eau  arrive  par  dessous,  le  coursier 
ayant  une  direction  de  bas  en  haut,  ce  qui  est  précisément 
favorable  à  l'établissement  de  la  turbine  à  lames  liquides 
oscillantes. 

C'est  peut-être  un  des  exemples  les  plus  convenables 
pour  montrer  qu'en  supposant  même  que  les  anciens  auteurs 
eussent  disposé  les  aubes  des  roues  de  toutes  les  manières 
possibles,  ce  ne  serait  pas  une  raison  pour  en  conclure  qu'ils 
se  soient  doutés  du  parti  qu'on  en  pouvait  tirer  pour  le  bon 
emploi  de  la  force  vive. 

Le  nouveau  mode  d'évacuation  de  Teau  dans  des  roues  motrices  à 
aubes  courbes  est  le  point  le  plus  intéressant  de  ce  chapitre.  Mais 
il  ne  s'agit  que  de  considérations  théoriques  dont  Texpérience  seule 
pourra  montrer  l'utilité.  Aussi  une  double  couronne  avec  lames 
courbes  concentriques  pouvant  trop  augmenter  le  poids  de  la  roue  à 
cause  de  la  solidité  qu'il  faudra  d'ailleurs  donner  à  ces  lames,  il 
est  douteux  qu'un  mode  semblable  d'évacuation  pût  être  proposé 
pour  une  roue  à  aubes  courbes  verticale. 
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RÉALISATION  EXPÉRIMENTALE 


DE  lA 


MARCHE  AUTOMATIQUE 

DE  L'ÉCLUSE  DE  NAVIGATION 

A  COLONNES    UQUIDES    OSCILLANTES,    SANS    BASSIN   D'ÉPARGNE 
NI  SOUPAPB  NI  CATARACTE. 


Depuis  que  le  Mémoire  de  216  pages,  sur  mon  nouveau 
système  d'écluse,  par  lequel  commence  la  seconde  partie,  est 
imprimé,  j'ai  trouvé  des  moyens  beaucoup  plus  simples  que 
ceux  que  j'avais  indiqués  pour  le  faire  fonctionner.  La 
marche  est  maintenant  entièrement  automatique,  sans  qu'on 
ait  besoin  d'employer  pour  cela,  ni  bassin  d'épargne,  ni  sou- 
pape, ni  cataracte.  J'aurais  donné  moins  de  développements 
que  je  ne  l'ai  fait  à  diverses  parties  de  ce  Mémoire,  dont  au 
reste  il  est  intéressant  de  conserver  la  trace,  si  j'avais  trouvé 
plus  tôt  les  modifications  que  je  vais  décrire  et  qui  ont  été 
essayées  avec  succès  à  l'écluse  de  l'Aubois  sans  que  ma  pré- 
sence sur  les  lieux  ait  été  nécessaire. 

Pour  la  vidange  de  l'écluse,  au  lieu  d'élargir  le  tube  d'aval 
immédiatement  au-dessus  de  son  anneau  inférieur,  on  aurait 
pu  lui  donner  un  diamètre  à  peu  près  égal  à  celui  de  Tarète 
inférieure  de  son  anneau,  et  n'augmenter  ce  diamètre  qu'à 
partir  d'une  certaine  hauteur  au  dessus.  Il  en  serait  résulté 
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que  les  premières  oscillations  en  retour,  descenc^nt  assez  bas 
pour  abandonner  la  partie  élargie  da  tnbe,  auraient  permis  à 
un  contrepoids  de  le  soulever. 

Cette  forme  du  tube  n'étant  pas  celle  qui  a  été  construite  à 
l'écluse  de  TAubois,  j'ai  tourné  la  difficulté  au  moyen  d'une 
pièce  de  bois  convenablement  équilibrée.  Sa  section  différait 
assez  peu  de  celle  de  la  colonne  liquide  annulaire,  comprise 
entre  la  paroi  du  tube  existant  et  une  surface  cylindrique  ver- 
ticale, passant  par  l'arête  inférieure  de  Tanneau  qui  repose 
alternativement  sur  le  caoutchouc.  Il  est  facile  de  voir  que  si 
l'eau  était  en  repos,  les  pressions  de  haut  en  bas  sur  l'anneau 
inférieur,  et  de  bas  en  haut  contre  la  pièce  de  bois,  seraient 
compensées  de  manière  que  les  choses  auraient  été,  quant 
aux  pressions  hydrostatiques,  analogues  à  ce  qui  se  serait 
présenté^  si  le  tube  d'aval  avait  été  rétréci,  comme  je  viens  de 
l'expliquer,  jusqu'à  une  certaine  hauteur. 

Pour  la  première  oscillation  descendante,  le  tube  se  lève 
dans  l'instant  de  repos  par  lequel  se  termine  cette  oscillation, 
à  la  période  suivante,  il  ne  se  lève  que  lorsque  l'eau  est  des* 
cendue  plus  bas.  Plus  les  périodes  s'éloigpient  de  la  première, 
plus  la  colonne  liquide  a  le  temps  de  descendre  avant  qu'il  se 
lève.  Gela  dépend  de  plusieurs  raisons^  reposant  en  général 
sur  ce  que  la  vitesse  de  l'eau  dans  les  oscillations  descen- 
dantes est  de  plus  en  plus  grande.  Il  en  résulte  sur  l'anneau 
inférieur  une  percussion  de  haut  en  bas  d'autant  plus  notable 
que  les  vitesses  dont  il  s'agit  sont  plus  augmentées. 

D'ailleurs  l'inertie  des  pièces  solides  et  de  l'eau  qu'elles 
doivent  mettre  en  mouvement  est  une  cause  d'hésitation,  qui 
permet  à  la  colonne  liquide  de  descendre  plus  bas  que  si  le 
tube  se  levait  instantanément.  L'hésitation  peut  aussi  pro- 
venir en  partie  de  ce  que,  dès  l'instant  où  le  tube  commence  à 
être  soulevé,  il  se  présente  une  succion  qui  s'oppose  jusqu'à 
un  certain  point  à  ce  soulèvement.  Or,  si  la  colonne  liquide 
s'écoule  avec  une  certaine  vitesse  vers  l'écluse^  on  conçoit 
que  celle  qui  est  contenue  dans  les  tubes  verticaux,  ayant  à 
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combler  Je  vide  qui  tend  à  se  faire,  a  le  temps  de  descendre 
encore  avant  de  s'écouler  principalement  au  bief  inférieur, 
quand  le  tube  vertical  ne  fait  que  commencera  se  soulever. 

La  pièce  de  bois  a  environ  â'',50  de  haut,  ses  deux  extré* 
mités  sont  taillées  en  biseau,  sur  une  longueur  de  0>^,60  au 
bas  et  sur  une  longueur  beaucoup  moindre  au  sommet,  qui 
s*élève  au-dessus  du  bief  d*aval  aune  hauteur  d'environ  1"',30. 
A  la  première  oscillation  descendante^  le  tube  a  commencé  à 
se  lever  quand  Teau  arrivait  à  0^,10  environ  au-dessus  du 
sommet  de  la  pièce  de  bois,  à  la  suivante  il  a  commencé  à  se 
lever  quand  Teau  était  à  0^,02  au  dessous,  aux  périodes  sui- 
vantes il  a  commencé  à  se  lever  quand  Teau  était  de  plus  en 
plus  bas.  Les  chiffres  d'ailleurs  observés  d'une  manière  provi- 
soire au-dessous  de  ce  sommet  ont  été  successivenient  0^,12, 
0",20,  0»,20,  0»,22,  (r,35, 0«,48. 

Il  résulte  de  cette  baisse  successive  du  sommet  de  la  colonne 
liquide,  même  avant  Tinstant  où  le  tube  commenoe  à  se  sou- 
lever, que  tout  en  ne  laissant  plus  l'avantage  de  profiter  des 
oscillations  en  retour  autant  qu'à  l'époque  où  la  manœuvre 
se  faisait  à  la  main,  la  cause  de  déchet  provenant  de  cette 
circonstance  est  notablement  atténuée,  d'autant  plus  que  la 
partie  de  la  colonne  liquide  rentrée  dans  le  tuyau  de  conduite 
est  précisément  la  plus  élevée.  Il  faut  d'ailleurs  tenir  compte 
de  ce  que,  si  le  tube  marchait  à  la  main,  les  premières  oscil- 
lations en  retour  seraient  loin  de  vider  le  tube  jusqu'au  ni- 
veau d'aval.  Pour  la  première,  il  n'y  aurait  aucune  difi[érence 
dans  la  quantité  d'eau  perdue  ainsi,  et  l'on  a  même  l'avantage 
que  donne  toujours  la  précision  des  mouvements  automa- 
tiques. Dans  les  dernières  périodes^  il  ne  restait  guère  qu'un 
mètre  de  hauteur  d'eau  au-dessus  du  niveau  du  bief  inférieur 
quand  le  tube  d'aval  commençait  à  se  soulever,  et,  ainsi  que 
je  viens  de  l'expliquer,  cette  colonne  liquide  n'était  pas  même 
entièrement  perdue,  à  cause  des  effets  résultant  de  la  vitesse 
de  l'eau  dans  le  tuyau  de  conduite.  Si  la  chute  de  l'éeluse, 
pour  laquelle  cette  observation  a  été  faite,  est  d'environ  2"',40, 
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le  centre  de  gravité  de  la  colonne  dont  il  s'agit  n'étant 
qu'à  0^,50  environ  au-dessus  du  niveau  du  bief  inférieur,  on 
voit  qu'il  ne  faut  pas  exagérer  la  perte  de  force  vive  résultant 
de  la  manière  dont  le  tube  d'aval  achève  de  se  vider,  d'autant 
plus  que  cette  colonne  ne  tombe  qu'en  partie  au  bief  d'aval. 

La  pièce  de  bois  avait  d'abord  été  mise  au  centre  du  tube, 
c'est-à-dire  que  sa  section  était  un  triangle  équilatéral  de 
0^,34  de  côtés'appuyant  contre  les  croisillons  du  sommet;  elle 
a  été  réduite  à  cette  section,  parce  qu'on  a  retranché  une 
planche  de  0^,02  d'épaisseur,  ne  sachant  pas  bien  quelle 
était  la  largeur  de  la  couronne  occupée  sur  le  caoutchouc  par 
l'anneau'  du  tube  posé  sur  son  siège,  il  parait  qu'il  aurait  un 
peu  mieux  valu  ne  pas  retrancher  cette  planche  pour  l'opé- 
ration de  vidange.  J'ai  reconnu  d'ailleurs  qu'il  valait  mieux 
lui  donner  la  forme  d'un  prisme  quadrangulaire,  et  la  poser 
contre  la  paroi  qui  est  du  côté  du  long  tuyau  de  conduite,  en 
lui  donnant  toute  la  largeur  comprise  entre  deux  des  croisil- 
lons qui  consolident  les  sommets  des  tubes,  et  la  taillant  de 
manière  à  ne  pas  laisser  de  jour  entre  elle  et  cette  paroi. 
Pour  se  servir  de  ce  qui  était  fait,  on  a  posé  la  pièce  de  bois 
précitée  contre  la  paroi  dont  il  s'agit,  en  disposant  les  biseaux 
de  la  manière  la  plus  convenable  pour  diminuer  la  résistance 
de  l'eau.  Il  en  est  résulté  que,  le  liquide  sortant  principa- 
lement du  côté  opposé  de  la  paroi,  la  résistance  occa- 
sionnée par  la  pièce  de  bois  au  mouvement  de  bas  en  haut  a 
été  bien  atténuée  de  manière  à  ne  pas  nuire  beaucoup  à  la 
force  de  succion  qui  ramène  alternativement  le  tube  sur  son 
siège. 

L'état  actuel  des  portes  d'aval  de  l'écluse  de  l'Aubois  ne 
permet  pas  de  faire  d'expériences  bien  rigoureuses  sur  le 
rendement.  Les  caoutchoucs  des  sièges  des  tubes  d*amont  et 
d'aval  devront  être  renouvelés  la  première  fois  qu'il  y  aura 
un  chômage.  Ils  sont  posés  depuis  si  longtemps  qulls  perdent 
beaucoup  d'eau.  Les  guides  de  ces  deux  tubes,  surtout  ceux 
de  celui  d'amont,  sont  aussi  en  trop  mauvais  état  pour  qu'on 
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puisse  faire  en  ce  moment  des  expériences  définitives.  Mais 
on  a  pu  comparer  les  effets  de  la  marche  automatique  à  ceux 
de  la  marche  à  la  main,  de  sorte  qu'il  ne  parait  pas  qu'il  y 
ait  une  différence  assez  notable  entre  les  rendements  obtenus 
par  ces  deux  moyens,  dans  Tétat  .actuel  des  choses,  pour  ne 
pas  pouvoir  être  attribuée  à  des  erreurs  d'observation.  On 
avait  d'abord  levé  le  tube  d'aval  à  0",40  environ,  on  a 
augmenté  le  rendement  en  réduisant  sa  levée  à  peu  près 
à  0»,25. 

Quand  l'eau  est  en  mouvement  de  haut  en  bas  dans  le  tube 
d'aval,  il  semble  résulter  de  la  pièce  de  bois  taillée  inférieur 
rement  en  biseau,  que  cette  vitesse  est  ttne  cause  qui  tend  à 
empêcher  ce  tube  de  se  relever;  de  sorte  qu'il  serait  avanta- 
geux d'employer  cette  pièce  de  bois  comme  moyen  de  re- 
tarder cette  ascension  dans  certaines  limites,  pendant  les  os- 
cillations descendantes,  d'après  les  considérations  précitées. 
Cet  effet  s'ajouterait  à  celui  de  la  percussion  de  l'eau  au- 
dessus  de  l'anneau  inférieur.  Mais  il  paraît,  d'après  des  ex- 
périences inédites,  qui  m'ont  été  communiquées  par  M.  Ber- 
tin^  que  les  phénomènes  du  mouvement  de  l'eau  à  l'extrémité 
postérieure  des  corps  plongés  diffèrent  de  ce  qu'on  admettait 
généralement,  quant  à  ce  qu'on  appelait  une  non^ression^ 
résultant  du  mouvement  du  liquide.'  Il  est  donc  prudent  de 
ne  pas  trop  compter  sur  les  effets  de  cette  non  pression  pour 
le  cas  dont  il  s'agit. 

Le  point  essentiel  est  d'ailleurs  bien  plutôt  de  signaler  les 
conséquences  de  la  percussion  de  haut  en  bas  sur  l'anneau 
inférieur;  car  il  en  résulte  qu'en  modifiant  au  besoin  cet 
anneau  et  la  pièce  de  bois,  on  pourrait  faire  en  sorte  que  le 
tube  d'aval  se  soulevât  seulement  aux  instants  oii  la  colonne 
liquide  serait  descendue  plus  bas  que  dans  l'état  actuel  des 
choses,  soit  pendant  le  remplissage,  soit  pendant  la  vidange. 

La  pièce  de  bois  dont  il  s'agit  peut  d'ailleurs  être  utile 
pour  continuer  à  obtenir  la  marche  automatique  dans  le  cas 
où  les  niveaux  des  biefs  seraient  trop  variables.  Il  suffirait. 
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en  effet,  d'avoir  un  moyen  simple  de  hausser  ou  de  baisser 
cette  pièce  de  bols,  pour  arrêter  son  sommet  de  la  manière 
la  plus  convenable  relativement  à  ces  niveaux. 

Avant  de  poser  cette  pièce  on  pouvait  obtenir  la  marche 
automatique  des  dernières  périodes  de  vidange.  Pendant  cette 
marche  automatique,  à  Tinstant  où  commençait  la  descente 
du  tube  d'aval,  sa  levée  étant  de  0^,40  environ,  Teau  s'y  est 
élevée  pendant  ^écoulement  au  bief  inférieur  à  une  hauteur 
de  0^,34  au-dessus  du  niveau  de  ce  bief,  pour  une  chute  de 
récluse  d'environ  2"^,40.  Quand  on  entendait  ce  tube  tou- 
cher son  siège,  l'eau  y  était  à  1*^,78  au-dessus  du  même  ni- 
veau. Il  était  intéressant  de  faire  ces  observations  avant  de 
déterminer  la  hauteur  qu'on  pouvait  donner  à  la  pièce  de 
bois.  On  conçoit,  en  effet,  que,  pour  assurer  la  stabilité  du 
tube  sur  son  siège,  il  est  utile  que  la  pièce  de  bois  soit  re- 
couverte d'une  couche  d'eau  sufflsante  pour  que  la  pression 
de  celle-ci  l'empêche  de  se  relever.  On  conçoit  d'ailleurs  que, 
la  colonne  liquide  montant  très  vite,  la  pression  dont  il  s'agit 
peut  augmenter  assez  rapidement  pour  que  le  tube  n'ait  pas 
le  temps  de  se  relever,  quand  même  cette  couche  d'eau  n'au- 
rait pas  d'abord  été  assez  épaisse.  La  même  remarque  serait 
applicable  au  cas  où,  la  pièce  de  bois  étant  supprimée,  on 
aurait  à  déterminer  la  hauteur  à  laquelle  le  tube  d'aval  pour- 
rait, comme  je  l'ai  indiqué  ci-dessus,  commencer  à  s'élargir. 

Quant  au  remplissage  de  l'écluse,  il  n'a  pas  été  non  plus 
nécessaire  de  modifier  le  tube  d'amont,  auquel  on  aurait  pu 
ne  donner  qu'un  diamètre  à  peu  près  égal  à  celui  de  l'arête 
inférieure  de  son  anneau  reposant  alternativement  sur  le 
caoutchouc.  Il  a  suffi  d'attacher  à  l'extrémité  inférieure  de 
ce  tube  un  flotteur,  composé  de  deux  pièces  de  bois  de  seo- 
tion  rectangulaire,  de  0",70  seulement  de  large  pour  pou- 
voir passer  entre  deux  croisillons,  et  de  0^,08  d'épaisseur, 
ces  deux  flotteurs  étant  disposés  en  face  l'un  de  l'autre  et 
convenablement  équilibrés.  Leurs  sommets  étaient  à  un  mètre 
au-dessus  du  niveau  du  bief  inférieur.  Ces  pièces  de  bois 
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étaient  enfoncées  au-dessous  du  niveau  de  ce  bief  à  une  pro- 
fondeur de  0"^,S0  afin  qu'on  pût  au  besoin  varier  leur 
hauteur. 

On  a  d'abord  fait  baisser  alternativement  en  temps  utile  le 
tube  d'aval,  qui  se  relevait  d'ailleurs  de  lui-même  en  vertu 
de  son  contrepoids.  La  marche  du  tube  d'amont  a  été  entiè- 
rement automatique,  ses  levées  différant  peu  de  celles  du  tube 
d'aval  pendant  la  vidange.  Le  rendement  n'a  pas  été  infé- 
rieur, dans  ces  conditions,  à  celui  qu'on  avait  obtenu  en 
faisant  marcher  le  tube  d'amont  à  la  main,  bien  entendu 
pour  un  même  état  de  vétusté  de  la  machine  et  des  portes 
d'aval  de  l'écluse.  Il  y  a  peut-être  même  eu  un  peu  d'avan- 
tage à  employer  ainsi  la  marche  automatique  du  tube  d'a- 
mont, ce  qui  s'explique  par  la  régularité  des  mouvements. 

Mais  la  principale  difficulté  consistait  à  faire  redescendre 
de  lui-même  le  tube  d'aval,  pendant  le  remplissage.  Dans 
l'état  actuel  des  choses,  on  n'a  pu  l'obtenir  pour  les  premiè- 
res périodes  qu'en  le  levant  seulement  à  une  hauteur  de 
0"^,07  ;  de  sorte  que  le  rendement  ne  pouvait  pas  être  aussi 
fort  que  lorsqu'on  le  faisait  baisser  à  iamain.  Il  y  aura  quel- 
ques études  à  faire  à  l'époque  du  premier  chômage  du  canal 
pour  augmenter  cette  levée.  Mais  dès  à  présent  elle  suffit 
pour  obtenir,  pendant  le  remplissage,  une  épargne  qui  ne 
parait  pas  différer  de  plus  d'un  cinquième  environ  de  celle 
qu'on  avait  obtenue  en  faisant  baisser  le  tube  à  la  main  pour 
une  levée  beaucoup  plus  grande.  Avec  celle  de  0"^^07  il  suffi- 
sait de  laisser  revenir  une  partie  de  l'eau  entrée  dans  l'écluse, 
pour  le  faire  baisser  vivement,  en  vertu  de  la  succion  résul- 
tant de  l'écoulement  du  liquide.  Il  se  produisait  ensuite  une 
oscillation  en  retour^  c'est-à-dire  pour  ce  cas  remontante. 
Le  flotteur  du  tube  d'amont  soulevait  celui-ci,  dont  l'ascen* 
sion  se  faisait  très  franchement,  d'autant  plus  que,  dans  l'état 
actuel  des  choses,  l'eau  en  y  entrant  pressait  de  plus  en  plus 
de  bas  en  haut  son  anneau  inférieur  à  mesure  qu'elle  y 
montait. 
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Quand  chaque  tube  redescend,  c'est  en  vertu  d'une  succion 
résultant  d'une  vitesse  de  Teau  qui  doit  différer^  peu  pour  un 
même  tube,  à  toutes  les  périodes,  sauf  les  anomalies  occa- 
sionnées notamment  par  le  mauvais  état  de  Tappareil.  On 
conçoit  cependant  que,  pour  la  dernière  période  du  tube  d'a- 
mont pendant  le  remplissage  et  du  tube  d'aval  pendant  la  vi- 
dange, il  y  a  un  peu  d'hésitation  parce  que^  la  différence  des 
niveaux  étant  très  diminuée,  il  faut,  pour  engendrer  une 
même  vitesse,  dépenser  beaucoup  plus  d'eau  par  un  écoule- 
ment plus  prolongé.  Mais  par  une  raison  contraire,  les  der- 
nières périodes  de  descente  du  tube  d'aval  se  font  plus  fran- 
chement que  les  premières  pendant  le  remplissage,  puisque 
l'eau  est  montée  de  plus  en  plus  dans  l'écluse. 

Supposons  que  la  vitesse  qui  occasionne  la  descente  du 
tube  fût  rigoureusement  la  même  pour  une  période  quelcon- 
que de  remplissage.  L'eau  serait  soutenue  dans  le  tube  d'a- 
val, au-dessus  du  niveau  du  bief  inférieur,  à  une  hauteur  qui 
serait  sensiblement  la  même  à  l'instant  où  le  tube  commence  à 
descendre.  La  force  qui  le  ferait  baisser  étant  alors  supposée 
à  peu  près  la  même,  pour  une  période  quelconque,  la  des- 
cente du  tube  se  ferait  avec  les  mêmes  vitesses  et  l'eau  y 
monterait  en  vertu  d'une  même  vitesse  acquise,  sauf  la  diffé- 
rence, provenant  de  ce  que,  pendant  son  ascension,  elle  se- 
rait poussée  par  une  force  d'autant  plus  grande  qu'il  y  aurait 
plus  d'eau  dans  le  sas.  On  a  pu  observer,  pendant  le  remplis- 
sage, qu'à  l'instant  où  l'on  entendait  le  tube  d'aval  toucher 
son  siège,  l'eau  était  d'autant  plus  haute  dans  ce  tube  que 
le  niveau  était  plus  élevé  dans  l'écluse.  Cependant  c'est  peut- 
être  surtout  après  l'instant  où  le  tube  d'aval  touche  son  siège, 
que  l'oscillation  remontante  a  le  temps  nécessaire  pour  pro- 
duire des  vitesses  de  plus  en  plus  grandes  à  mesure  que  l'eau 
monte  dans  le  sas. 

L'inertie  des  pièces  solides  mobiles  et  de  l'eau  soulevée  par 
l'anneau  extérieur  étant  une  cause  d'hésitation  dans  la  levée 
du  tube  d'amont,  la  colonne  liquide  a  le  temps  de  parvenir 
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de  plus  en  plus  haut  avant  que  ce  tube  se  lève,  et  même 
quand  il  commence  à  se  soulever,  la  force  de  succion,  résul- 
tant du  mouvement  de  Teau,  est  une  cause  quelconque  s'a- 
joutant  à  celles  qui  occasionnent  de  Thésitation. 

Il  résulte  de  ces  diverses  considérations  que,  plus  Teau 
monte- dans  l'écluse,  moins  la  partie  des  tubes  que  doit  ache- 
ver de  remplir  Veau  d'amont  est  considérable.  De  sorte  que, 
tout  en  ne  jouissant  plus  de  l'avantage  aussi  complet  des 
oscillations  remontantes  que  pour  une  marche  à  la  main,  il 
y  a  cependant  moins  de  perte  de  force  vive  provenant  de 
cette  cause  particulière  dans  les  dernières  périodes  que  dans 
les  premières. 

On  a  fait  à  ce  sujet  quelques  observations  très  provisoires 
et  qu'on  donne  ici  pour  valoir  ce  que  de  raison.  A  la  pre- 
mière oscillation  remontante^  quand  le  tube  d'amont  se  lève, 
l'eau  est  à  0^,70  au-dessus  du  niveau  d  aval.  A  la  période 
suivante,  elle  est  àO",75  et  finit  par  être  à  i",10.  La  sur- 
face étant  brisée,  il  avait  été  difficile  de  prendre  ces  mesures 
d'une  manière  exacte,  mais  il  en  résulte  déjà  une  conséquence 
intéressante,  venant  à  l'appui  de  ce  que  j'ai  dit  sur  l'influence 
de  la  percussion  de  l'eau  dans  le  mouvement  de  haut  en  bas 
pendant  la  vidange  sur  l'anneau  du  tube  d'aval,  tandis  qu'il 
y  a  une  percussion  de  bas  en  haut  contre  les  flotteurs  du 
tube  d'amont  pendant  le  remplissage  pour  les  oscillations 
en  retour.  Il  y  avait  lieu  de  penser,  d'après  cela,  qu'il  y 
aurait  notablement  plus  de  diflérence  entre  les  hauteurs  de  la 
colonne  dans  le  tube  d'avcd  de  la  première  période  à  la  der- 
nière, quand  ce  tube  se  lève  pendant  la  vidange,  qu'il  n'y  en 
a  dans  le  tube  d'amont  entre  la  première  et  la  dernière  pé- 
riode de  remplissage  lorsque  celui-ci  se  lève.  C'est,  en  effet, 
ce  qui  a  eu  lieu. 

La  section  de  l'orifice  annulaire  resté  libre  par  la  levée  de 
O",07  a  seulement  un  peu  moins  d'un  quart  de  la  section  de 
l'orifice  circulaire,  celui-ci  étant  rétréci  par  la  plaque  de  fer 
qui  porte  le  caoutchouc.  Lorsque  le  tube  d'aval  se  lève,  la 
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vitesse  dans  le  tuyau  de  conduite  peut  être  considérée  comme 
n'étant  pas  sans  doute  beaucoup  au  dessous  de  son  maximum, 
car  elle  ne  pourrait  être  en  général  augmentée  que  par  Fac- 
tion de  Feau  qui  reste  encore  dans  les  deux  tubes  et  dont  il 
s'agit  d*abord  de  se  rendre  compte.  Il  faut  que  le  vide,  qui 
tend  à  se  faire  dans  la  conduite,  soit  rempli  par  celte  dau  ou 
par  celle  qui  peut  venir  sous  le  tube  d'aval.  A  partir  de  Fina- 
tant  où  celui-ci  est  soulevé,  ia  colonne  d'eau  qu'il  contient 
tend  à  se  diviser  en  deux  parties.  L'une  soit  la  colonne  li- 
quide en  mouvement  dans  le  tuyau  de  conduite,  l'autre  s'é- 
chappe sous  ce  tube  et  se  perd  en  aval,  mais  la  quantité,  au- 
tant qu'on  a  pu  l'observer^  qui  se  perd  ainsi;  est  très  minime. 

Quand  la  colonne  liquide  est  descendue  jusqu'à  une  cer- 
taine profondeur,  l'eau  du  bief  inférieur  entre  dans  le  sys- 
tème. Il  faut  même  qu'elle  y  entre  avant  que  cette  colonne 
soitdescendue  jusqu'au  niveau  d'aval,  à  cause  de  l'aspira- 
tion résultant  du  mouvement  de  l'eau  dans  le  tuyau  de 
conduite.  Pour  s'en  rendre  compte,  il  faut  remarquer  que  la 
pression  latérale  de  la  colonne  verticale  peut  être  diminuée 
à  cause  de  sa  vitesse  ;  de  sorte  que  la  pression  de  l'eau*  du 
bief  inférieur  peut  se  trouver  plus  forte  que  celle  qui  résulte 
de  dedans  en  dehors  de  l'oriflce  annulaire,  de  ce  que  l'eau 
serait  encore  au-dessus  du  niveau  du  bief  inférieur. 

La  surface  de  l'eau  à  l'intérieur  du  tube  d'aval  descend 
bientôt  au-dessous  du  niveau  de  ce  bief  dans  l'état  actuel  des 
choses.  Elle  descend  même  au-dessous  du  siège  et  dans  l'es- 
pèce de  tubulure  formée  de  l'épaisseur  du  tuyau  de  conduite 
en  maçonnerie.  A  la  première  période,  elle  arrive  presque  à 
la  profondeur  de  l'arête  supérieure  de  la  colonne  liquide  du 
tuyau  de  conduite,  sans  cependant  descendre  assez  bas  pour 
que  l'air  pénètre  dans  ce  dernier.  Il  s'agit  maintenant  de  se 
rendre  compte  de  la  manière  dont  cette  baisse,  qui  est  d'ail- 
leurs de  moins  en  moins  grande  à  mesure  que  les  périodes 
s'éloignent  de  la  première,  et  finit  même  par  devenir  peu 
sensible^  contribue  à  diminuer  le  rendement,  car  il  peut 
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sembler  au  premier  aperça  que  le  déchet  qui  en  résulte  de- 
vrait être  plus  grand.  En  effet,  Teau  relevée  du  bief  d'aval 
dans  recluse  est  puisée  de  plus  bas  qu'à  Fépoque  où,  bais- 
sant le  tube  d'aval  à  la  main,  on  lui  permettait  de  se  lever 
assez  haut  pour  entretenir  Veau  du  tuyau  de  conduite  sans 
une  dénivellation  trop  sensible  en  aval,  sauf  la  baisse  quel- 
conque provenant  nécessairement  de  Taffluence  de  l'eau 
ambiante,  à  cause  de  la  disposition  aotueUe  de  la  chambre 
du  tube  d'aval. 

On  remarquera  d'abord  qu'à  l'époque  où  le  niveau  dans 
ce  tube  est  au-dessous  du  siège,  l'eau  qui  vient  du  bief  infé- 
rieur forme  une  nappe  qui  doit  avoir  un  peu  dlnclinaison  de 
haut  en  bas.  Car  si  le  fond,  qui  d'ailleurs  est  un  peu  en  en- 
tonnoir, est  ensuite  horizontal  près  de  l'orifice  intérieur  sur 
une  largeur  de  0^,20,  sauf  l'épaisseur  du  caoutchouc  qui  peut 
dépasser  un  peu  la  plaque  de  fer  dans  laquelle  il  est  encas- 
tré, il  y  a  une  cause  de  contraction  de  veine  liquide  résultant 
de  la  disposition  des  parois  du  tube  soulevé.  Cette  nappe  ne 
détruit  peut-être  pas  plus  complètement  sa  force  vive  par  sa 
convergence  qu'une  veine  liquide  dans  un  tuyau  coudé  à 
angle  droit  brusque.  Ainsi  une  partie  encore  notable  de  sa 
force  vive  agit  de  haut  en  bas  pour  exercer  une  percussion 
sur  la  surface  de  l'eau  qui  est  au-dessous  d'elle  ;  et,  de  plus, 
la  gravité  imprime  nécessairement  à  cette  nappe  conver- 
gente de  la  vitesse  pendant  qu'elle  tombe  sur  cette  surface. 
Celle-ci  reçoit  donc  par  ces  deux  causes  un  travail  d'où  il  ré- 
sulte que  les  choses  se  passent  comme  si  le  liquide  n'était  pas 
puisé  d'aussi  bas. 

Aussi  quand  on  a  regardé  par  le  sommet  du  tube  d'amont 
la  profondeur  à  laquelle  l'eau  descendait  dans  cette  première 
période  au-dessous  du  niveau  d'aval,  elle  a  paru,  autant 
qu'on  a  pu  l'observer,  descendre  seulement  jusqu'au  niveau 
du  siège  du  tube  d'aval,  ce  qui  s'explique  par  l'effet  de  la 
percussion  de  la  nappe  liquide  dont  je  viens  de  parler.  Il  y  a 
donc  lieu  de  penser  que  la  baisse  graduelle  dans  le  tube  d'a- 


Digitized  by 


Google 


—  962  - 

val  où  Teau  remonte  ensuite  jusqu'au  niveau  de  la  nappe 
extérieure,  à  mesure  que  la  vitesse  diminue  dans  le  tuyau  de 
conduite,  peut  être  considérée  pour  la  première  période , 
quant  à  la  cause  de  déchet  qui  en  résulte^  comme  si  elle  ne 
dépassait  pas  à  son  maximum  la  profondeur  du  siège  du 
tube  d'aval  au-dessous  du  niveau  du  bief  inférieur.  Il  faut 
même  sans  doute  tenir  compte  de  ce  qu'à  partir  de  l'époque 
où  ce  siège  est  atteint  par  la  colonne  liquide^  la  nappe 
à  mouvements  concentriques  dirigés  un  peu  de  haut  en  bas, 
agissant  sur  cette  colonne ,  peut  diminuer  encore  d'une 
manière  sensible  la  cause  de  déchet  qui  vient  d'être  si- 
gnalée. Aux  périodes  suivantes,  Teau  descend  d'autant  moins 
qu'elles  sont  plus  éloignées  de  la  première.  A  la  sixième,  elle 
ne  descend  plus  au-dessous  du  siège.  Aux  suivantes,  elle 
reste  de  plus  en  plus  au-dessus  et  aux  dernières  périodes  la 
dénivellation  dont  il  s'agit  est  très  peu  sensible. 

Je  ne  parle  de  ces  observations  d'ailleurs  provisoires  que 
pour  valoir  ce  que  de  raison.  Mais  il  était  intéressant  d'indi- 
quer dés  limites,  afin  de  montrer  qu'on  peut  se  rendre  compte, 
jusqu'à  un  certain  point,  des  raisons  pour  lesquelles  le  déchet 
n'est  pas  plus  augmenté  qu'il  ne  Test  pour  une  si  petite  levée 
du  tube  d'aval.  Il  faut  d'ailleurs  tenir  compte,  pour  les  com- 
paraisons entre  le  rendement  de  la  marche  automatique  et 
celui  de  la  marche  à  la  main,  de  ce  que  pour  celle-ci,  quoique 
le  tube  d'aval  puisse  être  levé  beaucoup  plus,  la  nappe  liquide 
convergente,  obligée  de  se  détourner  presque  à  angle  droit 
pour  entrer  dans  le  système,  donne  lieu  à  une  perte  de  force 
vive  dont  on  peut  même  apprécier  la  limite. 

On  est  encore  obligé  de  baisser  une  première  fois  à  la 
main  le  tube  d'aval  pendant  le  remplissage,  parce  que  l'eau 
n'est  pas  encore  assez  haute  dans  l'écluse  pour  pouvoir,  en 
redescendant,  engendrer  assez  de  vitesse,  du  moins  sans  qu'on 
perde  trop  de  liquide  relevé.  Dans  l'état  où  est  l'appareil, 
on  est  d'ailleui-s  obligé  d'avoir  des  périodes  assez  nombreuses 
de  remplissage  pour  obtenir  ainsi  une  marche  régulière.  On 
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n'a  pu  réduire  ce  nombre  à  moins  de  neuf.  Quand  on  levait 
trop  le  tube  d'amont  pour  diminuer  ce  nombre,  Teau  des- 
cendait trop  bas  au-dessous  du  tube  d'aval,  et  il  en  résultait 
dans  le  tuyau  de  conduite  une  introduction  d'air  qui,  non 
seulement  était  une  cause  de  perte  de  force  vive  et  d'irrégu- 
larité, mais  qui  aurait  sinon  endommagé  ce  tuyau,  du  moins 
occasionné  dans  l'écluse  des  mouvements  incommodes  pour 
le9  bateaux.  La  levée  du  tube  d'amont  a  été,  par  cette  raison, 
réduite  à  environ  0^,13,  ce  qui  était  évidemment  trop  peu. 
Or,  il  est  bien  à  remarquer  qu'on  avait  obtenu  une  marche 
automatique  de  ce  tube,  avec  une  levée  beaucoup  plus 
grande,  lorsqu'on  baissait  celui  d'aval  à  la  main  (1). 

L'expérience  la  plus  intéressante  à  faire,  la  première  fois 
qu'il  y  aura  un  chômage,  consistera  dans  l'étude  de  la  dispo- 
sition de  l'anneau  inférieur  du  tube  d'aval,  la  plus  conve- 


(1)  Quand  le  tube  d'amont  redescend  sur  son  siège,  en  étranglant 
graduellement  la  veine  annulaire  qui  entre  au-dessous  de  lui,  il  en 
résulte  une  diminution  de  pression  et  par  conséquent  une  cause  qui 
fait  baisser  la  colonne  d'eau  à  son  intérieur.  La  détermination  théo- 
rique de  cette  baisse  serait  très  difficile.  On  ne  sait  pas  assez  positive- 
ment quelle  est,  dans  le  réservoir  d'amont,  l'étendue  de  la  masse 
annulaire  dont  les  sections  sont  plus  on  moins  comparables  à  l'oriâcc 
d'introduction  sous  le  tube,  pour  pouvoir  comparer  à  l'inertie  de  la 
colonne  liquide,  contenue  dans  celui-ci,  l'inertie  de  la  masse  annulaire 
sur  laquelle  viennent  s'exercer  des  pressions  capables  d'augmenter  la 
vitesse  pendant  l'étranglement  graduel. 

On  ne  sait  pasasses  non  plus  combien  il  peut  se  perdre  de  force  vive 
à  la  rencontre  des  filets  liquides  provenant  de  la  convergence  de 
l'écoulement,  qui  occasionne  une  flexion  brusque  vers  le  centre  du 
tube,  d'une  manière  analogue  à  ce  que  je  viens  d'indiquer  pour  le  tube 
d'avaU 

Il  était  difficile  d'affirmer  avant  l'expérience  que  l'eau  descendrait 
asses  bas,  à  l'instant  ot  le  tube  d'amont  toucherait  son  siège,  pour  que 
celui  d'aval  se  relevât  de  lui-même,  en  temps  bien  convenable.  On  avait 
donc  fait  l'expérience  préliminaire  suivante.  A  l'instant  où  l'on  en- 
tendait le  tube  d'amont  toucher  son  siège^  pendant  sa  marche  auto- 
matique pour  les  dernières  périodes,  telle  qu'on  l'obtenait  avant  la  pose 
des  diverses  pièces  de  bois  précitées,  Teau  y  était  descendue  à  i",SO 
au-dessous  du  niveau  du  bief  supérieur>la  chute  de  l'écluse  étant  alors 
d'environ  2^fi0. 
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nable  pour  permettre  à  ce  tube  d'avoir  une  plus  grande 
levée  pendant  le  remplissage. 

Quand  on  débouche  un  orifice  circulaire  pratiqué  dans  un 
réservoir,  la  veine  rencontrant  le  bouchon  forme,  autour  de 
la  face  plane  de  ce  dernier,  une  nappe  annulaire  dont  Tangle, 
avec  cette  face,  est  d'autant  plus  grand  que  la  hauteur  de 
Veau  dans  le  réservoir  est  plus  considérable.  Il  est  bien  en- 
tendu que,  si  Toriâce  est  vertical,  on  ne  peut  bien  observer 
que  les  angles  à  droite  et  à  gauche.  Gela  s'accorde  avec  quel- 
ques expériences  préliminaires  indiquées  dans  la  première 
partie  de  cet  ouvrage.  D'après  plusieurs  observations  faites  à 
ce  sujet,  Tangle  formé  par  une  nappe  liquide  annulaire  avec 
le  plan  parallèle  à  Toriflce  avait  un  sinus  à  peu  près  égal  au 
tiers  du  rayon.  C'était  d'après  cela  que  j'avais  déterminé 
provisoirement,  pour  mon  appareil  automoteur  à  tube  oscil- 
lant, la  forme  de  la  collerette  extérieurement  relevée,  appelée 
parapluie  renversé. 

Selon  des  expériences  ultérieures,  pour  des  hauteurs  de 
réservoir  notablement  plus  grandes,  l'angle  formé  par  cette 
nappe  avec  le  plaa  dont  il  s'agit  était  à  peu  près  la  moitié 
d'un  droit. 

Quand  on  prend  pour  faire  cette  expérience  un  tube  ver- 
tical d'environ  2  mètres  de  haut,  bouché  à  son  extrémité  in- 
férieure, et  sur  lequel  on  a  percé  latéralement  un  orifice  cir- 
culaire; si  Ton  débouche  subitement  cet  orifice,  le  tube  étant 
plein  d'eau,  le  bouchon  en  bois  étant  tenu  assez  près  de  l'o- 
rifice, l'angle  de  la  nappe  liquide  autour  de  ce  bouchon  varie 
de  plus  en  plus,  dans  le  sens  que  je  viens  d'indiquer,  à  me- 
sure que  le  tube  se  vide. 

J'ai  déjà  fait  remarquer,  page  339,  qu'il  y  avait  des  condi- 
tions au  moyen  desquelles  on  pouvait  relever  notablement 
les  bords  du  parapluie  renversé  sans  qu'ils  cessassent  d'être 
rejoints  par  la  nappe  liquide  annulaire. 

L'étude  qui  reste  à  faire  consiste  surtout  à  déterminer 
l'angle  qu'il  pourra  être  convenable  de  donner  à  cette  pièce, 
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de  manière  à  exercer  une  assez  forte  succion  de  liant  en  bas, 
quand  le  tube  d*aval  sera  soulevé  beaucoup  plus  qull  ne  Test 
dans  rétat  actuel  des  cboses  pendant  le  remplissage  de  l'é- 
cluse. 

Il  paraît  qu'on  n'a  pas  généralement  saisi  ce  qu'il  y  a  de 
plus  intéressant  dans  les  phénomènes  de  succion  que  j'ai  si- 
gnalés, où  l'on  trouve  une  application  nouvelle  de  la  force  cen- 
trifuge sous  le  parapluie  renversé.  On  conçoit  que  si  ses  bords 
sont  assez  relevés,  de  manière  que  les  forces  dont  il  s'agit  puis- 
sent être  utilisées  convenablement,  il  y  a  lieu  d'espérer  que 
les  autres  forces  de  succion,  qui  tendent  à  faire  retomber  le 
tube  aux  époques  où  il  doit  rester  levé,  pourront  être  atté- 
nuées précisément  par  cette  disposition. 

Quand  le  tube  se  lève,  en  laissant  retomber  au  bief  d'aval 
de  l'eau  qu'il  contient,  la  nappe  liquide  résultant  de  cet  écou- 
lement s'écrase  principalement  à  la  partie  inférieure  de  Tori* 
fice  resté  libre  par  sa  levée. 

Par  conséquent,  plus  le  parapluie  renversé  sera  relevé, 
moins  il  sera  sollicité  par  une  force  de  succion  tendant  à  le 
ramener  sur  son  siège  à  l'époque  où  Ton  veut  qu'il  se  lève 
assez  franchement.  Lorsque  l'eau  du  bief  d'aval  entrera  au- 
dessous  de  lui,  on  conçoit  que  plus  les  bords  du  parapluie 
renversé  seront  relevés,  moins  la  force  de  succion  qui  tend  à 
le  ramener  sur  son  siège  sera  considérable,  dépendant  sur- 
tout d'un  principe  connu  deD.  Bernoulli  sur  la  diminution  de 
pression  provenant  de  ce  que  le  liquide  est  en  mouvement. 
Quand  l'eau  sortira  de  l'écluse  et  qu'il  s'agira  de  faire  redes- 
cendre le  tube  d'aval,  la  nappe  liquide  s'écoulera  principale- 
ment par  la  partie  de  l'orifice  annulaire  qui  est  le  plus  près 
du  parapluie  renversé.  La  vitesse  pour  un  même  débit,  dans 
un  temps  donné,  sera  donc  beaucoup  plus  grande  dans  cette 
partie  que  celle  qui  aura  lieu  en  sens  contraire,  quand  l'eau 
rentrera  du  bief  d'aval  dans  l'écluse,  à  une  époque  où  il  est 
convenable  que  la  force  de  succion,  provenant  de  cette  ren- 
trée, ne  fasse  pas  descendre  le  tube  d*aval.  Les  choses  parais- 
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sent  donc  disposées  d'une  manière  convenable  dans  les  condi- 
tions résultant  de  cette  forme  du  parapluie  renversé^  à  cause 
de  la  manière  dont  pourra  s'exercer  une  force  de  succion  dé- 
pendant de  la  communication  latérale  du  mouvement  de 
l'eau* 

Quel  que  puisse  être  le  résultat  des  expériences  qui  seront 
faites  sur  la  meilleure  disposition  de  Tanneau  du  tube  d'aval, 
il  est  intéressant  d'approfondir  l'étude  du  mode  actuel  de 
l'introduction  de  l'eau  du  bief  inférieur  sous  ce  tube,  parce 
qu'on  pourrait  sans  doute  le  lever  plus  haut  en  augmentant 
la  profondeur  de  son  siège^  même  sans  rien  changer  à  l'an- 
neau dont  il  s'agit.  Cette  étude  aura  d'ailleurs  l'avantage  de 
mieux  fixer  les  idées  sur  la  manière  dont  s'exercent  les  divers 
effets  de  succion  et  d'éviter  à  ce  sujet  des  malentendus. 

Quand  l'eau  entre  du  bief  supérieur  sous  le  tube  d'amont, 
ce  dernier  ayant  un  anneau  extérieur,  il  y  a  une  diminution 
de  pression  provenant,  comme  on  sait,  de  la  vitesse  de  l'eau, 
et  il  en  résulte  une  cause  pour  faire  descendre  ce  tube.  Le 
cas  n'est  pas  le  même  pour  le  tube  d'aval,  quand  l'eau  rentre 
du  bief  inférieur  dans  le  tuyau  de  conduite,  parce  que  l'an- 
neau de  ce  tube  est  à  l'intérieur  de  celui-ci. 

Pour  bien  se  rendre  compte  de  ces  divers  effets,  je  suppose 
que  deux  réservoirs  remplis  d'eau  soient  disposés  de  manière 
que  le  niveau  de  l'un,  étant  au-dessus  de  celui  de  Tautre, 
l'eau  du  premier  s'écoule  dans  le  second  par  un  tuyau  de 
conduite.  On  sait  que  la  pression  sera  diminuée  dans  celui-ci 
en  vertu  de  la  vitesse.  Mais  il  restera  toujours  une  pression 
plus  grande  que  celle  qui  serait  exprimée  par  la  hauteur  du 
niveau  du  bief  inférieur,  selon  un  théorème  de  D.  Bernoulli. 

On  conçoit  d'après  cela  que  s'il  y  a  un  écoulement  de  ce 
bief  dans  le  tuyau  de  conduite,  à  l'époque  où  il  n'y  aura  plus 
d'eau  dans  le  tube  d'aval,  il  restera  sous  celui-ci  une  partie 
quelconque  de  la  pression  du  bief  inférieur.  De  sorte  qu'il 
tendra  plutôt  à  être  soulevé  qu'à  descendre,  sauf  les  elTels 
se  rapprochant  plus  ou  moins  de  ceux  des  ajutages  résultant 
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de  la  forme  actuelle  de  son  anneau  précité.  Quand  celui-ci 
sera  recouvert,  comme  la  rentrée  de  Teau  du  bief  d'aval  pro- 
viendra de  ce.  qu*à  l'extérieur  les  pressions  seront  plus 
grandes  qu'à  l'intérieur,  on  se  retrouvera  encore  plus  ou 
moins  dans  des  conditions  analogues  à  celles  des  deux  ré- 
servoirs superposés  dont  je  viens  de  parler,  jusqu'à  ce  que 
Teau  soit  remontée  à  la  hauteur  du  niveau  d'aval. 

A  répoque  où  ce  tube  devra  redescendre,  Teau  montera  à 
son  intérieur  à  une  hauteur  quelconque  au-dessus  de  ce 
niveau.  Le  cas  sera  alors  très  différent,  parce  que  le  liquide 
pressera  de  haut  en  bas  Tanneau  intérieur.  De  sorte  qu'en 
supposant  même  qu'il  n'y  eût  pas  à  considérer  de  force  cen- 
trifuge, ni  d'autres  raisons  quelconques  aidant  à  la  descente 
du  tube,  celle-ci  aurait  une  cause  provenant  de  la  diminution 
de  pression  occasionnée  par  la  vitesse  de  l'eau  sous  l'anneau 
dont  il  s'agit.  Il  résulte  de  ces  considérations  que  la  hauteur 
de  l'eau,  dans  le  tube  d'aval  au-dessus  du  niveau  du  bief 
inférieur,  n'a  pas  besoin  d'être  à  beaucoup  près  aussi  grande 
que  la  hauteur  du  niveau  de  ce  bief  au-dessus  du  siège  de  ce 
tube,  pour  que  celui-ci  puisse  commencer  à  descendre,  quoi- 
qu'il soit  resté  levé  quand  l'eau  coulait  au-dessous  de  lui,  à 
l'époque  même  où  le  niveau  de  l'eau  dans  le  tube  était  des- 
cendu au-dessous  de  ce  siège. 

Cela  s'accorde  avec  les  faits  observés.  Quand  on  regardait 
par  le  sommet  du  tube,  a  l'instant  où  celui-ci  commençait  à 
descendre  pendant  le  remplissage,  l'eau  n'y  était  encore 
montée,  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'aval,  qu'à  une  hauteur 
assez  petite  par  rapport  à  celle  de  ce  niveau  au-dessus  du 
siège.  Il  est  d'ailleurs  bien  entendu  qu'elle  y  montait  ensuite 
très  rapidement. 

Lorsqu'on  a  voulu,  dans  l'état  actuel  des  choses,  diminuer 
le  nombre  des  périodes  de  remplissage,  comme  on  l'avait  pu 
en  baissant  le  tube  d'aval  à  la  main,  on  introduisait,  ainsi 
que  je  l'ai  expliqué,  de  Tair  dans  le  tuyau  de  conduite.  Mais 
si  le  siège  avait  été  beaucoup  plus  bas,  pour  une  même  levée 
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du  tube,  il  serait  entré  beaucoup  plus  d*eau  quand  la  colonne 
liquide  à  l'intérieur  serait  descendue  à  une  certaine  profon- 
deur. Il  serait  donc  sans  doute  arrivé  assez  d'eau  pour  com- 
bler le  vide,  sans  qu'on  eût  eu  à  craindre  cette  introduction 
d'air^  lorsqu'à  chaque  période  on  aurait  laissé  entrer  plus 
d'eau  sous  le  tube  d*amont. 

Si,  à  chaque  période,  le  procédé  dont  je  viens  de  parler 
permettait  d'introduire  plus  d'eau  du  bief  supérieur,  on  ferait 
rentrer  une  plus  grande  quantité  de  liquide  dans  le  sas.  Or, 
une  même  fraction  de  la  quantité  d'eau  relevée,  retombant 
au  bief  inférieur,  suffirait  alors  pour  faire  redescendre  le  tube 
dans  le  cas  où  la  levée  de  celui-ci  serait  augmentée  dans  des 
proportions  convenables  par  rapport  à  ces  conditions.  II  en 
résulterait  donc  que  l'eau  d'aval  pourrait  même  rentrer  par 
un  plus  grand  orifice  et  que  les  inconvénients  occasionnés 
par  la  trop  petite  levée  de  ce  tube  pourraient  être  notable- 
ment atténués.;L'augmentation  de  cet  orifice  serait  elle-même 
une  raison  pour  permettre  d'introduire  plus  d'eau  à  chaque 
période  par  le  tube  d'amont,  de  sorte  que  les  inconvénients 
dont  il  s'agit  seraient  encore  moindres. 

Si  l'on  ne  craignait  pas  lès  engorgements  pouvant  provenir 
des  herbes  ou  d'autres  corps  étrangers,  ce  qu'il  y  aurait 
peut-être  de  plus  convenable  à  divers  points  de  vue,  pour 
introduire  alternativement  dans  le  tuyau  de  conduite  de  l'eau 
d'aval  pendant  le  remplissage,  serait  une  sorte  de  clapet  de 
bélier  aspirateur,  comme  je  l'ai  dit  page  552,  oîi  à  la  ligne  44 
il  faut  lire  d'aval  au  lieu  de  d'amonf.  Ajoutons  ici  que  ce  clapet 
serait  au-dessous  du  siège  du  tube  d'aval,  qui  resterait  levé 
pendant  toute  la  durée  du  remplissage  de  l'écluse.  Cette  posi- 
tion aurait  l'avantage  de  permettre  de  contribuer  à  garder 
l'eau,  s'il  y  avait  quelque  défaut  dans  le  joint  alternatif  du 
tube  mobile  avec  son  siège.  Des  expériences  faites  sur  un 
modèle,  voir  pages  473  et  suivantes,  oîi  j'ai  d'ailleurs  signalé 
les  inconvénients  qui  peuvent  en  résulter,  ont  montré  qu'un 
clapet  de  ce  genre  fonctionnait  bien  dans  des  conditions 
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analogues,  sans  que  sa  charnière  fût  à  une  de  ses  extrémités. 
Il  suffisait  qu'elle  ne  f&t  pas  tout  à  fait  à  son  centre  de  figure  ; 
il  serait  tenu  ieyé  pendant  tout  le  temps  de  la  vidange  du  sas. 

Quant  au  tube  d'amont,  pendant  la  vidange  on  pourrait 
aussi  disposer  au-dessous  de  son  siège  un  clapet  du  même 
genre,  mais  pouvant  s'ouvrir  de  dedans  en  dehors  :  il  serait 
tenu  levé  pendant  tout  le  temps  du  remplissage.  Au  lieu  de 
se  verser  par  le  sommet  des  tubes,  l'eau  relevée  rentrerait 
au  bief  d'amont  par  le  clapet  dont  il  s'agit.  Cela  aurait  Tavan- 
tage  de  ne  pas  faire  relever  l'eau  au-dessus  du  niveau  du  bief 
supérieur.  Non  seulement  on  pourrait  épargner  ainsi  du 
travail,  mais  le  niveau  de  ce  bief  pourrait  avoir  de  grandes 
variations,  sans  qu'on  fût  obligé  pour  cela  de  faire  verser 
l'eau  plus  haut  que  cela  ne  serait  nécessaire  quand  le  niveau 
serait  très  bas.  Le  tube  d'aval  serait  alors  prolongé  assez 
notablement  au-dessus  du  maximum  de  hauteur  de  ce  niveau 
pour  que  Teau  ne  se  versât  jamais  à  son  sonmiet. 

Les  tubes  mobiles  ont  l'avantage  de  permettre  de  ne  pas 
se  préoccuper  autant  des  herbes,  etc.  Cependant,  il  me  parait 
intéressant  de  conserver  la  trace  du  procédé  dont  je  viens  de 
parler.  Si,  dans  la  pratique,  l'emploi  de  ces  clapets  n'était 
pas  trop  gênant,  cela  permettrait  d'activer  la  manœuvre, 
parce  qu'on  n'aurait  plus  à  remplir  et  à  vider  alternativement 
qu'un  seul  des  deux  tubes  pour  chaque  opération  de  remplis- 
sage ou  de  vidange.  Les  chemins  parcourus  par  des  résis  i 
tances  passives  seraient  diminués,  et  il  y  aurait  lieu  de  voir 
si  ces  divers  avantages  ne  compenseraient  pas  les  inconvé- 
nients pouvant  résulter  de  ces  clapets  et  dont  une  partie  peut 
d'ailleurs  être  bien  atténuée  au  moyen  des  nouveaux  freins 
hydrauliques  convenablement  disposés. 

Mais  les  tubes  mobiles  sont  d'une  telle  simplicité,  en  per- 
mettant d'ailleurs  de  verser  Teau  relevée  par  leurs  deux  som- 
mets, que  je  me  borne  pour  le  moment  à  en  recommander 
l'usage.  Quant  à  leur  marche  automatique,  il  n'en  résulte 
pas,  même  dans  les  conditions  où  elle  a  déjà  été  obtenue. 
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une  durée  plus  longue,  pour  chaque  opération  de  remplissage 
ou  de  vidange,  que  lorsque^  dans  des  conditions  analogues, 
on  les  fait  marcher  à  la  main. 

Il  est  bien  entendu  que  les  pièces  de  bois  doivent  être  con- 
venablement équilibrées.  Quant  à  celles  du  tube  d'amont, 
lorsque  Técluse  est  au  niveau  du  bief  inférieur,  elles  aident 
par  leurs  poids  ce  tube  à  s'appuyer  sur  son  siège.  Il  faut,  si 
Ton  emploie  ces  pièces  de  bois,  en  g»5néral,  qu'elles  soient 
distribuées  autour  de  la  paroi  en  formant  un  cylindre  annu- 
laire. 

La  marche  automatique  permettant  de  ne  lever  chaque 
tube  qu'une  seule  fois  pour  chaque  opération,  il  n'est  pas  in- 
dispensable, dans  le  cas  où  cela  serait  gênant,  d'avoir  des 
balanciers  aussi  longs  parce  qu'on  aurait  des  moyens  connus 
de  lever  une  première  fois  chaque  tube.  Mais,  dans  l'état  ac- 
tuel des  choses,  les  cordes  des  balanciers  étant  assez  lon- 
gues, il  vaudrait  mieux  y  substituer  des  chaînes ,  parce  que 
les  alternatives  d'humidité  et  de  sécheresse  changent  assez  la 
longueur  des  cordes  pour  gêner  la  marche  automatique  en 
diminuant  ou  augmentant  la  course  des  contrepoids.  Ceux-ci 
sont  étages  par  les  raisons  ci-dessus  indiquées. 

11  reste  à  examiner  l'application  du  système  aux  écluses  ac- 
colées dont  j'ai  déjà  parlé  pages  407  à  412.  La  principale  diffi- 
culté paraît  consister  en  ce  que,  si  les  réservoirs  ont  de  trop 
grandes  hauteurs,  on  a  beaucoup  de  peine  à  les  tenir  étan- 
ches.  Mais  il  y  a  une  circonstance  où  l'on  peut  la  tourner 
d'une  manière  très  simple  quand  il  n'y  a  que  deux  écluses 
accolées.  Il  suffit,  en  effet,  de  n'avoir  à  considérer  que  la 
hauteur  des  murs  de  chacune  d'elles.  Or,  du  moins  pour  le 
cas  des  écluses  ^MmeZ/es,  on  pourrait  à  la  rigueur  se  contenter 
des  appareils  relevant  une  partie  de  l'eau  au  bief  supérieur, 
parce  que,  dans  bien  des  cas,  on  aurait  à  remplir  le  sas  infé- 
rieur d'une  des  écluses  pendant  qu'on  viderait  le  sas  supérieur 
de  l'autre.  Les  tubes  mobiles  pourraient  être  disposés  dans 
une  rigole  de  décharge  comprise  entre  les  deux  sas  infé- 
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rieurs.  Ils  seraient  près  du  mur  de  chute  qui  sépare  deux 
sas  accolés.  La  communication  pourrait  être  alternativement 
établie,  au  moyen  de  petites  portes  de  flot,  dans  une  chambre 
disposée  autour  de  ces  tubes,  soit  avec  le  bief  inférieur, 
quand  les  écluses  devraient  fonctionner  indépendamment 
Tune  de  Tautre,  soit  avec  celui  des  sas  inférieurs  qui  devra 
se  remplir  quand  un  des  sas  supérieurs  devra  se  vider. 

Les  grands  tubes  mobiles  construits  à  l'écluse  de  TAubois 
n'ont  pas  seulement  pour  but  d'épargner  de  l'eau,  mais  aussi, 
comme  M.  Vallès  l'a  d'ailleurs  dit  dans  son  rapport  (voir  ci- 
dessus,  p.  558),  de  permettre  de  démasquer,  sans  effort  et 
instantanément,  de  très  larges  orifices  pour  accélérer  la  na- 
vigation. J'ai  depuis  longtemps,  notamment  en  1844,  signalé 
cette  propriété.  Les  vannes  cylindriques  étaient  déjà  appli- 
quées aux  turbines,  mais  on  n'avait  pas  remarqué  qu'elles 
avarient  la  propriété  de  ne  donner  lieu  à  aucun  coup  de  bélier 
dans  les  aqueducs,  les  sections  transversales  n'étant  jamais 
bouchées.  J'avais  signalé  ces  tubes  mobiles,  quant  à  leur  ap- 
plication aux  colonnes  liquides  oscillantes,  dans  un  mémoire 
présenté  à  l'Académie  des  Sciences  en  1837. 

En  1845,  M.  le  général  Poncelet  a  cité  dans  un  rapport  à 
l'Institut  cette  disposition,  en  rappelant  que  c'était  moi  qui 
l'avait  indiquée,  et  l'honorant  ainsi  de  son  suffrage.  D'après 
une  lettre  que  je  reçois  du  Ministère  des  Travaux  Publics,  ce 
système  est  aujourd'hui;}reconwé  par  la  plupart  des  ingénieurs 
chargés  de  grands  services  de  navigation^  qui  se  sont  fait  auto- 
riser à  en  établir  sur  les  nouvelles  voies  navigables.  Je  peux 
d'ailleurs  annoncer  que  le  gouvernement  hollandais,  après 
avoir  envoyé  un  de  ses  ingénieurs  à  l'appareil  de  l'Aubois,  fait 
construire  ces  tubes  sur  mon  indication^  pour  accélérer  le 
service  à  une  de  ses  écluses. 
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Expériences  sur  l'appareil  automoteur  ôléva- 
toire  à  tube  oscillant  appliqué  sur  une  chute 
motrice  de  3  mètres. 

Je  n'avais  pas  eu  encore  Toccasion  d*élever  de  l'eau  à  une 
hauteur  de  5  à  6  mètres  au-dessus  du  niveau  du  bief  d'amont, 
au  moyen  d'une  chute  motrice  de  3  mètres.  Dans  la  localité 
où  rexpérience  a  été  faite,  je  ne  pouvais  pas  employer  un 
uyau  de  conduite  d'un  diamètre  suffisant  pour  obtenir  le 
maximum  de  rendement,  parce  que  je  n'avais  à  ma  disposi- 
tion qu'une  petite  quantité  d'eau,  et  qu'il  était  intéressant, 
pour  un  exemple  d'application,  de  pouvoir  marcher  assez 
longtemps.  La  disposition  des  lieux  ne  permettait  pas 
d'ailleurs  de  donner  au  tuyau  de  conduite  une  longueur  de 
plus  de  48  mètres.  Son  diamètre  intérieur  n'est  que  de  0",20. 
On  l'avait  d'abord  fait  entièrement  en  poterie,  mais  à  cause 
des  sources  qu'on  'a  trouvées  en  le  posant,  il  y  a  eu  un  tas- 
sement qui  en  a  endommagé  une  certaine  longueur  qu'on  a 
remplacé  par  un  tuyau  de  fonte.  Comme  on  peut  se  contenter 
de  ce  qu'on  appelle  des  tuyaux  de  descente  usités  pour  les 
goutières,  je  conseille,  dans  des  circonstances  semblables,  de 
les  préférer  à  la  poterie,  qui,  en  supposant  qu'on  en  fût  aussi 
sûr,  coûte  plus  cher  en  définitive,  à  cause  de  la  maçonnerie 
au  moyen  de  laquelle  on  est  obligé  d'en  consolider  au  moins 
une  certaine  partie,  surtout  dans  les  mauvais  terrains. 

Le  système  employé  est  celui  qui  est  décrit  pages  78i 
à  856.  C'est  d'ailleurs  le  même  principe  que  celui  dont  on 
se  sert  pour  la  vidange  de  l'écluse  de  l'Aubois,  sauf  quelques 
difiérences  de  construction  dans  les  conditions  spéciales  à 
remplir.  J'ai  dit^  p.  8S0,  qu'on  pouvait  ne  rendre  mobile 
qu'une  petite  partie  du  tube  oscillant,  en  employant  une 
vanne  cylindrique  ou  une  soupape  de  Cornwall.  J'avais  ou- 
blié, comme  on  peut  le  voir  dans  l'extrait  de  la  séance  de  la 
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Société  philomathique  du  24  janvier  4857,  publié  dans  le 
journal  tlnstituts  que  j'avais  proposé  de  joindre  le  sommet 
d'un  tube  mobile  à  un  tube  d'ascension  fixe,  au  moyen  d'un 
manchon  flexible  disposé  à  l'intérieur  de  celui-ci  et  s'ap 
puyant  alternativement  contre  sa  paroi  intérieure  quand  il 
est  descendu  sur  son  siège.  Je  remarquais  dans  cette  note 
que  cette  disposition  avait  l'avantage  de  ne  pas  occasionner 
de  plis  trop  prononcés,  de  nature  à  déchirer  le  manchon 
avant  un  assez  long  usage.  C'est  cette  disposition,  pour  la- 
quelle j'avais  d'abord  proposé  du  caoutchouc,  qui  a  été  exé- 
cutée dans  lapplication  dont  il  s'agit,  au  moyen  d'un  cuir 
flexible  de  veau.  L'appareil  a  marché  très  régulièrement.  Un 
long  usage  sera  nécessaire  sans  doute  pour  s'assurer  de  la 
durée  de  ce  manchon.  On  a  d'ailleurs  employé  avec  succès, 
pendant  plusieurs  années,  un  manchon  analogue  pour  un 
autre  appareil  décrit  page  685. 

Il  est  à  remarquer  que  le  cuir,  s'appuyant  contre  les  parois 
quand  le  tube  mobile  est  descendu,  n'a  point  à  supporter  en 
général  de  pressions  capables  de  le  déchirer,  quoiqu'elles 
puissent  être  très  grandes,  étant  soutenu  par  ces  parois.  Il 
n'y  a  à  se  préoccuper  sous  ce  rapport  que  de  l'extrémitc  in- 
férieure du  cuir,  à  son  point  d'attache  avec  le  tube  mobile. 
IjC  tube  d'ascension  étant  fixe,  on  lui  a  donné  une  section 
d'un  décimètre  carré,  tandis  que,  s'il  avait  été  mobile,  il  au- 
rait fallu,  pour  ne  pas  le  laisser  soulever,  rétrécir  sa  section 
au  moyen  d'une  pièce  fixe  posée  à  son  intérieur,  ce  qui  aurait 
augmenté  les  frottements. 


Depuis  que  la  première  partie  est  imprimée,  on  a  fait  sous  ma 
direction,  dans  rarsenal  du  port  de  Cherbourg,  des  expériences  qui 
confirment  qu'on  ne  doit  présenter  qu'avec  toute  la  réserve  possible, 
comme  je  Tai  dit  dans  le  texte,  page  291,  des  considérations  émises 
page  288.  On  a  disposé  à  l'extrémité  d'an  canal  factice,  terminé  par 
des  planches  verticales  simulant  des  digues  convergentes,  un  réser- 
voir décrit  page  904.  Or,  quand  le  fond  était  plus  bas  que  celui  du 
canal,  seulement  de  0*,  OC^,  pour  une  profondeur  d*eau  de  0»,  355 
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dans  celui-ci,  cela  changeait  notablement  les  effets  des  vagaes  sur 
la  manière  dont  le  sable,  répandu  à  l'entrée  de  ce  réservoir,  pou- 
vait, ou  former  des  saillies,  ou  être  balayé.  Il  ne  faudrait  donc  pas 
appliquer,  sans  tenir  compte  de  ces  phénomènes  encore  trop  peu 
connus,  les  résultats  obtenus  au  moyen  d'un  cours  d'eau  pénétrant 
dans  un  réservoir,  à  ceux  d'une  sorte  de  courant,  tel  qu'il  peut  être 
formé  par  les  coups  de  bélier  des  vagues  dans  le  cas  dont  je  viens 
de  parler,  les  efifets  qui  proviennent  de  la  nature  du  mouvement 
pouvant  changer  notablement  l'état  de  la  question.  Il  n'est  cepen- 
dant pas  sans  intérêt  de  signaler  des  observations  pouvant  avoir 
une  certaine  analogie  avec  celles  qui  seront  faites  ultérieurement 
sur  le  mode  précité  de  l'action  des  vagues.  Cette  note  a  seulement 
pour  objet  d'éviter  tout  malentendu. 


ERRATA  DE  LA  SECONDE  PARTIE 

Page  437,  ligne  24,  après  le  mot  court,  ajouter  ayant  en  g(^néral  un 
point  plus  faible  que  les  autres.  P.  578,  au  lieu  de  tiraude,  lisez  tirande. 
Page  438,  à  la  fin  de  la  ligne  5,  ajouter  ou. 
Page  519,  à  la  fin  de  la  ligne  5,  ajouter  moins. 
Page  552,  ligne  14^  au  lieu  de  d'amont,  lisez  d'aval. 
Page  569,  ligne  30,  au  lieu  de  plandhe,  lisez  planche. 
Page  599,  ligne  3,  au  lieu  de  basin,  lisez  bassin. 
Page  602,  ligne  14,  au  lieu  de  sur,  lisez  à. 
Page  603,  ligne  4,  après  le  mot  que,  ajouter  de. 
Paj^e  720,  ligne  5,  au  lieu  de  Witehurst,  lisez  Whitehurst. 
Page  803,  ligne  11,  au  lieu  de  organes,  lisez  organes. 
Page  807,  ligne  10,  au  lieu  de  tangage,  lisez  roulis. 
Page  807,  ligne  14,  au  lieu  de  atumescence,  lisez  intumescence. 

SUPPLÉMENT  AUX  ERRATA  DE  LA  PREMIÈRE  PARTIE. 

Page  IV, au  lieu  de  397,  lisez  379. 

Page  V,  avertissement  de  la  première  partie. 
Page  105,  ligne  20,  au  lieu  de  droit,  lisez  doit. 
Page  121,  ligne  22,  après  le  mot  long,  ajouter  vertical,  mouillé,  et 
d*ubord  rempli  d'eau  en  repos  sur  une  longueur  de  0»^,30. 
Page  121 ,  ligne  31,  au  lieu  de  0"^,  16,  lisez  0»,  20  environ. 
Page  221,  ligne  19,  au  lieu  de  de,  lisez  du. 
Page  269,  ligne  7,  effacer  le  mot  Y, 
Page  277,  ligne  2,  au  lieu  de  lames ^  lisez  houles. 
Page  313,  ligne  dernière  au  lieu  de  résultat,  lisez  résultat. 
Page  343,  ligne  22,  au  lieu  de  par,  lisez  pas. 

Avis  au  relieur.  —  Les  cinq  premières  planches  doivent  être  mises  h 
la  fin  de  la  première  partie  et  les  trois  dernières  à  la  fin  de  la  secoude. 


Digitized  by 


Google 


tion  el  du  fo6$é  de    décliarge 


Digitized  byCjOOQlC 


Digitized  by 


Google 


:i 


Digitized  byCjOOQlC 


Digitized  by 


Google 


Planche    VIII 


Machines 


<ç=i  A 

r-  pSCILLATIONS 


R. 


Digitized  byCjOOQlC 


Digitized  by 


Google 


TABLE   DES   MATIÈRES 

DE  LA 

SECONDE   PARTIE. 


Pages. 

Àvertissemeot  de  la  seconde  partie 3d7 

EzpérieDces  et  considérations  tbéoriques  sur  un  nouveau  sys- 
tème d*écluses  de  navigation 389 

Principes  du  système 390 

Résumé  d'un  rapport  adressé  A  M.  le  ministre  de  Taçriculture, 

du  commerce  et  des  travaux  publics  sur  le  fonctionnement 

d'une  machine  hydraulique  présentée  par  M.  de  Caligny   et 

ayant  pour  objet  : 

1<»  Pendant  la  vidange  des  écluses,  de  faire  remonter  dans  le 

bief  d'amont  une  partie  des  eaux  da  sas  ; 
2<>  Pendant  le  remplissage,  de  se  servir,  dans  une  certaine 
proportion,  des  eaux  du  bief  d'aval  pour  coopérer  à  ce 

remplissage 398 

Etudes  sur  les  oscillations  des  grandes  nappes  liquides  faites  de- 
puis le  rapport  précédent 403 

Application  aux  écluses  multiples  et  notamment  aux  écluses 

doubles 407 

Détails  relatifs  à  une  communication  faite  par  M.  l'inspecteur 

général  Vallès  à  la  Société  philomathique  de  Paris 413 

Description  des  moyens  d'employer  le  mouvement  acquis  des  co- 
lonnes liquides  à  faire  ouvrir  aelles-mêmes  les  portes  d'écluses 

et  à  faire  sortir  de  lui-même  le  bateau  d'un  sas 

Expériences  en  grand  faites  en  Belgique 422 

Etudes  nouvelles  relatives  aux  manœuvres  précédentes 428 

Application  faite  à  l'écluse  de  l'Aubois 431 

Dispositions  ayant  pour  but  d'accélérer  le  service 433 

Moyens  employés  à  Técluse  de  l'Aubois  pour  amortir  les  percus- 
sions des  tubes  mobiles  sur  leurs  sièges 441 

Expériences  sur  la  marche  automatique  partielle 446 

Expériences  faites  sur  diverses  manœuvres  à  l'écluse  de  l'Aubois.  457 
Expériences  sur  les  deux  tubes  conduits  l'un  par  l'autre  ....  461 
Expériences  relatives  aux  variations  des  niveaux  dans  le  bief 

d'amont  et  dans  le  sas 466 

Disposition  de  l'appareil  ayant  un  seul  tube  vertical  avec  deux 

parties  mobiles  et  un  seul  coude  qui  est  arrondi 469 

Description  d'un  modèle  fonctionnant  d'une  autre  disposition  de 

l'appareil  sans  tube  mobile 473 

Considérations  théoriques  sur  la  détermination  du  nombre  de 
périodes  conduisant  au  maximum  da  rendement 478 


Digitized  by 


Google 


—  966  — 

Pages- 

Expériences  aa  moyen  desquelles  on  détermine  les  foi^mes  des 
extrémités  du  grand  tnyan  de  conduite 485 

Comparaisons  entre  les  rendements  pour  diverses  manœuvres  et 
pour  différentes  dispositions  avec  ou  sans  bassin  d'épargne.   .    491 

Dispositions  spécialement  relatives  aux  écluses  jumelles.  ....    508 

Moyens  de  simplifier  le  calcul  du  travail  en  résistances  passives.    514 

Nouvelles  applications  des  principes  des  écluses  de  navigation  à 
colonnes  liquides  oscillantes,  notamment  pour  les  grandes 
chutes 518 

Précautions  nécessaires  pour  apprécier  le  rendement 521 

Expériences  faites  à  Cherbourg  sur  des  coudes  analogues  à  ceux 
qui  sont  employés  à  Técluse  de  l'Aubois 535 

Moyens  d'obtenir  une  marche  entièrement  automatique  par  un 
jeu  de  cataractes 552 

Moyen  de  varier  la  forme  des  tubes  mobiles  et  de  diminuer  la 
profondeur  des  fondations  en  supprimant  les  coudes 558 

Développements  relatifs  à  Taccélération  du  service  des  écluses 
de  navigation 564 

Considérations  sur  la  forme  des  tubes  mobiles 570 

Expériences  sur  le  rendement  de  Tappareil  considéré  sans  bassin 
d'épargne  à  l'écluse  de  l'Aubois 574 

Rapport  fait  à  l'Institut  sur  une  communication  de  M.  Vallès 
faite  le  21  décembre  1868  sous  ce  titre 

Expériences  faites  à  l'écluse  de  TAubois,  pour  déterminer  Teffet 
utile  de  l'appareil  à  l'aide  duquel  M.  de  Caligny  diminue  dans 
une  proportion  considérable  fa  consommation  d'eau  dans  les 
canaux  de  navigation 575 

Détails  relatifs  aux  expériences  mentionnées  dans  le  rapport  pré- 
cédent  585 

Expériences  faites  sans  bassin  d'épargne,  le  nombre  de  périodes 
n^étant  que  de  6  ou  7 592 

Considérations  sur  les  mouvements  de  l'eau  dans  les  premières 
périodes 594 

Conclusions 600 

Description  de  plusieurs  appareils  nouveaux  pour  les  épuise- 
ments. Expériences  diverses  sur  ces  systèmes 605 

Mémoire  sur  un  nouveau  bélier  aspirateur  de  H.  de  Caligny  pou- 
vant tirer  l'eau  de  toutes  les  profondeurs,  par  M.  0.  Chemin, 
ingénieur  des  ponts  et  chaussées 607 

Note  supplémentaire 619 

Principes  d'une  nouvelle  machine  pour  les  épuisements  destinée 
à  utiliser  les  grandes  chutes  d'eau  et  à  tirer  l'eau  des  puits  très 
profonds 623 

Principes  d'une  nouvelle  machine  pour  les  épuisements  spéciale- 
ment applicables  au  cas  où  l'eau  à  épuiser  doit  s'élever  au- 
dessus  du  niveau  de  l'eau  du  bief  supérieur  de  la  chute  mo- 
trice  633 

Expériences  et  considérations  diverses  sur  une  nouvelle  pompe 
conique  sans  piston  ni  soupape  dont  le  moteur  agit  de  bas  en 
haut 645 

Principes  de  plusieurs  systèmes  de  pompes  à  colonnes  liquides 
oscillantes  et  à  flotteur  : 

Pompes  sans  piston  ni  soupape 663 

Pompe  à  flotteur  avec  soupape,  la  détenie  étant  alternativement 

Produite  par  une  colonne  liquide  oscillant  sur  uue  colonne 
'air 668 


Digitized  by 


Google 


—  967  — 

PftgM. 

Pompe  à  flotteur  aspirant  au  moyen  (l*un  nouveau  principe.  .  .    669 
Expériences  et  considérations  ihéorigues  sur  des  moteurs  hydran- 
liques  nouveaux  utilisant  l'aspiration  d'une  colonne  liquide  en 
mouvement  alternatif  : 
Moteur  hydraulique  à  piston  aspiré  avec  soupape  annulaire.  ..    672 

Principes  d'un  moteur  hydraulique  à  piston  creux 677 

Moteur  hydraulique  à  piston  plein  n'ayant  qu'une  seule  pièce 

mobile. 678 

Considérations  théoriques  sur  le  maximum  de  rendement  des 
systèmes  précédents.  Influence  de  la  longueur  du  tuyau  de  con- 
duite  689 

Examen  des  quantités  d*eau  les  plus  convenables  pour  un  appa- 
reil de  dimensions  données 693 

Conclusions 697 

Appareil  à  oscillations  d'une  profondeur  indéfinie  sans  retour 

vers  le  bief  d'amont 700 

Bélier  univalve 72t 

lofluence  des  hauteurs  de  versements  au-dessus  du  niveau  du 

bief  d'amont 723 

Conclusions 725 

Expériences  sur  un  nouveau  moteur  hydraulique  à  flotteur  oscil- 
lant. Principes   de   quelques  modifications.    Description   de 

l'appareil  et  objet  de  ces  expériences 727 

Détails  de  l'expérience  du  14  octobre  1843 737 

Etude  sur  l'influence  des  résistances  passives  dans  ces  expé- 
riences  742 

Etude  plus  spéciale  dés  résistances  passives  relativement  à  la  dé- 
termination du  diamètre  du  tuyau 755 

lofluence  de  la  largeur  d'une  branche  verticale  du  tuyau  de  con- 
duite sur  le  rendement  pour  deux  formes  de  l'appareil  ....    767 
Transformation  de  l'appareil  en  machine  pour  les  épuisements.  .    770 
Considérations  théoriques.  Influence  des  Quantités  d'eau  motrice 

sur  le  rendement  de  cet  appareil  pour  les  épuisements.  ...    771 
Influence  des  quantités  d'eau  motrice  sur  le  rendement  de  la  ma- 
chine à  flotteur  oscillant 713 

Conclusions 780 

Expériences  et  considérations  diverses  sur  un  nouvel  appareil 
hydraulique  automatique  à  tube  oscillant.  Description  ae  l'ap- 
pareil   783 

Rapport  de  M.  Combes  sur  les  premières  expériences  de  Ver- 
sailles  785 

Principes  d'une  forme  de  l'appareil  à  oscillation  de  hauteurs  in- 
définies, sans  retour  sensible  vers  le  bief  d'amont 792 

Appareil  versant  l'eau  à  plusieurs  hauteurs  par  des  tubes  laté- 
raux  795 

Considérations  théoriques.  Influence  des  quantités  d'eau  motrice 

sur  le  rendement 796 

Expériences  sur  le  rendement  de  l'appareil 800 

Note  de  M.  Corot  sur  dea  expériences  faites  par  M.  de  Caligny  aux 

bassins  de  Chaillot 800 

Observations  sur  quelques  détails  de  ces  expériences 803 

Expériences  sur  une  forme  de  l'appareil  permettant  d'augmenter 

la  hauteur  du  versement 814 

Expériences  et  considérations  sur  l'influence  de  la  longueur  du 
tuyau  de  conduite 821 


Digitized  by 


Google 


Pagta. 

Oscillations  pouvaot  servir  à  meltre  l'appareil  en  triin   malgré 

l'absence  d'un  surveillant 825 

Influence  des  dlmeDsions  de  la  bouche  de  sortie  en  aval 826 

Influence  de  la  bouche  de  sortie  au  sommet  du  tube  mobile.  .  .  831 
Expériences  faites  pendant  TËxposition  universelle  de  1855.  .  .  833 
Expériences  faites  par  le  jury  international  de  l'Exposition  uni- 

verselle  de  1867 •   •  •  ^ 840 

Expériences  faites  en  1872  et  1873  au  jardin  de  l'Orangérié  de 

Versailles 842 

Expériences  sur  des  appareils  de  très  petits  diamètres 845 

Expériences  sur  un  appareil  rustique  en  planches.  Transforma- 
tion du  système  en  moteur  hydraulique  à  flotteur  oscillant.   .     847 
Considérations  spécialement  relatives  aux  appareils  de  grandes 

dimensions * 850 

Nouveau  barrage  mobile 851 

Conclusions 852 

Machines  soufflantes  ou  à  compression  d'air.  Appareil  où  la  co- 
lonne liquide,  avant  le  commencement  de  la  comprei^ion,  est 
animée  de  vitesses  résultant  d'un  écoulement  au  bief  inférieur.    857 

Application  proposée  à  la  chute  de  Marly 860 

Détails  relatifs  à  une  expérience  de  Montgolfier  mentionnée  dans 

le  Journal  de  VEcole  polytechnique 861 

Appareils  où  la  colonne  liquide  part  du  repos  quand  elle  com- 
mence à  refouler  l'air.  Application  au  tunnel  du  Mont-Cenis.  .     864 

Conclusions 873 

Notes  sur  diverses  applications  des  soupapes  annulaires  : 

ExiTaiies  da  Bulieti7i  de  la  Société philomathique 877 

Application  des   soupapes  annulaires  aux  machines  à  colonne 

d'eau  et  à  pistons  pleius  fonctionnant  sous  de  petites  chutes.  ,     883 
Appareil  à  élever  l'eau  et  à  faire  des  épuisements  au  moyen  des 

vagues 886 

Principes  relatifs  à  divers  appareils  pour  les  épuisements.  .   .   .     894 

Principes  relatifs  à  divers  appareils  à  élever  l'eau 895 

Nouvelles  séries  d'expériences  sur  les  ondes 901 

Note  sur  les  efl'ets  des  différences  des  vitesses  des  filets  liquides 

à  la  surface  des  cours  d'eau. 914 

Principes  d'une  nouvelle  roue  hydraulique  à  tuyaux  plongeurs 

et  à  colonnes  liquides  oscillantes • 917 

Notes  sur  les  roues  à  lames  liquides  oscillantes  suivies  de  recher- 
ches historiques 925 

Principes  d'une  turbine  à  double  couronne  mobile  et  à  lames 
liquides  oscillantes.  Considérations  sur  les  roues  verticales  à 

aubes  courbes 928 

Considérations  nouvelles  sur  des  turbines  décrites  et  figurées 

dans  quelques  ouvrages  du  xvp  siècle 933 

Principe  d'une  roue  hydraulique  élévaloire 938 

Réalisation  expérimentale  de  la  marche  automatique  de  l'écluse 
de  navigation  à  colonnes  liquides  oscillantes  sans  bassin  d'é- 
pargne, ni  soupape,  ni  cataracte 941 

Expériences  sur  l'appareil  automoteur  élévaloire  à  tube  oscillant 
appliqué  sur  une  chute  motrice  de  3  mètres 962 


Versailles.  —  Irap.  E.  Albert. 


Digitized  by 


Google 


Digitized  byCjOOQlC 


W^^fKÊFf^JxM 

^^^9L^             ^^^^1 

1  ./^  ^^"VLjj^^y*^  "^^ 

-i,  '  .*             ^^^^Sfw^ 

